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Zur  experimentellen  Analyse 
der  Unregrelmässigrkeiten  des  Herzschlagres. 

Von 

Dr.  H.  E.  Herinr, 

Professor  der  allgemeinen  und  experimentellen  Pathologie  in  Prag. 


(Hierzu  Tafel  I— VI.) 


In  einer  früheren  Mittheilung  (1)  hatte  ich  angegeben,  dass  die 
von  Knoll  (2)  und  Heidenhain  (3)  beobachteten  Unregelmässig- 
keiten des  Herzschlages  bei  Blutdrucksteigerungen  auch  dann  auf- 
treten, wenn  das  Herz  vom  extracardialen  Nervensy^stem 
vollständig  isolirt  ist  Diese  Isolirung  ist  mit  Hülfe  der  von 
mir  beschriebenen  Methode  einfacher  und  vollständiger,  als  wenn 
man  die  Halsnerven,  das  untere  Hals-  und  das  oberste  Brustganglion 
des  Sympathicus  exstirpirt,  wie  dies  Knoll  bei  Kaninchen,  Heiden- 
hain an  einem  Hunde  thaten.  Beide  Forscher  sahen  die  Unregel- 
mässigkeiten auch  auftreten  nach  vorhergehender  Ausschaltung  der 
Vaguswirkung  auf  das  Herz  durch  Atropin.  Trotzdem  glaubte 
Heidenhain,  dass  die  Unregelmässigkeiten  durch  Reizung  des 
im  Herzen  gelegenen  nervösen  Hemmungsapparates  ihre  Erklärung 
fänden,  während  Knoll  auf  Grund  der  Atropinversuche  davon  ab- 
sah, die  Unregelmässigkeiten  aus  einer  Erregung  intracardialer 
Hemmun^fsapparate  abzuleiten,  es  jedoch  unentschieden  Hess,  „ob 
wir  in  dieser  Erscheinung  den  Ausdruck  einer  Einwirkung  auf  die 
Muskelfasern  oder  auf  motorische  Nervenapparate  des  Herzens  zu 
suchen  haben". 

Auch  ich  berührte  in  der  oben  erwähnten  Mittheilung  die  Frage, 
ob  die  Unregelmässigkeiten  myogener  oder  neurogener  Natur  seien, 
unterliess  es  jedoch,  hierauf  eine  Antwort  zu  geben,  da  ich  selbst 
noch  keine  speciell  darauf  gerichteten  Experimente  vorgenommen 
hatte,  und  mir  der  Annahme  der  myogenen  Natur  der  coordinirten 
Herzthätigkeit  erwachsener  Säugethiere  noch  einige  Schwierigkeiten 
entgegenzustehen  schienen. 

Inzwischen  habe  ich  mich  mit  dieser  Frage  genauer  beschäftigt 
und  bin  zu  der  Ueberzeugung  gekommen,  dass  wie  die  normale  Herz- 
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thätigkeit  so  auch  die  erwähnten  Unregelmässigkeiten  myogener 
Natur  sind. 

Ein  weiterer  Punkt,  den  ich  damals  berührte,  betraf  den  Um- 
stand, dass  die  im  Anschluss  an  die  Drucksteigerung  auftretenden 
Unregelmässigkeiten  an  allen  vier  Herzabtheilungen  anscheinend 
gleichzeitig  und  gleichsinnig  sich  ausprägen  können,  obwohl  die  aus- 
lösende Ursache,  die  Drucksteigerung,  sich  nicht  gleichzeitig  und 
auch  nicht  in  gleichem  Maasse  für  alle  vier  Herzabtheilungen 
geltend  macht. 

Dadurch,  dass  ich  diese  Beobachtungen  weiter  verfolgte  und  zu 
neuen  Ergebnissen  über  das  Wesen  der  Unregelmässigkeiten  gelangte, 
kam  ich  weiterhin  dazu,  die  Frage  aufzuwerfen,  ob  es  möglich  sei, 
aus  dem  Verlauf  einer  speciellen  Unregelmässigkeit 
einen  Schluss  zu  machen  auf  den  Ort,  d.  h.  hier  auf  den 
Herzabschnitt  (Hohlvene,  Vorhof  oder  Ventrikel),  an  welchem  die 
pathologische  Ursache  ihren  Angrif&punkt  hat. 

Die  darauf  gerichtete  Untersuchung  ergab  nicht  nur,  dass  dies 
bis  zu  einem  gewissen  Grade  in  der  That  möglich  ist,  sondern  liess 
auch  erkennen,  dass  die  durch  künstliche  Reizimg  der  Hohlvenen, 
Vorhöfe  oder  Ventrikel  auslösbaren  Unregelmässigkeiten  principiell 
übereinstimmen  mit  dem  natürlichen  Bigeminus,  so  dass  hier- 
durch auch  das  Wesen  des  Bigeminus,  über  welchen  schon  so  viel 
geschrieben  worden  ist,  seine  Erklärung  fand. 

Mit  grösster  Wahrscheinlichkeit  ergab  sich  schliesslich  aus  den 
Versuchen,  dass  der  Bigeminus  immer  myogener  Natur 
sein  dürfte,  was  für  die  Pathologie  der  Unregelmässigkeiten  des 
Herzschlages  gewiss  auch  von  grosser  Wichtigkeit  ist. 

Da  der  Bigeminus  schon  so  oft  eine  sog.  Hemisystolie  des 
Herzens  beim  Menschen  vorgetäuscht  hat,  und  der  Glaube  an  das 
Vorkommen  einer  wirklichen  Hemisystolie  bei  nicht  wenigen  Autoren 
immer  noch  besteht,  unterliess  ich  es  nicht,  darauf  hinzuweisen,  dass 
die  vom  Thierherzen  beschriebene  Hemisystolie  auch  auf  Täuschung 
beruht,  bedingt  durch  die  Unempfindlichkeit  der  Registrirapparate. 

Von  welcher  Herzabtheilong  gehen  bei  Blntdrncksteigerangen  die 
Unregelmässigkeiten  ans? 

Dass  man  sich  diese  Frage  bisher  nicht  gestellt  und  sie  nicht 
zum  Gegenstande  einer  Untersuchung  gemacht  hat,  dazu  mag  wohl 
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auch  beigetragen  haben,  dass  man  zumeist  das  Herz  als  Ganzes  in 
Betracht  zu  ziehen  pflegt,  obwohl  z.  B.  über  Aenderungen  in  dem 
normalen  Verhalten  der  Vorhöfe  zu  den  Herzkammern  schon  viele 
verschiedene  Beobachtungen  vorliegen.  Sobald  man  aber  die  ein- 
zelnen Herzabschnitte  für  sich  betrachtet,  und  bedenkt,  dass  ein 
Herzabschnitt,  welcher  der  Angrifispunkt  eines  Reizes  ist,  als  der 
primär  getroffene  wohl  auch  als  erster  reagiren  wird,  bedarf  es  nur 
noch  der  Untersuchung,  ob  und  inwieweit  diese  Voraussetzung  zutrifft 

Es  erscheint  ohne  Weiteres  einleuchtend,  dass  bei  Erhöhung  des 
Widerstandes  für  die  Entleerung  des  linken  oder  rechten  Ventrikels 
in  erster  Linie  der  jeweilige  Ventrikel  der  zunächst  betroflfene  ist 
Wenn  dem  aber  so  ist,  so  wird  auch  Jeder,  der  überhaupt  daran 
denkt  und  von  keinem  theoretischen  Vorurtheile  beeinflusst  ist,  er- 
warten, dass  die  Unregelmässigkeiten  des  Herzschlages,  welche  im 
Anschluss  an  die  Widerstandserhöhungen  zur  Beobachtung  kommen, 
von  dem  zunächst  betroflfenen  Ventrikel  ihren  Ausgang  nehmen. 

Und  in  der  That  wird  diese  einfache  Voraussetzung  durch  das 
Experiment  bestätigt. 

Untersuchungs méthode.  Zur  Verzeichnung  der  Thätigkeit 
der  vier  Herzabtheilungen  bediente  ich  mich  der  von  Knoll  (4) 
angegebenen  Methode,  welche  sich  zum  vorliegenden  Zwecke  sehr 
gut  eignete.  Indem  ich  diese  Methode,  welche  der  von  Engel  mann 
am  Froschherzen  geübten  Suspensionsmethode  sehr  ähnlich  ist,  als 
bekannt  voraussetze,  erwähne  ich  nur,  dass  das  Herz  immer  möglichst 
freigelegt  wurde,  damit  nicht  bei  der  Anschwellung  eines  Herz- 
abschnittes die  anderen  in  ihrer  Thätigkeit  beeinträchtigt  werden. 
An  den  von  den  einzelnen  Herzabschnitten  verzeichneten  Curven 
entspricht  der  aufsteigende  Theil  der  Systole,  der  absteigende  der 
Diastole;  schwillt  ein  Herzabschnitt  an  oder  ab,  so  sinkt  oder  steigt 
die  zugehörige  Curvenreihe.  Als  Versuchsthiere  dienten  Kaninchen, 
Hunde  und  Katzen,  welche  immer  curarisirt  wurden,  und  zwar  mit 
der  geringsten  Dosis,  welche  Bewegungslosigkeit  bewirkte  ;  die  künst- 
liche Ventilation  erfolgte  mit  dem  Hering 'sehen  Apparate. 

Wurde  auch  der  Blutdruck  verzeichnet,  so  geschah  dies  mit  dem 
Gummimanometer  von  Hürthle.  Die  Schreibhebel  schrieben  die 
Curven  auf  die  fein  berusste,  in  sich  selbst  zurücklaufende  Papier- 
schleife, welche  über  die  Trommel  des  Hering'schen  Kymographion 
gespannt  war. 

Damit  die  zeitlichen  Unterschiede  an  den  Curven  deutlich  hervor- 
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traten,  war  es  nöthig,  die  Trommel  möglichst  rasch  gehen  zu  lassen  ; 
leider  war  es  aus  technischen  Gründen  nicht  möglich,  der  Trommel 
eine  noch  grössere  Geschwindigkeit  zu  ertheilen,  als  die,  welche  auf 
den  Curven  wiedergegeben  ist,  sonst  wären  die  zeitlichen  Unter- 
schiede, auf  die  es  im  Folgenden  wesentlich  ankommt,  noch  sinn- 
fälliger, als  sie  es  so  schon  sind. 

Die  Erhöhung  der  Widerstände  für  die  Entleerung  des  linken 
Ventrikels  wurde  erreicht  1.  auf  reflectorischem  Wege  durch  Reizung 
der  Nasenschleimhaut  mit  Rauch  nach  vorhergehender  Durchschneidung 
der  Vagi;  2.  durch  dyspnoische  Erregung  des  Vasoconstrictoren- 
centrums;  3.  durch  Abklemmung  der  Aorta  am  Bogen,  d.  h.  in  der 
Höhe  des  Abganges  der  linken  Subclavia;  4.  durch  Aortenwurzel- 
abklemmungen.  Au  dem  nach  meiner  Methode  isolirten  Herzen 
wurde  der  Widerstand  erhöht  5.  durch  Abklemmung  der  mit  der 
J7-Canüle  verbundenen  Carotis,  so  dass  der  Abfluss  des  Blutes  nur 
durch  die  Coronararterien  möglich  war.  Für  den  rechten  Ventrikel 
wurde  der  Widerstand  durch  partielle  oder  totale  Abklemmung  der 
Arteria  pulmonalis  erhöht. 

Ergebnisse.  War  mir  schon  früher,  wie  erwähnt,  aufgefallen, 
dass  die  Unregelmässigkeiten  des  Herzens  bei  Blutdrucksteigerungen 
an  allen  vier  Herzabtheilungen  unter  Umständen  anscheinend  gleich- 
zeitig auftreten  können,  so  ergab  sich  jetzt,  als  der  Trommel  eine 
grössere  Geschwindigkeit  ertheilt  wurde,  dass  die  Gleichzeitigkeit 
nur  ein  bestimmter  Fall  der  Aenderung  des  normalen  zeitlichen 
Verhältnisses  zwischen  den  Vorhöfen  und  den  Kammern  war. 

Während,  wie  bekannt,  normaler  Weise  die  Vorhöfe  einen  be- 
stimmten 2ieittheil  vor  den  Kammern  sich  contrahiren,  kann  dieser 
Zeittheil,  wenn  bei  Erhöhung  des  Widerstandes  für  die  Entleerung 
des  Ventrikels  Unregelmässigkeiten  auftreten,  kleiner  werden.  Je 
stärker  nun  im  Allgemeinen  die  Unregelmässigkeit  sich  ausprägt, 
desto  kleiner  wird  dieser  Zeittheil,  so  dass  es  nicht  nur  zu  einer 
gleichzeitigen  Contraction  eines  Ventrikels  und  Vorhofes  kommen 
kann,  sondern  auch  dazu,  dass  die  Ventrikel  vor  den  Vor- 
höfen sich  zu  contrahiren  beginnen,  dass  also  eine 
vollständige  Umkehr  der  normalen  Aufeinanderfolge 
in  der  Thätigkeit  der  Vorhöfe  und  Kammern  eintritt. 
(Fig.  I,  n,  HI,  IV,  Vn.)  Diese  Umkehr  der  Succession  kann  nicht 
nur  während  der  Dauer  der  bestehenden  Unregelmässigkeiten  be- 
obachtet werden,  sondern  öfters  auch  als  Nachwirkung  eine 
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kurze  Zeit  hindurch,  nachdem  die  künstlich  gesetzte  Widerstands- 
erhöhong  beseitigt  und  die  anderweiten  Unregelmässigkeiten  (Bige- 
minus,  Trigeminus)  geschwunden  sind.    (Fig.  II  und  VIII.) 

Fragen  wir  uns,  wie  es  zu  einer  Aenderung  der  normalen 
Succession  kommen  kann,  so  wäre  zunächst  der  Fall  in 's  Auge  zu 
fassen,  dass  die  Leitung  der  Erregung  von  den  Vorhöfen  zu  den 
Kammern  mit  grösserer  oder  geringerer  Geschwindigkeit  erfolgen 
könnte.  Da  wir  es,  wie  erwähnt,  nicht  mit  Verlängerungen  des 
genannten  Zeittheiles  zu  thun  haben,  entfällt  die  eine  Möglichkeit, 
und  die  andere  —  Verkürzung  der  Uebertragungsgeschwindigkeit  — 
könnte  man  wohl  als  Ursache  für  die  Verkürzung,  niemals  aber  für 
das  Fehlen  bezw.  Negativwerden  dieses  Zeittheilchens  gelten  lassen. 
Suchen  wir  nach  einer  anderen  Erklärung,  so  liegt  es  auf  der  Hand, 
dass  jenes  Zeittheilchen  kleiner  werden,  fehlen  oder  negativ  weiden 
kann,  wenn  die  Ventrikel  nicht  von  den  Vorhöfen  aus,  sondern  auf 
einem  anderen,  also  jedenfalls  auf  einem  abnormen  Wege  in 
Erregung  versetzt  werden,  und  zwar  früher,  als  auf  dem  Wege  von 
den  Vorhöfen  aus. 

Sehen  wir  uns  daraufhin  die  Curven  z.  B.  Fig.  I  bei  a,  a\ 
6,  6'  an,  so  bemerken  wir,  dass  die  Unregelmässigkeiten  darin  be- 
stehen, dass  vorzeitige  Kammersystolen  ausgelöst  werden, 
d.  h.  dass  eine  zeitweilige  Beschleunigung  der  Kammercontractionen 
stattfindet,  und  zwar  ist  diese  zeitweilige  Beschleunigung  in  diesem 
Falle  am  linken  Ventrikel  am  grössten.  Es  wird  also  dieser  Herz- 
abschnitt am  frühesten  in  Erregung  versetzt,  und  zwar  nicht  von 
den  Vorhöfen  aus,  denn  diese  beginnen  ihre  Contraction  später.  An 
der  Curve  des  rechten  Ventrikels  sehen  wir  auch  eine  Verfrühung 
der  Systole,  aber  diese  Verfrühung  ist  nicht  so  gross  wie  am  linken 
Ventrikel;  an  den  Vorhöfen  ist  an  der  genannten  Stelle  überhaupt 
keine  merkbare  Aenderung  im  Rhythmus  zu  beobachten.  Es  ist  kein 
Zweifel,  beide  Ventrikel  contrahiren  sich  vor  den  Vorhöfen,  der  linke 
Ventrikel  noch  früher  als  der  rechte  ;  es  muss  also  der  linke  Ventrikel 
als  derjenige  Herzabschnitt  bezeichnet  werden,  von  dem  die  Ventrikel- 
contractionen  ausgingen;  dass  der  rechte  Ventrikel  ein  wenig  später 
sich  contrahirt  als  der  linke,  erklärt  sich  sehr  wohl  aus  der  Zeit,  die 
verstreicht,  bis  die  Erregung  vom  linken  Ventrikel  zum  rechten 
gelangt  ist 

Die  Umkehr  in  der  Aufeinanderfolge  der  Vorhof-  und  Ventrikel- 
svstole  ist  demnach  darauf  zu  beziehen,  dass  die  Ventrikel  vor  den 
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Vorhöfen  durch  einen  abnormen  Reiz  zur  Contraction  angeregt 
wurden;  dieser  abnorme  Reiz  ist  hier  die  Erhöhung  des  Wider- 
standes für  den  Abfluss  aus  dem  linken  Ventrikel,  also  ein 
mechanischer  Reiz. 

Dass  man  durch  einen  künstlichen  mechanischen  Reiz,  welcher 
einen  Ventrikel  trifft,  eine  Umkehr  der  Succession  bewirken  kann, 
ist  bekannt  und  wird  uns  später  noch  beschäftigen. 

Hinsichtlich  der  Auslösung  der  genannten  Unregelmässigkeiten 
wäre  jedoch  noch  eine  Möglichkeit  zu  erwägen.  Wenn  auch  die 
Erhöhung  des  Widerstandes  als  ein  mechanischer  Reiz  anzusehen 
ist,  so  könnten  doch  bei  den  erwähnten  Drucksteigerungen  auch 
Circulationsänderungen  im  Coronargefässsystem  auftreten,  und  man  . 
könnte  vielleicht  darin  die  endliche  Ursache  für  das  verfrühte  Auf- 
treten der  Kammersystolen  vermuthen.  Dies  ist  jedoch  erstens  ganz 
unwahrscheinlich,  denn  wie  es  unter  dem  Einfluss  einer  Circulations- 
änderung  im  Coronargeftsssystem  dazu  kommen  soll,  dass  die  Ventrikel 
vor  den  Vorhöfen,  der  linke  Ventrikel  sogar  vor  dem  rechten,  schlagen 
soll,  ist  nicht  verständlich,  da  die  Aenderung  innerhalb  des  Coronar- 
gefässsystems  sich  wohl  ziemlich  gleichmässig  auf  die  Herzabtheilungen 
erstrecken  dürfte. 

Man  kann  aber  zweitens  auch  zeigen ,  dass  jener  Umstand  — 
die  stärkere  Durchströmung  der  Coronararterien  —  nicht  als  Ursache 
angesehen  werden  kann,  denn  die  Unregelmässigkeit  der' Herzacüon 
und  die  dabei  auftretende  Umkehr  der  Succession  lässt  sich  auch 
hervorrufen  durch  Behinderung  der  Entleerung  des  rechten  Ventrikels 
nach  Abklemmung  der  Pulmonalarterie;  unter  diesen  Um- 
ständen beginnt  der  rechte  Ventrikel  seine  Contraction  früher  als  der 
linke.  (Fig.  X.)  Auch  bei  der  künstlichen  Insufficieuz  der 
Aortenklappen  treten  die  Unregelmässigkeiten  in  der  geschilderten 
Weise  bei  Behinderung  der  Entleerung  des  linken  Ventrikels  in 
Erscheinung. 

Es  ist  übrigens  seit  langer  Zeit  bekannt,  dass  auch  bei  niederen 
Thieren  starke  und  plötzliche  Drucksteigerung  im  Ventrikel  auf 
letzteren  erregend  wirkt,  sei  es  in  Form  einer  tonusartig  verlängerten 
Contraction,  sei  es  in  Form  einer  Beschleunigung  und  Unregelmässig- 
keit der  Herzaction,  wie  dies  schon  1862  Goltz,  1881  Ludwig 
und  Luchsinger,  in  letzter  Zeit  (1895)  Frank  am  Froschherzen, 
Biedermann  1884  am  Schneckenherzen  beobachtet  haben. 

Der  Annahme,  dass  der  jeweilige  Ventrikel  bei  Behinderung 
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seiner  Entleenmg  durch  einen  mechanischen  Beiz  direct  in  Erregung 
versetzt  und  hierdurch  die  auftretende  Unregelmässigkeit  und  die 
Umkehr  der  Succession  bewirkt  wird,  steht  demnach  nicht  nur  nichts 
hinderlich  im  Wege,  sondern  es  lassen  sich  die  Erscheinungen  am 
einfachsten  in  der  angegebenen  Weise  erklären. 

Auf  die  Frage,  ob  die  Unregelmässigkeiten  myogener  oder 
neurogener  Natur  sind,  werden  wir  später  zu  sprechen  kommen. 

Hier  wäre  nur  noch  auf  die  Beeinflussung  der  Vorhofsthätigkeit 
durch  die  vorzeitig  ausgelösten  Ventrikelcontractionen  einzugehen. 
Diese  Beeinflussung  kann  sich  in  zweifacher  Hinsicht  geltend 
machen,  erstens  darin,  dass  der  Vorhof  vom  Ventrikel  aus  zur  Con- 
traction angeregt  werden  kann,  wenn  die  Erregung  den  Vorhof  nicht 
in  seiner  refractären  Phase  trifft,  worauf  wir  weiter  unten  noch 
zurückkommen,  zweitens  in  der  Behinderung  der  Entleerung  der 
Vorhöfe. 

Es  ist  klar,  dass  bei  gleichzeitiger  Contraction  eines  Ventrikels 
und  eines  Vorhofes  oder  bei  vorzeitiger  Ventrikelsystole  der  Vorhof 
sein  Blut  nicht  in  normalerweise  in  den  Ventrikel  entleeren  kann; 
dies  kommt  auch  an  den  Vorhofcurven  zum  Ausdruck,  indem  dieselben 
in  Folge  des  erhöhten  Entleerungswiderstandes  kleiner  und  auch 
etwas  abgeflachter  werden. 

Die  Unregelmässigkeiten  bei  Blutdrucksteigerungen  sind,  wie 
bekaimt,  Bigemini  und  Trigemini,  welche,  wie  Knoll  (2)  fand,  den 
Zeitwerth  zweier  bezw.  dreier  regelmässiger  Herzperioden  haben;  an 
der  Blutdruckcurve  koount  der  Bigeminus  bei  grosser  Vorzeitigkeit 
und  geringer  Grösse  der  Kammersystole  oft  kaum  zum  Ausdruck,  so 
dass  die  Curve  vielmehr  einem  Pulsus  intermittens  gleicht;  bei  der 
Palpation  der  Arterie  fbhlt  man  unter  diesen  Umständen  auch  nicht 
zwei  Erhebungen,  daher  man  in  früherer  Zeit  hierfür  einen  eigenen 
Namen,  eben  den  Pulsus  intermittens,  eingeführt  hat,  ein  Ausdruck, 
der  besser  ganz  entfiele,  da  der  Pulsus  intermittens  in  Wirklichkeit 
ein  Bigeminus  ist 

Mit  letzterem  wollen  wir  uns  im  nächsten  Capitel  beschäftigen. 

Eine  Beobachtung  sei  jedoch  noch  erwähnt,  welche  mit  den  in 
diesem  Capitel  besprochenen  Ergebnissen  übereinstimmt 

An  einem  nach  meiner  Methode  isolirten  Eaninchenherzen, 
welches  etwas  ausgedehnt  und  durch  Magnesiumsulfat  ein  wenig  ver- 
giftet war,  konnte  man  sehr  deutlich,  besonders  an  der  rechten 
Kammer,  Wellen  ablaufen  sehen,  die  abwechselnd  von  der  Basis  zur 
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Spitze  und  in  umgekehrter  Richtung  gingen.  Die  von  einem  Queck- 
silbermanometer verschriebene  Blutdruckcurve  zeigte,  dass  das  Herz 
im  Bigeminus  schlug.  Ich  Hess  nun  die  Trommel  rascher  gehen  und 
markirte  den  Zeitpunkt,  wenn  die  antiperistaltische  Welle  am  Herzen 
begann,  und  constatirte  so,  dass  dieser  Welle  die  kleinere  Erhebung 
an  der  Pulscurve  (Fig.  V)  entsprach.  Es  war  also  hier  möglich, 
mit  freiem  Auge  den  Zusammenhang  zwischen  dem  Bigeminus  und 
der  Umkehr  der  Peristaltik  am  Ventrikel  zu  sehen. 


Hinsichtlich  der  Versuchsthiere  sei  bemerkt,  dass  die  Unregelmässig- 
keiten bei  Widerstandserhöhungen  an  Kaninchen  sicherer  auszulösen 
sind,  als  an  Hunden.  In  Uebereinstimmung  mit  Knoll  fand  auch 
ich,  dass  jene  Reaction  des  Herzens  bei  Blutdrucksteigerungen  im 
Allgemeinen  mit  der  Versuchsdauer  abnimmt  Da  mit  letzterer  die 
Erregbarkeit  des  Herzens  zu  sinken  pHegt,  dürfte  wohl  hierin  eine 
der  Ursachen  zu  erblicken  sein. 

Es  ergab  sich  ferner  bei  allen  Thieren  ein  Unterschied  zwischen 
dem  linken  und  rechten  Herzen,  indem  bei  Widerstandserhöhungen 
für  den  rechten  Ventrikel  die  Unregelmässigkeiten  seltener  auftraten, 
und  auch  die  Abnahme  dieser  Reaction  am  rechten  Ventrikel  noch 
früher  zu  erfolgen  pflegte,  als  am  linken. 

Zur  Erklärung  dieser  Thatsachen  wären  folgende  zwei  Umstände 
in  Betracht  zu  ziehen.  Erstens  wäre  daran  zu  denken,  dass  es  im 
rechten  Ventrikel  nie  zu  so  grossen  Drncksteigerungen  kommt,  als 
im  linken  ;  zweitens  scheint,  soweit  ich  es  bis  jetzt  beobachtet  habe, 
der  rechte  Ventrikel  durch  Eintreten  einer  Tricuspidalinsufficienz 
rasch  entlastet  zu  werden.    (Fig.  X,  XI.) 

Das  Hundeherz  unterscheidet  sich  vom  Kaninchenherzen  dadurch, 
dass  bei  letzterem  die  Bicuspidalis  viel  leichter  insufficient  winh, 
selbst  bei  Aortenwurzelabklemmungen  kann  beim  Hund  die  Bicus- 
pidalis sufficient  bleiben. 

Natürlicb  ist  bei  air  den  genannten  Versuchen  die  Höhe  des 
Blutdruckes  zu  berücksichtigen,  wenngleich  die  Grösse  der  Druck- 
steigerung nicht  allein  maassgebend  ist,  sondern  auch  die  Geschwindig- 
keit des  Druckanstieges  und,  wie  erwähnt,  die  jeweilige  Err^barkeit 
des  Herzens. 
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Znr  Erklärung  des  Bigeminos  and  seiner  natfirlichen  wie  kfinst- 
lichen  AnslSsnng  ?on  der  Hohkene,  dem  Vorhofe  and  dem 

Ventrikel. 

Traube  (5)  machte  1864  zuerst  auf  das  Auftreten  „zweispitziger 
Wellen"  aufmerksam,  welche  er  an  curarisirten  und  yagotomirten 
Hunden  beobachtete,  wenn  die  künstliche  Respiration  ausgesetzt 
wurde.  Diese  zweispitzigen  Wellen  nannte  er  zum  Unterschiede  vom 
Pulsus  dicrotus,  bei  welchem  zwei  Pulselevationen  einer  Herzaetiou  ent- 
sprechen, Pulsus  bigeminus,  „bei  welchem  die  beiden  Elevationen 
durch  zwei  Herzcontractionen  bedingt  werden,  welche  rasch  auf 
einander  folgen,  und  auf  welche  dann  eine  Pause  eintritt,  die  länger 
ist  als  die  zwischen  den  beiden  Herzcontractionen  der  zweispitzigen 
Welle  liegende ''. 

Traube  gab  femer  S.  448  an,  „dass  wir  durch  alle  Agentien, 
welche  nachweislich  erregend  auf  das  Hemmungsnervensystem  wirken, 
als  da  sind  Digitalis,  das  Nicotin,  das  Cyankalium,  die  Kohlensäure, 
das  kohlensaure  Natron,  den  Pulsus  bigeminus  zu  erzeugen  vermögen, 
wenn  wir  zur  Zeit  der  stärksten  Pulsverlangsamung ,  welche  die 
genannten  Stoffe  produciren,  beide  Vagi  durchschneiden,  wogegen  das 
Phänomen  ausbleibt,  wenn  diese  Mittel  erst  längere  Zeit  nach  der 
Vagidurchschneidung  zur  Anwendung  kommen". 

Knoll  (2)  beobachtete  1872  an  curarisirten  und  vagotomirten 
Kaninchen  das  Auftreten  des  Pulsus  bigeminus  bei  Blutdruck- 
steigerungen, wie  immer  letztere  auch  hervorgerufen  sein  mochten. 
Besonders  beschäftigte  ihn  das  Auftreten  der  Unregelmässigkeiten 
bei  der  durch  Reizung  der  Nasenschleimhaut  ausgelösten  reflec- 
torischen  Blutdrucksteigerung,  worauf  schon  Kratzschmer  auf- 
merksam geworden  war,  und  constatirte,  dass  unabhängig  von  den 
Vagi  oft  eine  geringe  Verlangsamung  des  Herzschlages  bei  der  Blut- 
drucksteigerung erfolgt,  und,  wenn  ausserdem  noch  Unregelmässig- 
keiteu auftraten,  der  Zeitwerth  eines  Bigeminus  gleich  dem  von  zwei 
verlangsamten  Herzschlägen  war.  Auf  S.  30  äussert  sich  Knoll: 
„Die  Unregelmässigkeiten  der  Pulscurve,  der  Pulsus  bigeminus  und 
trigeminus,  sind  offenbar  durch  ein  vorzeitiges  Eintreten  neuer 
Systolen  bedingt,  ehe  noch  das  während  der  vorhergehenden  kräftigen 
Systole  entleerte  Herz  durch  eine  entsprechende  Diastole  sich  gehörig 
mit  Blut  zu  füllen  vermochte.  Der  Umstand  aber,  dass  der  Pulsus 
bigeminus  und  trigeminus  den  Zeitwerth  von  zwei,  bezw.  drei  der 
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Yorhergehenden  oder  nachfolgenden  regelmassigen  und  nicht  be- 
schleunigten Herzschläge  besitzen,  beweist,  dass  wir  in  dieser  Puls- 
art nicht  etwa  die  Wirkung  eines  den  Herzschlag  beschleunigenden 
Momentes,  sondern  nur  den  Ausdruck  einer  der  Zeit  nach  ungleich- 
massigen  Arbeit  des  Herzens  zu  erblicken  haben.  ^ 

Gegenüber  Tschiriew  (6)  macht  Knoll  (7)  noch  ausdrücklich 
darauf  aufmerksam,  dass  er  sich  durch  directe  Beobachtung  des 
Kaninchenherzens  davon  überzeugte,  dasS;  wie  schon  Traube  hervor- 
hob, es  sich  bei  den  schwächeren  Schlägen  des  Bigeminus  um 
besondere  Ventrikelcontractionen  handelt  In  derselben  Mittlieilung 
brachte  Knoll  auch  vom  Menschen  Belege  für  den  von  ihm  ge- 
fundenen Zeitwerth  des  Bigeminus  und  Trigeminus,  fügt  jedoch  hinzu 
S.  411:  „In  anderen  Fällen  von  Arrhythmie  entsprachen  allerdings 
der  Bigeminus  oder  Trigeminus  nicht  genau  zwei  oder  drei  rhyth- 
mischen Pulsen,  die  Zahl  der  arrhythmischen  Schläge  im  Ganzen 
aber  war  dann  auf  gleicher  Curvenstrecke  meistens  eben  so  gross, 
wie  die  Zahl  der  regelmässigen/  Er  bemerkt  femer  auf  S.  412: 
,,Aus  dieser  der  Zeit  nach  ungleichmässigen  Arbeit  des  Herzens,  in 
der  Regel  bei  absoluter  Gleichheit  der  Zahl  der  Herzschläge,  wird 
es  an  und  für  sich  erklärlich ,  dass  beim  Bigeminus  auf  die  beiden 
rasch  sich  folgenden  Systolen  eine  längere  Pause  kommen  muss, 
während  welcher  der  Ventrikel  sich  stärker  füllt  und  daher  auch 
bei  der  nächsten  kräftigen  Systole  eine  höhere  Pulswelle  erzeugt. 
Ich  sehe  daher  gar  keine  Nöthigung  ein,  zur  Erklärung  der  bisher 
vorliegenden  Beobachtungen  von  Pulsus  bigeminus  mit  Sommer- 
brodt  (8)  eine  rhythmisch  wiederkehrende  Verlangsamung  des  Herz- 
schlages anzunehmen/ 

Sommerhrodt  (9)  wendete  sich  in  einer  späteren  Mittheilung, 
in  welcher  er,  übereinstimmend  mit  Knoll  und  Riegel,  als  das  Wesen 
des  Bigeminus  die  verfrüht  eintretende  Systole  ansieht,  gegen  die  von 
Knoll  aufgestellte  Behauptung,  dass  der  Pulsus  bigeminus  den  Zeit- 
werth von  zwei  vorhergehenden  oder  nachfolgenden  rhythmischen 
Herzschlägen  hat,  worauf  Knoll  (10)  seine  Ansicht  wiederum  durch 
Beispiele  vom  Menschen  bekräftigt  und,  hinweisend  auf  seine  frühere 
oben  citirte  Bemerkung,  hervorhebt,  dass  es  ihm  auch  nicht  entgangen 
war,  „dass  die  erwähnte  zeitliche  Gleich werthigkeit  sich  auch  in 
solchen  Fällen,  wo  der  Bigeminus  bei  Individuen  mit  rhythmischem 
Herzschlag  intercurrent  auftritt,  nicht  immer  herausstellt".  In  dieser 
Mittheilung  erwähnt  auch  Knoll,  was  Schreiber  (11)  schon  aus- 
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fbhrlich  behandelt  hatte,  dass  sich  ein  allmäliger  Uebergang  des 
Pulsus  alternans  zum  Pulsus  bigeminus  und  umgekehrt  vom  Bige- 
minus  zum  Alternans  findet,  was  später  Funke  (12),  ein  Schüler 
K  no  1  r  s ,  dahin  formulirte  :  „Zwischen  Pulsus  bigeminus  und  alternans 
besteht  kein  principieller  Unterschied'',  womit  in  Zusammenhang 
Funke  empfiehlt,  „als  Pulsus  bigeminus  eine  jede  Vereinigung  von 
zwei  Pulsen  zu  einem  Pulsbilde  ohne  Rücksicht  auf  die  Vorzeitigkeit 
des  zweiten  zu  betrachten**. 

Riegel  (13),  der  sich  sehr  viel  mit  dem  Pulsus  bigeminus  be- 
schäftigt hat,  gibt  folgende  Definition  desselben.:  „Der  Pulsus  bige- 
minus charakterisirt  sich  dadurch,  dass  nach  einer  kräftigen  Herz- 
systole  eine  dieser  nicht  entsprechende,  also  (mit  Bezug  auf  die 
vorausgehende  Systole)  unvollständige  Diastole  erfolgt,  dass  femer 
die  zweite  Systole  verfrüht  und  unvollständig  erfolgt,  und  erst  nach 
dieser  zweiten  Systole  eine  längere  und  vollständigere  Herzdiastole 
eintritt "^  Bei  dieser  Auffassung  ist  Riegel  auch  geblieben,  wie 
man  aus  seiner  letzten  diesbezüglichen  Abhandlung  (14)  ersehen 
kann,  in  der  er  schreibt:  „Immer  liegt  das  Eigenthümliche  des  Bige- 
minus in  dem  Missverhältniss  zwischen  dem  systolischen  und  dem 
zugehörigen  diastolischen  Schenkel,  in  der  verkürzten  ersten  Diastole 
und  der  verfrühten  zweiten  Systole." 

Obwohl  nun  Riegel  (15),  wie  er  selbs^sagt,  unbedingt  an  der 
scharfen  Trennung  des  Pulsus  bigeminus  und  Pulsus  alternans  fest- 
hält, gibt  er  doch  zu,  „dass  vielfach  beide  in  einander  und  in  andere 
Formen  der  Irregularitäten  übergehen  können**,  wendet  sich  jedoch 
auch  wieder  gegen  Dehio  (16),  welcher  sagt:  „Wir  verstehen  unter 
Pulsus  bigeminus  diejenige  Pulsform,  bei  welcher  zwei  Pulsschläge 
rasch  auf  einander  folgen  und  dann  durch  eine  längere  Pause  von 
dem  folgenden  Pulspaar  getrennt  sind.  Es  sind  dabei  gleichsam  zwei 
Pulsschläge  zusammengekoppelt,  und  sehr  oft  bemerkt  man,  dass  der 
zweite  Schlag  des  so  entstehenden  Pulspaares  merklich  schwächer 
ist  al&  der  erste.  Es  wechseln  also  starke  und  schwache  Schläge 
mit  einander  ab,  was  als  Pulsus  alternans  bezeichnet  wird.** 

Hinsichtlich  des  Zeitwerthes  des  Bigeminus  stimmte  Riegel 
mit  KnoU  überein. 

Ueberblickt  man  die  Angaben  der  genannten  Autoren  (eine  voll- 
ständige Literaturübersicht  zu  geben,  lag  nicht  in  meiner  Absicht  und 
ist  zu  dem  vorliegenden  Zwecke  auch  nicht  nöthig)  über  den  Bige- 
minus, so  ergeben  sich  einige  besondere  Momente,  welche  die  Form, 
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den  Zeitwerth  des  BigemÎDUs und  seinen  möglichen  Ueber- 
gang  in  denAlternans  betreflFen.  Hinsichtlich  der  Form  stimmen 
die  meisten  überein;  indem  jedoch  viele  auch  einen  Uebergang  in 
den  Altemans  annehmen,  verwischt  sich  die  scharfe  Umgrenzung  des 
Bigeminus.  Bezüglich  des  Zeitwerthes  stimmt  Riegel  mit  Knoll 
überein  und  mit  diesen  beiden  Sommerbrodt  hinsichtlich  des 
Umstandes,  dass  der  Zeitweith  eines  Bigeminus  oft  nicht  mit  dem 
Zeitwerth  zweier  regelmässiger  Pulse  coincidirt. 


Ein  Merkmal  des  Bigeminus  liegt  in  der  Verkürzung  der  ersten 
Diastole,  bezw.  Vorzeitigkeit  der  zweiten  Systole,  was  dasselbe  ist; 
denn  sobald  die  Diastole  verkürzt  ist,  trifft  eben  die  Systole 
früher  ein. 

Es  fragt  sich  nun,  wodurch  ist  die  Vorzeitigkeit  der  zweiten 
Systole  bedingt?  Jedenfalls  durch  einen  vorzeitig  einwirkendeo  Reiz, 
d.  h.  vorzeitig  im  Verhältniss  zu  dem  sonst  bestehenden  normalen 
Rhythmus.  Hierin  liegt  der  Angelpunkt,  und,  wie  wir  sehen  werden, 
ergibt  sich  hieraus  auch  die  wahre  Erklärung  für  den  Bigeminus. 

Wenn  es  richtig  ist,  dass  ein  vorzeitig  einwirkender  Reiz  einen 
Bigeminus  erzeugen  kann,  so  muss  es  auch  möglich  sein,  an  einem 
normal  schlagenden  Herzen  durch  einen  künstlich  gesetzten  Reiz 
einen  Bigeminus  hervorzurufen.  Dies  ist  in  der  That  der  Fall.  — 
Bevor  ich  meine  eigenen  diesbezüglichen  Untersuchungen  anführe, 
ist  es  noth wendig,  auf  die  Geschichte  der  Wirkungen  von  Einzel- 
reizungen des  Herzens  einzugehen. 

lieber  das  Verhalten  des  Herzens  gegen  directe  künstliche 

Einzelreize. 

Durch  die  Untersuchungen  vieler  Forscher  ist  übereinstimmend 
die  Thatsache  gefunden  worden,  dass  der  Herzmuskel  während  seiner 
Systole  nicht  erregbar  ist,  genauer  gesagt,  dass  er  eine  refractäre 
Phase  aufweist,  während  welcher  Reize,  die  ihn  treffen,  keine  sicht- 
baren Wirkungen  haben,  so,  als  ob  sie  gar  nicht  eingewirkt  hätten. 
Trifft  das  Herz  aber  ein  Reiz  während  seiner  erregbaren  Phase, 
so  wird  eine  Extrasystole  ausgelöst,  welcher  eine  Pause  folgt, 
die  sogenannte  compensatorische  Pause  oder  Ruhe.  Die  der 
compensatorischen  Pause  folgende  Systole  zeichnet  sich  durch  ihre 
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besondere  Grösse  aus  und  wird  postcompensatorische  oder 
coinpeDsatorische  Systole  genannt. 

Diese  Befunde  sind  an  Herzen  von  Amphibien  von  Marey, 
Kronecker,  Bowditch,  Hildebrand,  Dastre,  Tiger- 
stedt  und  Stromberg,  Lovén,  (Cai se r  und  besonders  eingehend 
von  En(;elmann,  an  Herzen  von  Hühnerembryonen  von  Bottazzi, 
an  Herzen  von  SAugethieren  von  Laulanié  (1886),  Mc  William 
(1888),  Gley  (1889),  Laulanié  und  Meyer  (1893),  Langen- 
dorf f  (1895  und  1898)  und  am  eingehendsten  von  Cushny  und 
Matthews  (1897)  studirt  worden. 

Nicht  nur  für  die  Herzkammer ,  sondern  auch  für  die  Vorhöfe, 
den  Bulbus  arteriosus,  den  isolirten  Veneusinus  oder  die  isolirten 
Hohlvenen  haben  die  obigen  Angaben  Geltung,  jedoch  bestehen 
gewisse  Unterschiede  in  dem  Verhalten  der  einzelnen  Herzabschnitte. 

So  fand  Engelmann  (17)  am  Frosch,  dass  die  Hohlvenen 
grundsätzlich  von  den  anderen  Herzabschnitten  darin  abweichen,  dass 
nach  einer  durch  einen  eingeschalteten  directen  Reiz  ausgelösten 
Extrasystole  niemals  eine  compensatorische  Pause  be- 
obachtet wird,  während  letztere  beim  Vorhof  und  Ventrikel  nach 
Engelmann  immer  vorhanden  ist,  d.  h.  dass  die  Pause,  welche 
auf  eine  durch  directe  künstliche  Reizung  des  Ventrikels  oder  des 
Vorhofes  erregte  Extrasystole  folgt,  gerade  um  so  viel  länger  ist,  als 
die  ihr  vorhergehende  Periode  in  Folge  des  Eintrittes  der  Extra- 
systole verkürzt  wurde. 

Marey  hatte  schon  bemerkt,  dass  ein  eingeschalteter  künst- 
licher Reiz,  welcher,  auf  das  Herz  einwirkend,  eine  Extrasystole  hervor- 
rief, die  Gesammtzahl  der  Systolen  nicht  beeinflusst,  d.  h.  wenn  ein 
Reiz  eine  Extrasystole  auslöst,  so  tritt  die  folgende  spontane  Zu- 
sammenziehung der  Kammer  um  so  viel  später  ein,  als  die  ein- 
geschaltete Systole  vor  dem  Ende  der  normalen  Herzperiode  ein- 
setzte, in  welche  die  künstliche  Reizung  fiel.  Das  Herz  sucht  seinen 
Rhythmus  zu  erhalten,  was  Engelmann  (18)  als  das  Gesetz 
der  Erhaltung  der  physiologischen  Reizperiode  be- 
zeichnet. 

Hatte  schon  Marey  in  der  compensatorischen  Ruhe  ein  wichtiges 
„corollaire  de  la  loi  d'uniformité  du  travail  du  cœur"  erblickt,  so 
betonten  noch  besonders  Langend orff  und  Gley,  hinweisend  auf 
die  compensatorische  Systole,  das  Gesetz  von  der  Erhaltung 
der  Arbeit  des  Herzens. 
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Sehr  wichtig  und  zutreffend  ist  die  Erklärung,  welche  En  gel - 
mann  (18)  für  die  compensatorische  Pause  gegeben  hat.  Wird  durch 
einen  intercurrenten  Reiz  eine  Extrasystole  ausgelöst,  so  tritt  die- 
jenige Systole,  welche  auf  den  normalen,  physiologischen  Reiz  hin 
erfolgen  würde,  nicht  in  Erscheinung,  sondern  es  erfolgt  eine  Pause, 
da  sich  das  Herz  in  Folge  der  Extrasystole  in  der  refractären  Phase 
befindet;  erst  die  folgende  normale  Systole  tritt  in  Erscheinung  und 
zwar,  wie  erwähnt,  zu  der  Zeit,  zu  welcher  sie  auch  erfolgt  wäre, 
wenn  keine  Extrasystole  ausgelöst,  das  Herz  überhaupt  unbeeinflusst 
geblieben  wäre. 

Eigene  Untersuchungen.  An  Kaninchen,  Hunden  und 
Katzen  habe  ich  mit  der  erwähnten  Methode  die  Contractionen 
beider  Vorhöfe  und  Ventrikel  verzeichnet  und  intercurrent  entweder 
einen  Ventrikel,  einen  Vorhof  oder  die  obere  Hohlvene  mit  Einzel- 
inductionsschlägen  gereizt.  Bei  Reizung  des  Vorhofes  oder  Ventrikels 
wurden  feine  Häkchenelektroden  in  den  betreffenden  Herzabschnitt 
vorsichtig  eingehakt,  bei  Reizung  der  Hohlvene  Platinelektroden  an- 
gelegt Von  den  Resultaten  will  ich  hier  nur  diejenigen  anfuhren, 
welche  uns  besonders  für  die  Auffassung  des  Bigeminus  und  seiner 
Ausgangspunkte  interessiren ,  und  mich  hinsichtlich  der  Ueberein- 
Stimmung  bezw.  Nichtübereinstimmung  meiner  Ergebnisse  mit  denen 
früherer  Autoren  wesentlich  auf  die  Mittheilungen  Engelmann's 
am  Froschherzen  und  die  Mittheilung  von  Cushny  und  Matthews  (20) 
am  Hundeherzen  beschränken,  welche  die  letzten  mir  bekannten  aus- 
führlicheren Untersuchungen  über  diesen  Gegenstand  brachten. 

Hervorheben  möchte  ich  nur,  dass  eine  Untersuchung  der 
Wirkung  von  Extrareizen  auf  das  Herz  mit  Verzeichnung  aller  vier 
Herzabtheilungen  meines  Wissens  noch  nicht  ausgeführt  wurde. 

1.  Der  Ventrikel  als  Angriffspunkt  des  abnormen 
Reizes.  Bei  meiner  Untersuchung  kam  es  mir  darauf  an,  zu  sehen, 
ob,  wie  oben  erwähnt,  auch  durch  einen  künstlichen  Reiz  sich  ein 
Bigeminus  auslösen  lässt,  nachzuprüfen,  ob  das  Gesetz  von  der  Er- 
haltung der  Reizperiode  auch  für  das  Säugethierherz  gilt,  und  ob 
die  einzelnen  Herzabtheilungen  des  Säugethierherzens  sich  so  ver- 
halten, wie  nach  Engel  mann  die  des  Frosches. 

In  völliger  Uebereinstimmung  mit  Eng.elmann  konnte  ich  bei 
Reizung  der  Ventrikel  das  Gesetz  von  der  Erhaltung  der  Reizperiode 
bestätigen.    Wird  durch  einen  Reiz  eine  Extrasystole  ausgelöst,  so 
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ist  der  Zeitwerth  zweier  Herzperiodeo  der  gleiche,  wie  wenn  keine 
Extrasystole  eingetreten  wäre  (Fig.  XVII). 

Hier  ist  es  am  Platze,  uns  der  Beobachtung  EnoITs  zu  er- 
innern, dass  sehr  häufig  der  Bigeminus  den  Zeitwerth  zweier  regel- 
mässiger Hersschläge  hat  Es  ist  interessant,  wie  hier  die  normale 
und  pathologische  Physiologie  unabhängig  von  einander  zu  einem 
gleichen  Resultate  gelangt  ist;  denn  das,  was  Knoll  beobachtet  hat, 
betrifft  nichts  Anderes,  als  das  erwähnte  Gesetz  von  der  Erhaltung 
der  Reizperiode. 

Vergleichen  wir  die  Curve  des  Bigeminus  mit  der  Curve,  die 
wir  durch  Auslösung  einer  Extrasystole  erhalten,  so  sehen  wir  nicht 
nur  hinsichtlich  der  Verkürzung  der  Diastole  bezw.  Vorzeitigkeit  der 
S}'8tole;  sondern  auch  hinsichtich  der  Pause  eine  solche  Ueberein- 
stimmung,  dass  kein  Zweifel  bestehen  kann,  dass  der  Bigeminus 
seine  Entstehung  einer  Extrasystole  verdankt,  welche 
durch  einen  abnormen  Reiz  vor  der  normal  eintretenden 
Systole  ausgelöst  wird. 

Nennen  wir  die  Periode  vom  Beginn  der  normalen  Systole,  deren 
zugehörige  Diastole  von  einer  künstlich  ausgelösten  Extrasystole 
verkürzt  wird,  bis  zum  Beginn  der  nächsten  natürlichen  Systole  einen 
künstlichen  Bigeminus,  so  können  wir  sagen,  dass  der  künst- 
liche von  einem  natürlichen  Bigeminus  sich  nur  durch  die 
Natur  des  Reizes  unterscheidet,  welcher  die  Extrasystole  auslöst. 

Das  Abnorme  des  Bigeminus  ist  also  in  letzter  Linie  auf  einen 
abnormen,  hinsichtlich  des  normalen.  Rhythmus  vorzeitig 
wirkenden  intercurrenten  Reiz  zurückzuführen. 

Wir  wissen,  wie  oben  angeführt  wurde,  dass  der  natürliche 
Bigeminus  nicht  immer  den  Zeitwerth  von  zwei  regelmässigen  Herz- 
schlägen hat  Wie  stimmt  dies  mit  dem  künstlich  ausgelösten 
Bigeminus  überein?  Wir  werden  gleich  sehen,  dass  sich  auch  dann 
das  Verhalten  des  natürlichen  Bigeminus  mit  dem  des  künstlichen 
in  Uebereinstimmung  bringen  lässt,  wenn  wir  in  Betracht  ziehen, 
dass  der  Angriffspunkt  des  abnormen  Reizes  auch  ein  anderer  Herz- 
abschnitt als  der  Ventrikel  sein  kann. 

Bevor  wir  jedoch  darauf  eingehen,  sei  erwähnt,  dass  Langen- 
der ff  (21)  im  Anschluss  an  die  Besprechung  der  compensatorischen 
Systole  der  Compensation  spontaner  Störungen  des  Rhythmus  ge- 
denkt und  hierbei  darauf  hinweist,  dass  beim  künstlich  durchbluteten 
Säugethierherzen  aus   nicht  erkennbaren  Ursachen  vorübergehende 
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Störungen  des  Rhythmus  vorkommen,  die  durchaus  an  diejenigen 
erinnern,  die  man  bei  der  Anwendung  intercurrenter  elektri- 
scher oder  mechanischer  Einzelreize  sieht  Beim  Vergleich  kommt 
Langendorff  zu  der  Meinung,  dass  es  sich  hier  um  mehr  als  um 
äussere  Aehnlichkeiten  handeln  muss,  und  äussert  sich:  ^Die  Er- 
scheinung des  irregulären  Pulsus  intermittens  ist  der  am  Katzen- 
herzen beobachteten  Störung  durchaus  ähnlich." 

„Die  scheinbaren  Pulsintermissionen  stehen  in  naher  Beziehung 
zum  Pulsus  alternans  und  besonders  zum  Pulsus  bigeminus/ 
schliesst  Langendorff,  ohne  dies  jedoch  weiter  zu  besprechen, 
indem  er  bei  späterer  Gelegenheit  darauf  zurückzukommen  gedenkt, 
was  jedoch  meines  Wissens  bis  jetzt  nicht  geschehen  ist 

2.  Der  Vorhof  als  Angriffspunkt  des  abnormen 
Reizes.  Engelmann  (18)  hat  angegeben,  dass  auch  für  die  Vor- 
kammer das  Gesetz  von  der  Erhaltung  der  physiologischen  Reiz- 
periode gilt;  allerdings  sind  die  Resultate,  wenn  die  Vorkammer 
durch  directe  elektrische  Reizung  zu  Extrasystolen  veranlasst  wird, 
weniger  regelmässig,  indem,  wie  Engelmann  meint,  verschiedene 
Umstände  (Einmischung  erregender  oder  hemmender  Elemente) 
störend  einwirken  können.  Wenn  aber,  sagt  Engelmann,  die 
künstlichen  Reize  schwach  sind,  die  Reizstellen  möglichst  weit  vom 
Sinus  und  sehr  nahe  bei  einander  liegen,  so  tritt  auch  hier  jenes 
Gesetz  in  Erscheinung. 

Ich  habe  mir  bei  Reizung  der  Vorhöfe  der  genannten  Säuge- 
thiere  viel  Mühe  gegeben,  die  Vorschriften  Engelmann's  zu  be- 
folgen, und  bin  hierbei  zu  folgenden  Resultaten  gekommen: 

Je  früher  der  Reizmoment  in  die  erregbare  Phase 
des  Vorhofes  fällt,  desto  kürzer  ist  der  künstliche 
Bigeminus,  je  später,  desto  mehr  nähert  sich  der  Zeit- 
werth  des  künstlichen  Bigeminus  dem  zweier'normaler 
Herzperioden. 

Das  stimmt  mit  den  Angaben  von  Cushny  und  Matthews 
überein,  wie  ich  auch  fand,  dass  die  Pause  um  so  länger  ist, 
je  früher  der  Reizmoment  in  die  erregbare  Phase  fällt, 
und  dass  die  dem  verkürzten  Bigeminus  folgenden 
Herzperioden  etwas  verlängert  sind,  bis  die  normale 
Schlagfolge  wieder  eintritt,  so  dass  also  die  Compen- 
sation erst  allmälig  erfolgt  (Fig.  XH,  Xffl,  XV,  XVI,  XVIII, 
XIX,  XX). 
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Nach  diesen  Resultaten  stimmt  das  Gesetz  von  der  Erhaltung 
der  physiologischen  Reizperiode  für  den  Vorhof  der  Säugethiere  zwar 
auch,  aber  die  Beziehung  ist  keine  so  einfache  wie  am  Ventrikel. 

Aus  der  Betrachtung  spontaner  Unregelmässigkeiten  des 
Herzens,  wie  sie  z.  B.  in  Fig.  XIV  wiedergegeben  sind,  schliesse 
ich  jedoch,  dass  auch  für  den  Vorhof  der  Satz  gelten  wird,  dass  der 
Zeitwerth  eines  Bigeminus  dem  Zeitwerth  zweier  normaler  Herz- 
perioden entspricht. 

Diese  spontanen  Unregelmässigkeiten,  welche  sich  als  Bigemini 
darstellen,  traten  an  einem  nach  meiner  Methode  isolirten  Herzen 
auf,  dessen  Blut  durch  Eintauchen  der  U-Canûle  in  Wasser  von 
45  ®  C.  allmälig  erwärmt  worden  war.  Hier  ist  die  Vorzeitigkeit 
der  Vorhöfe  und  Ventrikel  in  gleicher  Weise  ausgeprägt,  es  besteht 
keine  Aenderung  im  Verhalten  der  normalen  Aufeinanderfolge  von 
Vorhof  und  Ventrikel,  und  der  Zeitwerth  des  Bigeminus  entspricht 
vollkommen  zwei  regelmässigen  Herzperioden. 

Da,  wie  aus  der  Curve  zu  ersehen  ist,  die  Extrasystole  ver- 
hältnissmässig  spät  ausgelöst  wird,  so  stimmt  dies  recht  gut  mit 
den  Befunden  bei  künstlicher  Extrareizung,  wenn  der  Reiz  spät  in 
die  erregbare  Phase  fällt  Da  keine  Aenderung  in  der  Succession 
bei  dem  spontanen  Bigeminus  vorhanden  ist,  kann  der  abnorme 
Reiz  seinen  Angriffispunkt  nicht  am  Ventrikel  gehabt  haben,  und  da 
femer  der  Bigeminus  den  Zeitwerth  zweier  normaler  Herzperioden 
hat,  kann  der  Angrifispunkt  des  Reizes  auch  nicht  eine  der  in  die 
Vorhöfe  einmündenden  Venen  sein,  denn  für  diese  gilt  dieser  Satz, 
wie  wir  gleich  sehen  werden,  jedenfalls  nicht.  So  scheint  mir  wohl 
nichts  Anderes  übrig  zu  bleiben,  als  anzunehmen,  dass  der  Angriffs- 
punkt des  abnormen  Reizes  am  Vorhof  gelegen  war. 

Es  sei  auch  daran  erinnert,  dass  die  Erregbarkeit  de^  Vorhofes 
in  der  erregbaren  Phase  kurz  vor  der  refractären  Periode  am  grössten 
ist  und  demgemäss  der  Reiz  um  so  schwächer  sein  kann,  je 
später  er  in  der  erregbaren  Phase  den  Vorhof  trifft;  die  normalen 
Reize  sind  nun  im  Verhältniss  zu  den  angewendeten  elektrischen 
Reizen  wohl  viel  schwächer  und  werden  daher  erst  relativ  spät  in 
der  erregbaren  Phase  Extrasystolen  auslösen.  Mit  dieser  Ansicht 
würde  stimmen,  dass,  wie  mir  auffiel,  je  schwächer  der  künstliche 
Reiz  ist,  desto  seltener  Extrasystolen  ausgelöst  werden,  was  in  Zu- 
sammenhang  mit  der  oben  geäusserten  Ansicht  so  erklärt  werden 
kann,  dass,  je  schwächer  der  Reiz,  eine  desto  kleinere  Strecke  der 
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verschiedenwerthigen  erregbaren  Phase  für  die  Auslösung  der  Extra- 
systole in  Betracht  kommt,  also  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  gerade 
diese  kleine  Strecke  von  künstlichen  Reizen  getroffen  wird,  mit  der 
Schwäche  des  Reizes  immer  kleiner  wird. 

Wenn  nun  auch  meine  Versuche  mit  künstlicher  Reizung  er- 
geben haben,  dass  bei  gleicher  Reizstärke,  unveränderter  Elektroden- 
lage und  auch  sonst  in  jeder  Hinsicht  gleicher  Versuchsanordnung 
in  rascher  Aufeinanderfolge  das  eine  Mal  die  Extrasystole  innerhalb 
der  erregbaren  Phase  früher  auslösbar  war  als  das  andere  Mal,  da- 
her es  den  Anschein  hat,  wie  oben  erwähnt,  als  käme  es  nur  auf 
den  Reizmoment  an,  so  ist  es  doch,  wie  gesagt,  nicht  unwahrschein- 
lich, dass  es  auch  auf  die  Reizstärke  mit  ankommt,  indem  ein 
schwächerer  Reiz  in  der  minder  erregbaren  Phase  keine  Wirkung 
erzielt,  ein  starker  Reiz  jedoch,  je  nach  dem  Moment,  in  welchem 
er  die  erregbare  Phase  trifft,  Extrasystolen  auslöst. 

3.  Die  Hohlvene  als  Angriffspunkt  des  abnormen 
Reizes.  Wie  erwähnt  fand  Engelmann  (17)  beim  Frosche,  dass 
bei  Reizung  der  Hohlvenen  keine  compensatorische  Pause  auftritt 

Cushny  und  Matthews  beobachteten  beim  Hund,  dass  die 
Kürze  der  compensatorischen  Pause  bei  Reizung  der  Hohlvene  be- 
sonders stark  ausgeprägt  ist;  ihre  Arbeit  wurde  zu  Ende  geführt, 
bevor  Engelmann's  Angaben  ihnen  bekannt  wurden. 

Ich  bin  bei  Reizung  der  oberen  Hohlvene  zu  Resultaten  ge- 
kommen, welche  ganz  mit  denen  Engelmann's  übereinstimmen. 

Sehr  oft  findet  man  keine  compensatorische  Pause,  indem,  wie 
Engel  mann  sich  ausdrückt,  „das  Intervall  zwischen  dem  Anfang 
der  Extrasystole  und  dem  der  nächsten  spontanen  Systole  gleich 
der  Dauer  einer  spontanen  Periode  ist.  Mit  anderen  Worten: 
Extraperioden  haben  dieselbe  Dauer  wie  die  spontanen". 

Wie  Engelmann  fand  auch  ich  nicht  selten  eine  Verlängerung 
der  auf  die  Extrasystole  folgenden  Pause,  niemals  war  es  aber  eine 
compensatorische,  d.  h.  niemals  wurde  die  durch  die  Extrasystole 
bedingte  Verkürzung  der  vorhergehenden  Periode  durch  die  nächst- 
folgende compensirt,  sondern  ähnlich  wie  am  Vorhofe  erst  durch  die 
späteren  ein  wenig  verlangsamten  Perioden. 

Der  von  den  Hohlvenen  künstlich  ausgelöste  Bigeminus  ent- 
sprach nie  dem  Zeitwerth  zweier  spontaner  Perioden,  sondern  war 
immer  viel  kürzer  (Fig.  XXI,  XXH,  XXIU,  XXIV). 
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Ueberblicken  wir  die  Resultate  der  directen  Reizung  des  Vor- 
hofes oder  der  Hohlvenen,  so  müssen  wir  sagen,  dass  es  uns  jetzt 
verständlich  erscheint,  wenn  natürliche  Bigemini  beobachtet  werden, 
welche  nicht  den  Zeitwerth  zweier  regelmässiger  Herzperioden  haben. 
Ferner  ersehen  wir,  dass  das  Wesen  des  Bigemiuus  auch  dann  in 
dem  Auftreten  einer  Extrasystole  lic^t,  bedingt  durch  einen  abnormen 
vor  dem  normalen  einwirkenden  Reize. 

Die  Ergebnisse  der  Auslösung  künstlicher  Bigemini  durch  directe 
Reizung  des  Ventrikels,  des  Vorhofes  oder  der  ia  die  Vorhöfe  ein- 
mündenden Venen  lassen  folgende  Schlussfolgerung  zu. 

Entspricht  ein  Bigeminus  dem  Zeitwerth  zweier 
regelmässiger  Herzschläge,  dann  ist  der  Angriffspunkt 
der  pathologischen  Ursache  nicht  in  den  in  die  Vor- 
höfe einmündenden  Venen  zu  suchen;  das  Fehlen  jeder 
compensatorischen  Pause  weist  hingegen  auf  letzere 
hin,  und  die  Verkürzungen  der  Bigemini  auf  die  ober- 
halb der  Ventrikel  gelegenen  Herzabschnitte. 

Verlängerungen  der  Bigemini,  bezw.  der  Pausen  habe  ich 
nur  beobachtet,  wenn  die  Vagi  gleichzeitig  erregt  werden,  wie  in 
Fig.  IX,  wo  die  Vagi  bei  der  dyspnoischen  Erregung  des  Vaso- 
constrictorencentrums  mit  erregt  werden.  Bei  all  den  oben  erwähnten 
künstlichen  Reizungen  kamen  die  Vagi  nicht  in  Betracht,  da  sie 
nicht  nur  durchschnitten,  sondern  öfters  auch  ausserdem  durch 
A  tropin  ausgeschaltet  waren. 

Nach  dem,  was  wir  soeben  über  die  Wirkung  künstlicher  Einzel- 
reiznngen  des  Herzens  erfahren  haben,  werden  uns  auch  die  Folgen 
verständlich  y  welche  die  Interferenz  der  Erregungen  des  normalen 
und  des  abnormen  Reizes  für  die  einzelnen  Herzabtheilungen  bei 
jenen  Unregelmässigkeiten  hat,  wie  sie  bei  Blutdrucksteigerungen 
auftreten.  Je  nach  der  Phase ,  in  welcher  der  Vorhof  von  der  vom 
Ventrikel  kommenden  abnormen  Err^ung  getroffen  wird,  drückt 
sich  auch  dieser  abnorme  Einfluss  verschieden  aus;  erreicht  die  ab- 
norme Erregung  den  Vorhof  in  der  refractären  Periode,  so  hat  sie 
keine  Wirkung,  trifft  sie  ihn  jedoch  in  der  erregbaren  Phase,  so 
treten  auch  am  Vorhof  vorzeitige  Systolen  auf,  aber  natürlich  um 
einen  kleinen  Zeittheil  später  als  am  Ventrikel. 


Wie  schon  oben  erwähnt,  überdauert  die  Umkehr  der 

Succession  öfters  die  Unregelmässigkeiten  einige  Zeit 
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hindurch,  d.  h.  das  Herz  wird  dann  für  diese  Zeit  von  dem  am 
abnormen  Orte  angreifenden  abnormen  Reize  beherrscht. 

Man  sieht  dies  z.  B.  an  der  Curve  Fig.  II,  wo  die  Umkehr  der 
Succession  bei  Eintritt  der  Unregelmässigkeiten  erfolgte  und  plötzlich 
das  Herz  im  beschleunigten^)  Tempo  bei  bestehender  Umkehr  der 
Succession  weiter  schlägt,  um  dann  einige  Schläge  später,  was  auf 
der  wiedergegebenen  Curve  nicht  mehr  zu  sehen  ist,  wieder  in  die 
früheren  Unregelmässigkeiten  (Bigemini  und  Trigemini)  zu  verfallen. 

Ein  ähnlicher  Fall  ist  auf  Fig.  VUI  zu  sehen,  welche  das  Ende 
der  Curve  auf  Fig.  VII  ist;  hier  sieht  man  das  Herz  regelmässig, 
aber  mit  Umkehr  der  Succession  schlagen,  bis  nach  einer  Pause, 
welche  am  Ventrikel  länger  ist  als  am  Vorhof,  das  Herz  fast  wieder 
in  der  normalen  Succession  schlägt,  wenn  sie  an  dieser  Stelle  auch 
noch  nicht  vollkommen  erreicht  ist.  Die  Curve  ist  ungefähr  zwei 
Herzschläge  nach  Lösung  der  Klemme  an  der  Carotis  der  U-Canüle 
geschrieben  worden.  Als  die  Klemme  angelegt  .worden  war,  war  in 
Folge  der  Erhöhung  des  Widerstandes  für  den  linken  Ventrikel  das 
Herz  in  Unregelmässigkeiten  verfallen  mit  Umkehr  der  Succession, 
und  als  die  Klemme  gelöst  wurde,  schwanden  zwar  die  Unregel- 
mässigkeiten, aber  die  Umkehr  der  Succession  blieb  noch  eine  kurze 
Zeit  hindurch  bestehen. 

Ein  weiteres  Beispiel  zeigt  Fig.  XXV. 

Hier  wurden  durch  mechanische  Reizung  (Streichen  mit  einem 
dünnen  Draht)  des  linken  Ventrikels  von  Aussen  Unregelmässigkeiten 
ausgelöst  mit  Umkehr  der  Succession  ;  letztere  überdauerte  dann  die 
Unregelmässigkeiten  eine  längere  Zeit  hindurch;  der  weitere  Verlauf 
der  Curve  konnte  leider  nicht  verzeichnet  werden. 

.  Der  ziemlich  starke  mechanische  Reiz  hat  am  Hei*zen  jedenfalls 
Veränderungen  hervorgerufen,  welche  längere  Zeit  nach  Einwirkung 
des  mechanischen  Reizes  selbst  als  Reiz  gewirkt  haben  werden.  — 

Wie  erwähnt  nehmen  viele  Forscher  einen  Uebergang  des  Bige- 
minus  in  den  Altemans  an  und  umgekehrt.  Ich  lasse  hier  dahin- 
gestellt, ob  dies  richtig  ist;  denn  es  wäre  möglich,  dass  es  sich  in 


1)  Während  sonst  bei  Bauchreizung  der  Nase  am  ragatomirten  und  curari- 
sirten  Kaninchen  gewöhnlich  der  Herzschlag  etwas  verlangsamt  ist,  sehen  wir 
hier  eine  Ausnahme  fur  den  Fall,  dass  der  abnorme  Reiz,  welcher  meist  nur 
einzelne  vorzeitige  Systolen  auslöst,  längere  Zeit  hindurch  die  Oberhand  behält 
gegenüber  den  normalen  Herzreizen. 
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den  betreffenden  Fällen  doch  nicht  um  einen  Alternans,  sondern  um 
einen  Bigeminus  handelt,  bei  welchem  nur  die  Vorzeitigkeit  der 
Extrasystole  eine  sehr  geringe  ist,  so  dass  sie,  wenn  nicht  sehr  genau 
gemessen  wird,  der  Beobachtung  entgehen  kann,  wie  z.  B.  die  schon 
oben  besprochene  Curve  Fig.  V  auf  den  ersten  Anblick  als  Alternans 
anmuthet. 

Es  könnten  übrigens  vielleicht  auch  Aenderungen  des  Leitungs- 
vermögens eine  Rolle  spielen. 

Ueber  die  myo^ene  Natur  der  normalen  HerzthStigkeit,  des 
kflnstlichen  wie  natflrlichen  Bigeminus. 

Im  Folgenden  habe  ich  nicht  die  Absicht,  das  ganze  Für  und 
Wider  Ober  die  Natur  der  Herzthätigkeit  aufzurollen,  was  in  letzter 
Zeit  schon  des  Oefteren  geschehen  ist,  sondern  nur  jene  Punkte  zu 
besprechen,  welche  mir  seinerzeit  der  Annahme  der  von  Gaskell, 
Engelmann,  His,  Romberg,  Krehl,  Porter,  F.  B.  Hof- 
mann und  Anderen  vertretenen  myogenen  Theorie  für  das  er- 
wachsene Säugethierherz  noch  hinderlich  im  Wege  zu  stehen  schienen. 

Der  eine  Punkt  betraf  den  Ausgangspunkt  der  normalen 
Herzthätigkeit  erwachsener  Säugethierherzen  und  damit  die  Frage: 
wie  werden  die  örtlich  so  getrennten  Hohl-  und  Pulmonalveuen  zu 
einer  gleichzeitigen  Thätigkeit  angeregt,  bezw.  warum  schlagen,  wenn 
die  Venenpulsationen  ungleichzeitig  sein  sollten,  die  beiden  Vorhöfe 
und  die  beiden  Ventrikel  gleichzeitig? 

Wie  in  der  Einleitung  erwähnt,  habe  ich  mich  seitdem  mit  der 
Beantwortung  dieser  Frage  beschäftigt  und  bin  zu  den  gleichen 
Resultaten  gekommen  wie  Engel  mann  für  das  Froschherz. 

Untersuchungen,  welche  sich  damit  befasst  hätten,  die  Pulsationen 
der  Hohl-  und  Pulmonalveuen  gleichzeitig  zu  verzeichnen,  habe  ich 
bis  jetzt  in  der  Literatur  nicht  auffinden  können  und  habe  auch 
selbst  keine  solchen  angestellt.  Aber  dies  scheint  mir  zur  Beant- 
wortung obiger  Frage  auch  nicht  unbedingt  nöthig  zu  sein. 

An  einer  grösseren  Anzahl  Kaninchen,  deren  Herzen  durch 
langes  Blossliegen  abgekühlt  waren  und  daher  langsam  schlugen, 
habe  ich  das  allmälige  Erlöschen  der  Herzthätigkeit  genau  verfolgt 
und  hiebei  unter  Anderem  folgende  Beobachtungen  gemacht. 

Dreht  man  das  Herz  vorsichtig  nach  aufwärts,  so  dass  die  hintere 
Fläche  des  Herzens  schräg  nach  vom  gekehrt  ist,  dann  kann  man 
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sehr  gut  die  PulsatioDen  der  Hohl-  und  Pulmonalvenen  beobachten. 
Diese  Pulsationen  scheinen  dem  Auge  gleichzeitig  zu  erfolgen.  Wenn 
von  zwei  Beobachtern  (der  zweite  war  der  Assistent  des  Institutes, 
Dr.  Simbriger)  der  eine  z.  B.  die  Pulsationen  der  rechten  oberen 
Hohlvene,  der  andere  die  Pulsation  der  linken  Pulmonalvene  markirt, 
fallen  die  Markirungen,  welche  akustisch  erfolgten,  zusammen;  daraus 
geht  hervor,  dass  das  Intervall  der  Pulsationen  an  den  genannten 
Orten  jedenfalls  kein  erhebliches  sein  kann,  wofern  überhaupt  ein 
Intervall  und  nicht  etwa  wirklich  Gleichzeitigkeit  besteht. 

Je  langsamer  nun  die  Herzaction  wird,  desto  deutlicher  sieht 
man,  dass  ganz  unzweifelhaft  den  Pulsationen  der  Venen  jene  der 
Vorhöfe  folgen.  Es  kann  nun  vorkommen ,  dass  die  Pulsationen 
an  einer  Vene  arrhythmisch  werden,  dann  folgen  gleichfalls 
arrhythmische  Vorhofspulsationen.  Weiterhin  kann  man  beobachten, 
dass  erst  auf  mehrere  Pulsationen  der  Vene  eine  Vorhofs- 
contraction  folgt,  ein  Verhältniss,  wie  man  es  zwischen  Vorhöfen 
und  Ventrikeln  längst  kennt.  Schliesslich  pulsiren  nur  noch  die 
Venen  ganz  schwach,  ohne  von  Vorhofsschlägen  gefolgt  zu  werden. 
Nach  Sistirung  der  Pulmonalvenenpulsationen  können  die  Hohlvenen- 
pulsationen  noch  lange  bestehen  bleiben;  niemals  habe  ich  das 
Umgekehrte  beobachtet,  dass  etwa  die  Pulmonalvenen  und 
mit  ihnen  der  linke  Vorhof  länger  geschlagen  hätten  als  die  ent- 
sprechenden rechten  Partien,  wie  dies  auch  mit  der  altbekannten 
Angabe  übereinstimmt,  dass  der  rechte  Vorhof  das  Ultimum  moriens 
ist,  was  nur  dahin  zu  corrigiren  wäre,  dass  das  wirkliche  Ultimum 
moriens  am  Herzen  eine  Stelle  der  einmündenden  Hohlvenen  ist. 

An  den  so  allmälig  absterbenden  Herzen  kann  man  noch  andere 
interessante  Beobachtungen  machen. 

Nach  Stillstand  der  Pulmonalvenenpulsation  und  der  Contraction 
des  linken  Vorhofes  bezw.  Herzohres  kann  man  peristaltische  Wellen 
am  rechten  Herzohr  beobachten,  die  von  links  nach  rechts,  d.  h.  von 
der  Gegend  der  Einmündungsstelle  der  linken  oberen  Hohlvene 
gegen  das  rechte  Herzohr,  oder  von  rechts  nach  links,  d.  h.  von  der 
Einmündungsstelle  der  rechten  oberen  Hohlvene  über  das  rechte 
Herzohr  ablaufen;  diese  Wellen  können  altemiren,  und  zwar  in  ver- 
schiedener Stärke,  oder  sie  können  auch  gleichzeitig  ablaufen  und 
sich  auf  halbem  Wege  auf  dem  Herzohr  treffen,  was  man  sehr  deut- 
lich sehen  kann.  Oft  kann  man  von  einem  Punkte  der  Vereinigungs- 
stelle der  linken  oberen  und  der  unteren  Hohlvene  zwei  divergirende 
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Wellen  gleichzeitig  ablaufen  sehen,  die  eine  in  der  Richtung  über 
das  rechte  Herzohr,  die  andere  in  der  Richtung  längs  der  linken 
oberen  Hohlvene  ;  diese  nach  links  ablaufende  Welle  kann  nun  auch 
eine  Pulsation  der  schon  einige  Zeit  ruhenden  linken  Pulmonalvenen 
auslösen,  worauf  eine  Contraction  des  ebenfalls  schon  einige  Zeit 
zur  Ruhe  gekommenen  linken  Herzohres  folgt.  Diese  letztere  Be- 
obachtung, die  Aufeinanderfolge  der  von  rechts  ausgehenden  Con- 
tractionswelle,  der  Pulroonalvenenpulsation  und  Contraction  des  linken 
Vorhofes  erscheint  mir  besonders  interessant  Anfangs  löste  eine 
solche  von  rechts  nach  links  ablaufende  Welle  mehrere  Pulmonal- 
venenpulsationen  aus,  auf  welche  die  entsprechende  Zahl  Vorhofs- 
contractionen  folgten,  später  sah  man  erst  auf  einige  in  be- 
schriebener Weise  ausgelöste  Pulmonalvenenpulsationen  eine  Con- 
traction des  linken  Vorhofes  folgen,  bis  endlich  auch  die  Pulmonal- 
venenpulsationen nicht  mehr  auftraten  und  auch  die  peristaltische 
Welle  an  der  linken  oberen  Hohlvene  verschwand,  während  die 
Welle  am  rechten  Herzohr,  wenn  auch  abgeschwächt,  noch  längere 
Zeit  hindurch  zu  beobachten  war. 

Manchmal  kann  man  am  Herzen,  wenn  solche  zwei  divergirende 
W^ellen,  wie  eben  beschrieben,  ablaufen,  auch  sehen,  dass  im  directen 
Anschluss  an  die  längs  der  linken  oberen  Hohlvene  hinauflaufende 
Welle,  dieselbe,  wie  reflectirt,  in  umgekehrter  Richtung  zurückkommt, 
um  bis  zum  Ende  des  rechten  Herzohres  abzulaufen. 

Die  zwei  soeben  beschriebenen  Beobachtungen,  dass  der  nach 
links  ablaufenden  Welle  einerseits  Pulmonalvenencontractionen, 
andererseits  eine  rückläufige  (eigentlich  normalläufige)  Welle  an  der 
linken  oberen  Hohlvene  folgten,  erklärt  sich  wohl  dadurch,  dass  die 
nach  links  ablaufende  Welle  als  Reiz  wirkte,  welcher  genügte,  um 
die  automatische  Function  der  genannten  Stellen  für  kurze  Zeit 
wieder  aufleben  zu  lassen. 

Oefters  kann  man  die  Pulmonalvenen  in  einem  andern  Tempo 
schlagen  sehen  als  z.  B.  die  rechte  obere  Hohlvene;  wie  zufällig 
lallen  jedoch  manchmal  auch  dann  die  Pulsationen  anscheinend 
zusanmien. 

Durch  locale  elektrische  Faradisirung  kann  man  die  spontan 
schlagenden  Stellen  nach  einander  zur  Ruhe  bringen;  anfangs  er- 
holen sie  sich  nach  nicht  allzu  starker  Reizung,  um  schliesslich  still 
zu  stehen,  womit  am  ganzen  Herzen  Ruhe  eintritt. 

Hat  man  an  vielen  Herzen,  wie  ich  es  gethan,  die  Contractions- 
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erscheinungeu  verfolgt,  so  kommt  man  zur  Ueberzeugung,  dass  das 
ganze  Herz  von  einem  Punkte  aus  in  Thätigkeit  versetzt  werden 
kann,  wie  dies  ja  auch  bei  künstlicher  Reizung  möglich  ist,  dass 
jedoch  dieser  Punkt  wechseln  kann,  indem  die  verschiedensten 
Stellen  der  in  die  Vorhöfe  einmündenden  Venen  Erregungen  aus- 
senden können.  Derjenige  Abschnitt  des  Herzens,  dessen  Automatie 
im  höchsten  Grade  entfaltet  ist,  beherrscht  die  übrigen  Herzabschnitte, 
und  zwar  ist  dieser  Abschnitt,  wie  dies  für  das  embryonale  Hühner- 
herz Fano  und  His  hervorgehoben  haben,  das  venöse  Ende,  d.  h. 
beim  Säugethierherzen  die  Hohl-  und  Pulmonalvenen  und  ihre  Ueber- 
gänge  in  die  Vorhöfe.  Ob  alle  Stellen  gleichwerthig  sind,  möge 
dahingestellt  bleiben;  ganz  regelmässig  erlischt,  wie  erwähnt,  die 
Automatie  der  Pulmonalvenen  früher  als  die  der  Hohlvenen.  Aus 
letzterem  Befunde  darf  man  nicht  etwa  schliessen,  dass  die  Pulmonal- 
venenpulsationen  von  den  Hohlvenenpulsationen  verursacht  würden, 
vielmehr  nur,  dass  beim  Absterben  des  Herzens  die  Production  von 
Reizen  oder  die  Erregbarkeit  bezw.  Beides  innerhalb  der  Pulmonal- 
venen früher  erlischt  als  innerhalb  der  Hohlvenen  ;  dass  es  sich  auch 
um  ersteres  handelt,  ersieht  man  daraus,  dass  bei  Stillstand  der 
Pulmonalvenenpulsation  dieselbe  durch  Erregungen,  welche,  wie  be- 
schrieben, von  anderen  Stellen  ausgehen,  wieder  hervorgerufen 
werden  können. 

Ob  nun  alle  Stellen  der  venösen  Enden  hinsichtlich  der  Auto- 
matie normaler  Weise  gleichwerthig  sind  oder  nicht,  jedenfalls  können 
sie  ungleichwerthig  werden,  so  dass  eine  Stelle  nicht  mehr  oder 
schwächer  automatisch  ist  als  eine  andere,  welche  die  Thätigkeit 
des  Herzens  beherrscht. 

Was  Engel  mann  auf  S.  136  seiner  Mittheilung  „üeber  den 
Ursprung  der  Herzbewegungen  und  die  physiologischen  Eigenschaften 
der  grossen  Herzvenen  des  Frosches"  sagt,  lässt  sich  demnach  sehr 
wohl  auch  auf  das  erwachsene  Säugethierherz  übertragen.  Auch  er 
nimmt  keine  scharf  umschriebene  Stelle  in  der  Wand  der  venösen 
Ostien  als  ausschliessliche  und  regelmässige  Quelle  der 
normalen  motorischen  Herzreize  an.  „In  weiter  Ausdehnung,**  sagt 
Engel  mann,  „wird  die  Muskel  wand  an  den  venösen  Ostien 
functionsunfähig  werden  können,  ohne  dass  das  Herz  als  Ganzes 
aufzuhören  braucht,  in  gewohnter  Weise  und  Form  fortzuschlagen. * 

Da  aus  den  Beobachtungen  hervorgeht,  dass  eine  gleichzeitige 
Thätigkeit  der  Hohl-  und  Pulmonalvenen  zur  Auslösung  der  Herz- 
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action  gar  nicht  nöthig  ist,  dass  sie  wohl  vorhanden  sein  kann,  in 
der  That  aber  oft  nicht  besteht,  so  erscheint  die  Annahme  eines 
nervösen  Coordinationscentrums,  gegen  welches  noch  vieles  Andere 
spricht  auch  von  diesem  Gesichtspunkte  nicht  nöthig.  — 

Geben  wir  jetzt  zu  dem  weiteren  Punkte  über,  ob  die  durch 
Drucksteigerung  ausgelösten  Unregelmässigkeiten 
für  myogene  anzusehen  sind,  so  antworte  ich  jetzt  darauf, 
dass  ich  sie  unzweifelhaft  für  myogene  ansehe. 

Gaskell  und  Engelmann  haben  schon  mit  Recht  die  künst- 
liche Umkehr  der  Schlagfolge  des  Herzens  für  die  Annahme  rein 
muskulärer  Leitung  von  Herzabschnitt  zu  Herzabschnitt  verwendet. 
Würde  bei  künstlicher  Reizung  eines  Ventrikels  ein  intracardialer 
Reflex  ausgelöst,  so  würde  man  erwarten,  dass  der  Vorhof  sich  vor 
dem  Ventrikel  contrahirt;  da  nun  das  Umgekehrte  erfolgt,  müsste 
man  die  Annahme  eines  doppelsinnigen  Leitungsvermögens  im  Reflex- 
apparat machen,  was  bis  jetzt  nicht  nur  nicht  bekannt  ist,  sondern 
den  zu  beobachtenden  Thatsachen  der  Reflexerscheinungen  wider- 
spräche (siehe  Engelmann). 

Gilt  dies  vom  Froschherzen,  so  erscheint  die  Annahme  eines 
intracardialen  Reflexes  für  das  doppelkammrige  Säugethierherz  des- 
wegen noch  unwahrscheinlicher,  weil  man  erwarten  würde,  dass, 
wenn  bei  Reizung  eines  Ventrikels  ein  intracardialer  Reflex  ausgelöst 
werden  sollte,  wenigstens  beide  Kammern  gleichzeitig  erregt  würden, 
während  sie  in  Wirklichkeit  deutlich  nach  einander  in  Contraction 
gerathen.  Schliesslich  könnte  man  ja  auch  noch  annehmen,  dass 
jeder  Herzabschnitt  sein  eigenes  intracardiales  Reflexcentrum  hat, 
eine  Annahme,  die  weder  die  Umkehr  der  Schlagfolge  noch  die 
successive  Contraction  beider  Ventrikel  bei  Reizung  eines  derselben 
verständlich  erscheinen  liesse. 

Und  wie  wollte  man  schliesslich  vom  neurogenen  Standpunkte 
aus  erklären,  warum  die  Nerven  während  der  refractären 
Periode  eines  Herzabschnittes  unerregbar  sind  bezw. 
warum  ein  Reiz,  welcher  einen  Herzabschnitt  während 
seiner  refractären  Periode  trifft,  auch  an  anderen 
Herzabschnitten  keinerlei  merkbare  Wirkung  hat? 

Mir  scheint  nach  alledem  gerade  der  Umstand,  dass  die 
Unregelmässigkeiten  der  Herzaction  bei  Blutdruck- 
steigerungen von  dem  jeweilig  zunächst  betroffenen 
Ventrikel  ihren  Ausgangspunkt  nehmen,  darauf  hin- 


26  H.  E.  Hering: 

zuweisen,  dass  diese  Unregelmässigkeiten  myogeoer 
Natur  sind. 

Wir  können  aber,  glaube  ich,  noch  einen  Schritt  weitergehen. 
Halten  wir  uns  an  den  Bigeminus,  den  natürlichen  oder  künstlichen, 
so  können  wir  uns  fragen:  Ist  es  möglich,  durch  Erregung 
rein  nervöser  Gebilde,  welche  mit  dem  Herzen  in  Zu- 
sammenhang stehen,  einen  Bigeminus,  d.  h.  überhaupt 
eine  Extrasystole  auszulösen? 

Darauf  ist  zu  antworten,  dass  bis  jetzt,  soweit  mir  bekannt  ist, 
noch  Niemand  gezeigt  hat,  dass  dies  möglich  sei,  was  mir  auch  nicht 
gelungen  ist,  und  dass,  wenn  man  sich  überlegt,  wie  z.  B.  durch 
Erregung  eines  extracardialen  Herznerven  eine  Extrasystole  aus- 
gelöst werden  sollte,  man  keinen  Anhaltspunkt  findet,  wie  dies  ge- 
schehen könnte. 

Da  es  sich  beim  Bigeminus  um  eine  vorzeitig  ausgelöste  Systole, 
also  um  eine  vorübergehende,  nur  für  einen  Herzschlag  sich  geltend 
machende  Beschleunigung  handelt,  würde  von  den  extracardialen 
Herznerven  nur  an  die  Acceleratoren  zu  denken  sein;  ihre  Reizung 
ergibt  jedoch  eine  regelmässige  Beschleunigung,  was,  wie  auch  das 
lange  Latenzstadium  und  die  die  Heizung  überdauernde  Beschleuni- 
gung nicht  mit  dem  einmaligen  Auftreten  eines  Bigeminus  in  Ueber- 
einstimmung  gebracht  werden  kann. 

Demnach  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  überhaupt  jeder 
Bigeminus,  Trigeminus  etc.,  von  welchem  Herzabschnitt 
immer  er  seinen  Ausgangspunkt  nimmt,  myogener 
Natur  ist. 

Es  können  wohl  Complicationen  vorliegen  durch  gleichzeitig  be- 
stehende Erregung  des  Herznervensystems,  aber  diese  sind  ganz 
anderer  Natur  und  haben  mit  der  Auslösung  einer  Extrasystole  an 
und  für  sich  nichts  zu  thun. 

Dieser  allgemeine  Gesichtspunkt,  dass  jeder  Bigeminus  eine 
myogene  Unregelmässigkeit  des  Herzens  sei,  hat  gewiss  für  die  Patho- 
logie grosses  Interesse,  und  ich  glaube,  wir  dürfen  auf  Grund  des 
oben  Gesagten  an  jener  Annahme  so  lange  festhalten,  bis  Jemand 
einen  neurogenen  Bigeminus  erwiesen  hat. 
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Ueber  das  an^i^eblicbe  Vorkommen  von  Hemisystolie  und  Systolia 
alternans  am  lebenden  Individnnm. 

In  meiner  früheren  Mittheilnng  machte  ich  auch  die  Bemerkung, 
„dass  ungleichzeitige  Vorhofe-  oder  Kammercontractionen  meines 
Wissens  als  eine  Form  der  Unregelmässigkeit  der  Herzaction  noch 
nie  beschrieben  worden  sind**.  Diese  Bemerkung  machte  ich,  ob- 
wohl mir,  besser  gesagt,  weil  mir  die  zahlreichen  Mittheilungen  über 
Hemisytolie  beim  Menschen  wie  beim  Thiere  sehr  wohl  bekannt 
waren,  ich  dieselben  jedoch  alle  nicht  für  richtig  hielt,  soweit  sie 
sich  auf  lebende  Individuen  erstreckten.  Eine  Succession  des  rechten 
und  linken  Vorhofes  —  und  zwar  nur  in  dieser  Aufeinanderfolge, 
nicht  umgekehrt  —  kann  man  am  absterbenden  Herzen  gar  nicht 
selten  beobachten,  wie  ich  dies  häufig  beim  Kaninchen  und  Hunde 
gesehen  habe.  Fig.  VI  gibt  eine  solche  Succession  der  Vorhöfe  eines 
Hundeherzens  wieder,  dessen  Kammern  nicht  mehr  schlugen.  Diese 
Succession,  welche  sich  mit  freiem  Auge  beobachten  lässt,  ist  leicht 
verständlich  durch  die  Annahme  verlangsamter  Muskelleitung.  Eine 
Succession  der  Ventrikel  habe  ich  bei  blosser  Inspection  bis  jetzt 
noch  nicht  mit  Sicherheit  beobachten  können;  bei  Verzeichnung  der 
Contraction  beider  Ventrikel  sieht  man  bei  directer  Reizung  eines 
Ventrikels,  dass  der  andere  Ventrikel  sich  ein  wenig  später  con- 
trahirt 

Eine  Hemisystolie  jedoch  in  der  Form,  dass  am  Herzen 
lebender  Individuen  die  beiden  Ventrikel  so  altemirend  schlügen, 
dass  auf  eine  Contraction  des  linken  Ventrikels  zwei  Contractionen 
des  rechten  kämen,  also  immer  eine  Contraction  der  linken  Kammer 
ausfiele,  oder  dass  abwechselnd  einmal  das  rechte,  einmal  das  linke 
Herz  unthätig  ist,  was  sich  Unverricht  unter  Systolia  alter- 
nans vorstellt,  habe  ich  bis  jetzt  vergeblich  beim  Thiere  gesucht, 
obwohl  ich  mir  viel  Mühe  in  dieser  Hinsicht  gegeben  habe,  so  dass 
ich  glaube,  dass  es  eine  derartige  Hemisystolie  oder  Systolia  alternans 
gar  nicht  gibt 

In  diesem  Punkte  stimme  ich  nicht  mitKnoll  überein,  welcher 
mehrfach  aus  seinen  Thierversuchen  auf  die  Existenz  einer  Hemi- 
systolie schloss.  Ich  kenne  alle  seine  diesbezüglichen  Experimente  und 
die  seiner  Vorgänger  sehr  wohl,  bin  jedoch  bei  der  Wiederholung 
derselben  zu  der  Ansicht  gekommen,  dass  es  sich  immer  um  Täu- 
schungen handelt,  bedingt  durch  die  Art  der  Registrirung.    Sowohl 
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bei  Verzeichnung  des  Blutdruckes  als  auch  bei  Verschreibung  der 
Contractionen  der  vier  Herzabtheilungen  nach  der  EnolTschen 
Methode  kann  es  bei  gewissen  Eingriffen  dahin  kommen,  dass  die 
Hebel  stellenweise  bezw.  für  längere  Zeit  ganz  undeutliche  oder  fasst 
keine  Ventrikel-  oder  Vorhofcontractionen  verzeichnen.  Betrachtet 
man  jedoch  die  entsprechende  Herzabtheilung  direct,  so  sieht  man 
immer,  dass  dieselbe  sich  contrahirt,  und  zwar  gleichzeitig  mit  der 
symmetrischen,  ob  nun  ein  Herzabschnitt  sehr  starke  Anschwellung 
zeigt  oder  relativ  blutleer  ist,  wie  z.  B.  der  linke  Ventrikel,  wenn 
man  durch  künstliche  starke  Luftembolie  des  rechten  Herzens  die 
Blutzufuhr  zum  linken  Herzen  aufhebt.  In  den  Fällen,  wo  mau 
zweifelhaft  sein  könnte,  braucht  man  nur  die  feuchte  Oberfläche  des 
spiegelnden  Ventrikels  von  der  Seite  her  zu  betrachten,  um  sofort 
zu  sehen,  dass  eine  Contraction  stattfindet,  oder  man  überzeugt  sich 
durch  directe  Palpation  von  der  eventuellen  sehr  kräftigen  Contrac- 
tion, welche  nur  keinen  oder  wenigstens  keinen  deutlichen  äusseren 
Effect  hat,  weil  entweder  die  Blutfülle  des  betreffenden  Herzabschnittes 
zu  gross  oder  zu  klein  ist. 

Alle  die  angewendeten  Registrirmethoden  sind  nicht  empfindlich 
genug,  um  die  unter  jenen  Umständen  sehr  geringen  Bewegungen 
eines  Herzabschnittes  zum  Ausdruck  zu  bringen.  Trotzdem  kann 
aber  die  Kraft  der  Contraction  recht  bedeutend  sein,  wie  das  auch 
die  Palpation  vermuthen  lässt. 

Riegel  (15)  hat  sich,  wie  bekannt,  entschieden  gegen  das  Vor- 
kommen von  Hemisystolie  beim  Menschen  ausgesprochen,  aber  trotz- 
dem glauben  noch  viele  Forscher  daran,  und  so  spricht  z.  B.  Sahli 
in  seinem  Lehrbuche  der  klinischen  Untersuchungsmethoden  aus  dem 
Jahre  1899  von  den  ungleichzeitigen  Ventrikelcontractionen ,  als 
wenn  es  sich  um  einen  festen  Bestand  unserer  Kenntnisse  handeln 
würde,  während  den  Schülern  hiermit  etwas  ganz  Problematisches, 
meiner  Ansicht  nach  Falsches  gelehrt  wird. 

Alle  die  bekannten  klinischen  Fälle  sind  Pseudohemi- 
systolien  (22),  wie  ich  dieselben  gelegentlich  der  Publication 
eines  solchen  Falles  von  zwei  Venenpulsen  auf  einen  Arterienpuls 
nannte,  und  lassen  sich,  wie  Riegel  schon  längst  dargethan,  aus 
dem  bestehenden  Bigeminus  erklären. 

Man  sollte  den  Begriff  Hemisystolie  ganz  fallen  lassen,  wie  dies 
kürzlich  auch  0.  Frank  und  F.  Voit  (23)  vorgeschlagen  haben. 

Engelmann  (24)  hat  die  Erscheinungen  der  Hemisystolie  zu 
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erklären  versacht,  iDdem  er,  gestützt  auf  die  Angaben  Anderer,  an 
der  Existenz  einer  Hemisystolie  nicht  zweifelte;  es  bedarf  jedoch 
keiner  Erklärung,  da  die  Erscheinung  selbst  nicht  nachweisbar  ist. 
Wohl  kann  man  einen  Ventrikel  contractionsunfähig  machen, 
während  der  andere  noch  weiter  schlägt;  etwas  Aehnliches  kommt 
aber  beim  Menschen  nicht  zur  Beobachtung,  denn  unter  diesen  Um- 
ständen liegt  das  betreffende  Individuum,  wenn  es  nicht  schon  für 
todt  angesehen  wird,  sicher  in  der  Agonie.  Auch  versteht  man 
klinisch  unter  Hemisystolen  oder  Systolia  altemans  nicht  das  Auf- 
hören der  Contraction  eines  Ventrikels,  welches  man  beim  Thier  am 
absterbenden  Herzen  mit  Leichtigkeit  beobachten  kann. 

Zasammenfassang  der  Ergeboisse. 

1.  Bei  den  in  Folge  der  Erhöhung  des  Widerstandes  für  die 
Entleerung  des  linken  oder  rechten  Ventrikels  auftretenden  Unregel- 
mässigkeiten,  welche  bekanntlich  sich  als  Bigemini  und  Trigemini 
äussern,  tritt  eine  Aenderung  in  der  normalen  Aufeinanderfolge 
der  Vorhöfe-  und  Ventrikelcontractionen  ein,  indem  der  Zeittheil 
zwischen  der  Systole  des  Vorhofes  und  der  Systole  des  Ventrikels 
kleiner,  gleich  Null,  oder  negativ,  d.  h.  eine  vollständige  Umkehr 
der  Succession  eintreten  kann. 

2.  Diese  Aenderung  in  der  normalen  Succession  der  Vorhöfe 
und  Ventrikel  hat  ihre  Ursache  in  dem  Auftreten  vorzeitiger  Ven- 
trikelcontractionen. 

3.  Die  Vorzeitigkeit  der  Ventrikelcontractionen  wird  dadurch 
bewirkt  dass  die  Ventrikel  nicht  auf  dem  normalen  Wege  von  den 
Vorhöfen  aus  erregt  werden,  sondern  dass  vor  dem  Eintreffen  dieser 
Erregung  der  bezügliche  Ventrikel  von  einem  abnormen,  direkt  am 
Ventrikel  angreifenden  Reize  zur  Contraction  angeregt  wird. 

4.  Dieser  abnorme  Reiz  ist  ein  mechanischer,  hervorgerufen 
durch  den  abnormen  Widerstand  gegen  die  Entleerung  des  Ventrikels. 

5.  Die  durch  den  abnormen  Reiz  am  Ventrikel  ausgelöste  Er- 
regung kann  sodann  auch  den  Vorhof  in  Erregung  versetzen,  wenn 
derselbe  sich  nicht  beim  Eintreffen  dieser  Erregung  in  der  refrac- 
tären  Phase  befindet,  mit  anderen  Worten,  wenn  die  normale  von 
den  Venenostien  zum  Vorhof  ablaufende  Erregung  diesen  nicht  früher 
zur  Contraction  anregt. 

6.  Die  Erklärung  des  Bigeminus  liegt  darin,  dass  durch  vor- 
zeitige abnorme  Reize  Extrasystolen  ausgelöst  werden. 
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7.  Wie  durch  den  mechanischen  Reiz  von  Innen  bei  erschwerter 
Entleerung  des  Ventrikels,  so  kann  man  auch  durch  mechanische 
Heizung  von  Aussen  oder  durch  elektrische  Reizung  nicht  nur  des 
Ventrikels,  sondern  auch  des  Vorhofes  oder  der  Hohlvenen  Bige- 
mini  auslösen. 

8.  Während  bei  Reizung  des  Ventrikels  der  Zeitwerth  des  Bige- 
minus  gleich  dem  Zeitwerth  zweier  regelmässiger  Herzschläge  ist, 
ist  dies  bei  Reizung  der  Hohlvenen  nicht,  bei  Reizung  der  Vorhöfe 
nur  unter  gewissen  Umständen  der  Fall.  Damach  wird  man  aus 
dem  Zeitwerth  eines  Bigeminus  bis  zu  einem  gewissen  Grade  einen 
Schluss  machen  können  auf  die  Herzabtheilung,  an  welcher  die  patho- 
logische Ui^sache  angreifend  den  Bigeminus  auslöste. 

9.  Wie  sich  die  Natur  der  normalen  Herzthätigkeit  am  besten  als 
eine  myogene  ansehen  lässt,  so  sind  meiner  Ansicht  nach  auch  die 
bei  erschwerter  Entleerung  der  Ventrikel  auftretenden  Unregelmässig- 
keiten myogener  Natur,  und  wahrscheinlich  ist  dies  überhaupt  jeder 
Bigeminus.  Ein  auf  neurogenem  Wege  ausgelöster  Bigeminus  ist 
bis  jetzt  unbekannt. 

10.  Eine  Hemisystolie  oder  Systolia  alternans  im  klinischen 
Sinne  lässt  sich  am  Thierherzen  nicht  nachweisen.  Die  Angaben 
über  Beobachtungen  solcher  Hemisystolien  beruhen  meines  Erachtens 
auf  Täuschungen,  hervorgerufen  durch  die  Unempfindlichkeit  der 
Registrirungsapparate. 

Nachtrag. 

Wie  ich  nachträglich  finde,  hat  Wenkebach')  es  versucht, 
die  Resultate  der  neueren  physiologischen  Experimentalergebnisse 
am  Herzen,  besonders  derjenigen  Engelmann's,  für  die  Erklärung 
der  klinischen  Beobachtung  unregelmässiger  Herzthätigkeit  zu  ver- 
wenden. Er  beginnt  seine  Analyse  mit  dem  Pulsus  intermittens 
und  zeigt  an  der  Hand  von  Pulscurven,  welche  dem  Menschen  ent- 
nommen sind ,  dass  „die  Ursache  des  Pulsus  intermittens,  das  Aus- 
fallen eines  Pulsschlages,  in  dem  Auftreten  einer  Extrakammercon- 
traction  liegt". 

Insofern,  alsWenkebach  daran  dachte,  gewisse  Unregelmässig- 
keiten des  Pulses  durch  das  Auftreten  von  Extrasystolen  zu  erklären, 
stimmen  wir  ganz  überein. 


l)  Zeitschr.  f.  kUn.  Med.  1899  Nr.  36,  1900  Nr.  89. 


Zur  experim.  Analyse  der  Unregelmässigkeiten  des  Herzschlages.  31 

Mir  ist  jedoch  nicht  verständlich,  warum  Wenkebach  in 
einer  späteren  Abhandlung  den  Pulsus  bigeminus  zu  analysiren  ver- 
spricht, da  sowohl  der  Pulsus  bigeminus  als  der  Pulsus  intermittens, 
wie  ich  in  meiner  Arbeit  erwähnte,  principiell  nicht  verschieden  sind, 
denn  Beiden  liegt  dasselbe  zu  Grunde,  nämlich  Herzbigeminie. 
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Erkiarang  der  Abbildungen  auf  Tafel  I— VI. 


Sftmmtliche  Figuren  sind  von  links  nach  rechts  zu  lesen.  Die  mit  8  be- 
zeichneten Marken  entsprechen  ganzen  Secunden.  Der  Zeitpunkt  eines  Eing^riffes 
ist  mit  r  bezeichnet.  Auf  allen  Curven  und  zu  Beginn  der  Abscisse  sind  zeit- 
liche Coincidenzmarken  t  eingezeichnet.  Die  mit  C  benannten  Curven  geben  die 
Druckschwankungen  in  der  Carotis  wieder,  welche,  mit  Ausnahme  von  Fig.  V, 
wo  mittelst  des  Quecksilbermanometers  geschrieben  wurde,  mittelst  des  Httrthle'- 
schen  Gummimanometers  registrirt  wurden.  Die  unter  der  Blutdruckcurve  ge- 
legene Grade  ist  die  Abscisse  des  Blutdruckes. 

Alle  übrigen  Curven  geben  die  Thätigkeit  der  vier  Herzabtheilungen  wieder« 
und  zwar  von  oben  nach  unten  inmier  in  der  Reihenfolge:  rechter  Vorhof,  rechter 
Ventrikel,  linker  Vorhof,  linker  Ventrikel.  Nur  in  Fig.  VI  entspricht  die  obere 
Curve  dem  rechten,  die  untere  Curve  dem  linken  Vorhofe. 

In  Fig.  I  wurde  bei  r  die  Nasenschleimhaut  des  Kaninchens  mit  Rauch  gereizt. 

Fig.  H  ist  ein  Curvenstück  der  Fortsetzung  von  Fig.  I. 

In  Fig.  HI  bei  r  wurde  der  Aortenbogen  des  Kaninchens  in  der  Höhe  der  linken 
Subclaria  abgeklemmt 

In  Fig.  IV  und  VII  wurde  an  dem  nach  meiner  Methode  isolirten  Herzen  des 
Kaninchens  die  Carotis  abgeklemmt;  in  Fig.  VHI,  welche  das  Ende  der  Curve 
von  Fig.  VU  darstellt,  war  die  Carotis  einen  HerzscUag  vorher  wieder  ge- 
öffnet worden. 

In  Fig.  IX  wurde  beim  Kaninchen,  dessen  Vagi  erhalten  waren,  durch  Aussetzen 
der  künstlichen  Ventilation  dyspnoische  Reizung  des  Vasomotorencentrums 
und  des  Centrums  der  herzhemmenden  Vagusfasem  erzielt 
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Fig.  VI  stellt  Vorhofecontracdonen  Tom  Hände  dar  bei  Ventrikelmhe. 

In  Flg.  V  entspricht  die  kleinere  Erhebung  der  Antiperistaltik  des  Ventrikels 

(Kaninchen,  isolirtes  Herz,  Vergiftong  mit  Magnesiamsul&t). 
In  Fig.  X  and  XI  worde  am  Kaninchen  die  Arteria  pulmonalis  abgeklenmit. 
In  Fig.  XII  und  XIH  wurde  der  rechte  Yorhof  vom  Hund  mittelst  Oefihungs- 

inductionsschlag  (R.  A.  15)  gereizt 
In  Fig.  XV  und  XVI  wurde  der  linke  Vorhof  einer  Katze  gereizt,  in  XV  mit 

Oeffhungs-,  in  XVI  mit  Schliessungsinductionsschlag  (R.  A.  10).  Am  Kaninchen 

wurde  der  linke  Vorhof  hintereinander  in  Fig.  XVIH  mit  einem  Oefihungs-, 

in  Fig.  XIX  mit  einem  Schliessungs-,  in  Fig.  XX  mit  einem  Oeffiiungs- 

inductionsschlag  (R.  A.  8)  gereizt 
In  Fig.  XVn  wurde  beim  Kaninchen  der  linke  Ventrikel  mit  einem  Oeffiiungs- 

schlage  (R.  A.  6)  gereizt 

Hohlyenenreizung    bei    der   Katze    mit   Oeffiiungsinductionsschlag    in 

Fig.  XXI  und  XXH. 

Hohlyenenreizung  beim  Hund  mit  Oeffiiungsinductionsschlag  (R.  A.  5) 

in  Fig.  XXni  und  XXIV. 
In  Fig.  XXV  mechanische  Reizung  des  linken  Ventrikels  des  Hundes  mit  einem 

dünnen  Drahte.    Vagi  erhalten. 
In  Flg.  XXrV  spontane  Arrhythmie  beim  Kaninchen;  isolirtes  Herz,  Erwärmung 

der  U-CanOle  auf  45<»  C. 


E.  Pflftftr,  ArehiT  fftr  Fkysiolofl«.    B4.  88. 
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(Aus  dem  physiologischen  Institut  der  Universität  Wien.) 

Studien  über  den  Muskelton  bei  Reizung* 
verschiedener  Anthelle  des  Nervensystems. 

Von 
Dr.  Victor  Stern« 


(Mit  1  Textfigur.) 


Jede  willkürliche  Contraction  eines  Muskels  lässt  an  demselben 
bei  aufgelegtem  Stethoskope  ein  Geräusch,  das  Muskelgeräusch,  hören, 
aus  welchem  bei  aufmerksamer  Beobachtung  ein  Ton,  der  sogenannte 
Muskelton,  deutlich  vernehmbar  ist. 

Auch  am  eigenen  Körper  ist  dasselbe  zu  beobachten,  wenn  man 
z.  B.,  besonders  bei  Nacht,  die  Augenlider  kräftig  schliesst,  oder  die 
Kiefer  aufeinander  beisst.  Noch  deutlicher  wird  diese  Eigenbeobach- 
tung bei  verschlossenen  Ohren.  Man  kann  jedoch  auch  durch  künst- 
lichen Tetanus  einen  Muskelton,  bezw.  die  verschiedensten  Muskel- 
töne hervorbringen,  je  nachdem  man  z.  B.  mittelst  tetanisirender 
Inductionsströme  Muskeln  direct  oder  indirect  von  ihrem  Nerven  aus^ 
oder  durch  centrale  Reizung  vom  Rückenmark  oder  Gehirn  aus 
in  andauernde  Contraction  versetzt.  Auch  chemische  Reizung  vom 
Nerven  aus  lässt  den  tiefen  Muskelton  oder  das  Muskelgeräusch  ver- 
nehmen —  Bernstein  *)  —  und  selbst  bei  Strychninvergiftungen  ist  bei 
den  von  der  Hirnrinde  aus  bewirkten  Muskelkrämpfen  ein  deutliches 
Geräusch  zu  hören,  das  bei  den  aufeinander  folgenden  Convulsionen 
immer  schwächer  wird  —  Wedenski^),  Bernstein^). 

Dass  es  nennenswerthe  Schwierigkeiten  verursacht,  die  Höhe 
des   natürlichen   Muskeltones   mit  den  auf   künstlichem  Wege  er- 


1)  Pflüger^s  Archiv  f.  d.  ges,  Physiologie  Bd.  11  S.  191. 

2)  Archives  de  Physiologie  norm,  et  path.,  5'^«  série  vol.  S  p.  253  iL    1891. 

3)  Sitzungsberichte  der  naturf.  Gesellsch.  zu  Halle,  Mai  1881  S.  22;  Tele* 
phonische  Wahrnehmung  der  Schwankungen  des  Muskelstromes  bei  der  Contraction. 
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zeugten  Mnskeltönen  zu  vergleichen,  zeigt  sich  in  der  mangelhaften 
Uebereinstimmung  der  bisher  in  der  Literatur  vorfindlichen  Angaben. 
Der  von  Wollaston  zuerst  wahrgenommene  und  als  C_i  bestimmte 
Maskelton  M  wurde  von  Haughton*)  auf  36—40  Schw.  per  See. 
und  auch  von  Helmholtz  anfangs  auf  30—36  Schw.  per  See  an- 
gegeben. Helmholtz^)  findet  Letzteres  für  die  Kaumuskeln,  da- 
gegen war  der  Muskelton  für  die  schwächeren  Gesichtsmuskeln, 
Orbicularis  oris  et  palpebr. ,  Levât  lab.  sup.  alaeque  nasi  etwas 
tiefer.  Dies  bei  willkürlicher  Contraction.  Bei  künstlicher  Reizung 
mit  Inductionsströmen  bei  130  Schwingungen  der  Feder  und  eben 
so  vielen  Oeffhungsschlägen  beobachtete  Helmholtz  am  eigenen 
Masseter  den  dieser  Frequenz  entsprechenden  Ton,  und  weiterhin 
Veränderungen  des  Muskeltones  bei  veränderter  Federeinstellung. 
Ebenso  war  an  den  Vorderarmmuskeln  ein  Reizgeberton  von  130 
Schwingungen  zu  hören,  wenn  der  Strom  durch  den  N.  medianus 
geleitet  wurde.  Als  er  eine  Stimmgabel  von  120  Schwingungen  den 
Strom  unterbrechen  liess,  hörte  er  im  Muskel  (Mensch)  auch  den 
Ton  von  240  Schwingungen,  die  höhere  Octave,  welcher  durch  die 
120  OeiTnungs-  und  die  etwas  schwächeren  120  Schliessungsschläge 
hervorgerufen  zu  sein  schien,  wobei  der  Unterschied  in  der  Stärke 
beider  Arten  von  Schlägen  in  diesem  Falle  desshalb  geringer  war, 
weil  die  Unterbrechung  des  Stromes  aus  Quecksilber  geschah.  Doch 
bewies  später  Helmholtz^),  dass  der  bei  willkürlicher  Contraction 
von  seinen  Voruntersuchern  und  ihm  gehörte  Ton  nicht  der  eigent- 
liche Muskelton,  sondern  bloss  der  erste  Oberton  des  von  ihm  auf 
optischem  Wege  mittelst  schwingender  Uhrfedern  und  Papierstreifchen 
näher  bestimmten  eigentlichen  Muskeltones  von  19,5  Schw.  per  See. 
war.  Ja,  es  wird  heute  sogar  als  möglich  zugegeben,  dass  der  eigent- 


1)  Siehe  Wissenschaftliche  Abhandlungen  von  Helmholtz  Bd.  2.  Nach- 
trag zum  Vortrag  über  die  Mechanik  der  Oehörknöchelchen  S.  513. 

2)  Outlines  of  a  new  theory  of  muscular  action  being  a  thesis  read  for  the 
degree  of  Doctor  in  Médecine.  London  1863  und  Meissner's  Jahresberichte 
1892  S.  447. 

3)  Archiv  f.  Anat  u.  Phys.  1864  S.  766.  —  Munatsberichte  der  kgl.  preuss. 
Akad.  d.  Wissensch.  zu  Berlin  S.  307,  23.  Mai  1864.  —  Meissner 's  Jahres- 
berichte 1864  S.  441.  —  Wissenschaftliche  Abhandinngen  von  Helmholtz  Bd.  2 
a  924  ff. 

4)  Wissenschaftliche  Abhandlungen  Bd.  2  S.  928  fiL  —  Verhandlungen  des 
nat-hist-med.  Vereins  zu  Heidelberg  1866  Bd.  4  S.  88.  —  Meissner^  Jahres- 
berichte 1867  S.  485. 

8* 
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liehe  Muskel -Grund  ton  noch  tiefer  liege,  und  der  gehörte  vielleicht 
erst  der  zweite  Oberton  sei  —  Hermann*),  Lovén^). 

In  den  erwähnten  Abhandlungen  berichtet  Helmholtz  auch 
über  künstliche  Reizung  vom  Nerven  aus  mittelst  elektromagnetischer 
Stimmgabeln.  Ein  von  der  Haut  aus  durch  den  N.  medianus  des 
Menschen  zugeleiteter  Strom  von  240  Impulsen  ist  deutlich  in 
den  Vorderarmmuskeln  zu  hören.  Bei  Versuchen  an  Froschmuskeln 
hörte  er  zwar  „spurweise"  bei  Reizung  mit  120  Schw.  per  See. 
einen  Ton  von  120  Schwingungen,  wenn  er  ein  Stäbchen,  an  welchem 
der  mittelst  Gewicht  belastete  Froschmuskel  befestigt  war,  in's  Ohr 
einführte,  aber  es  wurde  hierbei  kein  Mitschwingen  der  controlliren- 
den  Federn  vom  tetanisirten  Muskel  aus  beobachtet  Tetanisation 
des  Froschrückenmarkes  mit  120  Schw.  per  See.  ergab  an  den  mit 
dem  Muskel  mitschwingenden  Federn  ca.  16  Schw.  per  See.  Reizte 
man  das  Froschrûekenmark  mit  18  Reizen  per  See,  seiner  natür- 
lichen Innervations -Rhythmik  entsprechend,  so  geriethen  die  er- 
wähnten,  bei  16  Reizen  schwingenden  Federn  in  Mitschwingung. 
Ebenso  vernahm  du  Bois-Reymond®)  bei  elektrischer  Tetani- 
sation des  Rtlckenmarkes  vom  Kaninchen  einen  tiefen  Muskelton, 
welcher,  obwohl  nicht  näher  musikalisch  untersucht,  dem  Ton  des 
Magnet -Elektromotors  an  Höhe  bedeutend  nachstand.  Man  musste 
also  annehmen,  dass  der  Muskel  bei  Tetanisirung  vom  Rtlckenmark 
aus  seinen  natürlichen  Muskelton  gibt,  unabhängig  von  der  jeweiligen 
Reizfrequenz.  Mit  seinem  akustischen  Stromunterbrecher^)  nahm 
Bernstein^)  seine  Versuche  über  den  Muskelton  vor.  Er  reizte 
den  Wadenmuskel  des  Kaninchens  vom  Nerv  aus,  und  reizte,  da  die 
Schliessung  des  Stromes  durch  die  Feder  nie  merkliche  Reizung  gab, 
nur  mit  OeiTnungsschlägen,  was  sich  durch  die  vollkommene  lieber- 
einstimmung  des  Muskeltones  mit  dem  Tone  des  Apparates  kundgab. 


1)  Lehrbach  der  Physiologie.  11.  Aufl.  1896  S.  272.  Hermann  meint 
wohl  den  dritten  Oberton,  indem  er  von  einer  noch  tiefer  gelegenen  Octave  spricht. 

2)  Archiv  für  Anatomie  und  Physiologie  1881  S.  864. 

3)  Du  Bois-Reymond,  Gesammelte  Abhandlungen  zur  allgem.  Muskel- 
und  Nervenphysiologie  Bd.  2  S.  30.  —  Me  issuer's  Jahresberichte  1867  8.  486.  — 
Monatsberichte  der  kgl.  Preuss.  Akad.  d.  Wissensch.  zu  Beriin,  81.  März  1859, 
S.  318  (Ueber  die  angeblich  saure  Reaction  des  Muskelfleisches). 

4)  Beschreibung  desselben  in  Bernstein's  Untersuchungen  Ober  den  Er- 
regungsvorgang im  Nerven-  und  Muskelsystem  S.  98.    Heidelberg  1871. 

5)  Pflüger 's  Archiv  f.  d.  ges.  Physiologie  Bd.  11  S.  191. 
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Bis  V*  =  933  Schw.  per  See.  blieb  der  Muskelton  dem  Reizgeberton 
UDison.  Tiefere  Quint  oder  Octave  wurde  von  1056  Schwin^ngen 
aufwärts  vernommen.  Auch  zwei  gleichzeitig  klingende  Töne  be- 
obachtete er  im  Muskel,  obwohl  an  der  Feder  von  mitklingenden 
tieferen  Tönen  auch  mit  Resonatoren  nichts  zu  hören  war.  Bis 
800—400  Schw.  per  See  blieb  der  Ton  kräftig,  um  von  da  ab 
immer  schwächer  zu  werden. 

Bei  chemischer  Reizung  des  hoch  oben  durchschnittenen  N.  ischi- 
adicus  mittelst  concentrirter  NaCl-Lösung  beobachtete  er  Tetanus, 
der  am  Muskel  einen  tiefen,  dem  nattlrlichen  Muskelton  ähnlichen 
Ton  hören  Hess. 

Zu  theilweise  abweichenden  Resultaten  gelangte  Chr.  Lovén"). 
Auch  er  reizte  vom  Nerven  des  Kaninchens  aus  den  M.  tibialis  an- 
ticus  mittelst  einer  dem  Bernstein'schen  Apparate  nachgeahmten 
Vorrichtung.  Er  wandte  sein  Augenmerk  der  Stärke  der  zugeführten 
Ströme  zu.  Besonders  bei  sehr  schwachen  Strömen  war  der  Ton 
sehr  deutlich  zu  hören.  Nahm  die  Stärke  zu,  so  wurde  der  Ton 
immer  schwächer,  bis  er  schliesslich  ganz  unhörbar  wurde  und  an 
seine  Stelle  das  gewöhnliche  Muskelgeräusch  trat,  um  bei  weiterer 
Zunahme  der  Stärke  von  neuem,  und  zwar  dann  unison  aufzutreten. 
Bei  oben  erwähnter  schwacher  Reizung  mit  330 — 380  Schw.  war 
nämlich  der  Ton  nicht  unison,  sondern  immer  um  eine  Octave  tiefer, 
bei  mittelstarker  Reizung  waren  oft  beide  Octaven,  unison  und  die 
erste  tiefere  Octave,  abwechselnd  zu  hören. 

Die  tiefere  Octave  bei  schwachem  Strom  bezieht  aber  Lovön 
nicht  auf  den  Ausfall  jedes  zweiten  Reizes  durch  blosse  Wirkung 
der  Oeifhungsschläge ,  da  jede  ganze  Schwingung  der  Feder  einen 
Schliessungs-  und  Oeffnungsschlag  erzeugen  muss.  Es  sollte  der 
Muskel  eigentlich  die  höhere  Octave  des  Interruptors  geben  oder 
mindestens  denselben  Ton.  Die  Ursache  für  die  tiefere  Octave 
mtlsse  demnach  in  einer  Eigenschaft  des  lebenden,  reizbaren  Organes, 
des  Nerven  oder  Muskels,  liegen.  Bei  Reizung  über  880  Schw.  per 
See  =  a  (wobei  die  Muskeln  a  gaben)  war  kein  Ton  mehr  wahr- 
nehmbar, während  Bernstein  bis  933  Schw.  per  See.  unisonen 
Ton  beobachtete.   Lovén  hörte  dann  nur  mehr  ein  Muskelgeräusch. 

Der  höchste  Ton,  den  er  überhaupt  hörte,  war  f  =  704 
Schwingungen.    Er  verwendete  auch  Pfeifen  oder  die  Singstimme, 


1)  ArchiT  für  Anatomie  und  Physiologie  1881  S.  863  ff. 
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durch  das  Telephon  zugeleitet,  als  Reizquelle.  Beim  Singen  einer 
Scala  von  g  (198  Schwingungen)  —  g'  (396  Schwingungen)  wurde  die 
Scala  am  Muskel  unison  bis  c'  (264  Schwingungen)  gehört^  die  höheren 
Töne  gaben  die  tiefere  Octave  am  Muskel,  wobei  der  Umschlag  zu 
derselben  gewöhnlich  bei  é  oder  d*  auftrat. 

Im  Gegensatze  zu  Bernstein,  der  auch  die  Klangfarbe  des  Inter- 
ruptors  im  Muskelton  wieder  erkennt,  negirt  Lovén  dies,  findet  den 
Muskelton  dumpf  uml  klanglos  und  will  nie  Obertöne  gehört  haben. 

Kronecker  und  Stirling^,  die  ebenfalls  vom  Nerven  des 
Kaninchens  aus  mittelst  König' scher  elektromagnetischer  Stimm- 
gabeln von  180  halben  Schw.  per  See.  oder  mit  dem  Neef  sehen 
Hammer  als  Interrupter  mit  40—60  Schw.  per  See.  reizten  und  am 
weissen  Wadenmuskel  unisonen  Ton  erhielten,  sind  der  Meinung, 
dass  nicht  bloss  der  Grundton  des  Reiz^ebertones,  sondern  auch  die 
Obertöne  desselben  auf  den  Muskel  Einfluss  haben  können,  da  der 
„reizvermittelnde  Ton  an  Wadenmuskeln  mit  allen  Eigenthûmlich- 
keiten  seines  Timbre**  gehört  wird.  Bei  ihren  Nervenreizungen  des 
Triceps  femoris  des  Frosches  mit  dem  Toninductorium  bis  22  000 
Inductionswechselströmen  per  Secunde  nahmen  sie  an,  dass  jeder 
dieser  Stromstösse  als  Reiz  wirke,  die  Beweglichkeit  der  Muskel- 
elemente also  geradezu  unbeschränkt  sei. 

Früher  war  man  der  Ansicht,  dass  der  Rhythmus  des  natürlichen 
Muskeltones  dem  natürlichen  Rhythmus  der  centralen  Innervationen 
entspräche  (du  Bois-Reymond,  Helmholtz  1.  c). 

Kronecker  und  Stanley  Hall*),  mittelst  graphischer  Me- 
thode die  Dickenschwankungen  des  vom  Rückenmark  aus  elektrisch 
gereizten  Muse,  biceps  femoris  des  Kaninchens  verzeichnend,  kamen 
zu  ähnlichen  Resultaten  wie  Helmholtz,  indem  bei  43  Reizungen 
per  See.  die  Curve  am  Muskel  bloss  20  Wellen  anzeichnete.  Damit 
sollte  der  dem  Centralnervensystem  zukommende  eigene  Innervations- 
rhythmus,  sowie  die  Uebereinstimmung  der  Zahl  der  Innervations- 
impulse  mit  der  Schwingungszahl  des  natürlichen  Muskeltones  be* 
wiesen  sein.  Schon  der  Fund  Bernstein's,  dass  die  chemische 
Reizung  des  peripheren  Nerven  einen  Muskelton  hervorruft,  welcher 
dem  natürlichen  ähnlich  ist,  konnte  diese  Anschauung,  nach  welcher 


1)  PflOger's  Archiv  f.  d.  ges.  Physiologie  1878  S.  19  (Genesis  des  Tetanus). 

2)  Archiv  für  ADStoinie  und  Physiologie  (physiol.  Abtbeilung)  1879.   SuppU 
Band  S.  11. 


Studien  über  den  Moskelton  bei  Reizung  verschiedener  Antheile  etc.       39 

der  erstere  seine  Quelle  im  Centralnervensystem  hat,  erschüttern. 
Dazu  kommt,  dass  über  die  Erfolge  centraler  Reizung  eine  ganze 
Reihe  widersprechender  Angaben  vorliegt 

LovônO  vergiftete  Kröten  mit  Strychnin  und  untersuchte  den 
Gastrocnemius  mittelst  Capillarelektrometers.  Auf  der  Höhe  eines 
tetanischen  Anfalles  machte  die  Quecksilbersäule  grosse,  sehr  regel- 
mässige Osdllationen,  die  allmälig  an  Frequenz  abnahmen  und  mit 
langsamen,  kräftigen  Schlägen  endigten.  Bemerkenswerth  war  der 
langsame  Rhythmus  dieser  Osdllationen,  die  Zahl  derselben  ungefähr 
8  per  See.  Dieselbe  Zahl  erhielt  Lovén  bei  den  kräftigsten  will- 
kürlichen Contractionen  der  Kröte.  Erwiesen  war  demnach,  dass 
der  Strycbninkrampf  ein  discontinuirlicher  Process  sei,  dass  dies  auch 
fbr  die  willkûilichen  Contractionen,  wenigstens  bei  der  Kröte,  gelte, 
und  dass  der  Rhythmus  der  von  den  Centralorganen  zu  den  Muskeln 
gesandten  Impulse,  wenigstens  bei  der  Kröte,  viel  (etwa  die  Hälfte) 
langsamer  sei,  als  dies  bisher  angenommen  wurde. 

V.  Kries')  lässt  bei  seinen  Versuchen  am  Menschen  ebenfalls  die 
Muskelverdickungen  aufschreiben.  Er  registrirt  a)  bei  langsamen 
Bewegungen  oder  bei  Dauercontractiouen  und  b)  bei  schnellen,  rhyth- 
mischen Bewegungen.  Bei  a)  erhält  er  nicht  den  Rhythmus  von 
V'18— V«o  Secunden,  sondern  einen  etwa  zwischen  8 — 12  p.  See.  ge- 
legenen Innervationsrhythmus,  was  mit  der  bisherigen  Auffassung  der 
natürlichen  Innervationsrhythmik  von  18 — 20  Schw.  per  See.  schwer 
vereinbar  ist  Die  akustische  Untersuchung  des  Muskeltones  hält 
V.  Kries  für  complicirt  und  schwer  deutbar,  und  die  Helmholtz* 
mittelst  schwingender  Federn  für  sehr  unsicher.  Seine  nach  Helm- 
hol tz'  Angaben  angestellten  Versuche  befriedigten  ihn  nicht 
b)  Da  wir  im  Maximum  ca.  11  rhythmische  Einzelbewegungen  per 
See.  ausführen  können,  aber  auch  in  variabler  Frequenz  (kleiner  als 
11  per  See.)  solche  Bewegungen  vorzunehmen  vermögen,  da  femer 
die  Dauercontraction  durch  unseren  Willen  11—12  Innervationsstösse 
enthält,  welcher  Rhythmus  bei  der  Innervation  der  Einzelcontractionen 
doch  einwirken  muss,  so  geht  daraus  hervor,  dass  die  Innervations- 
periodik innerhalb  gewisser  Grenzen  veränderlich  sein  muss.  Wenn 
man  z.  B.  den  Mittelfinger  oder  die  Hand  sehr  rasch  rhythmisch 


1)  Gentralbl.  f.  d.  medic  Wissensch.   1881   Nr.  7.     Zur  Frage   von  der 
Katar  des  Strychnintetanus  und  der  wilUcûrlichen  Muskelcontraction. 

2)  Archiv  fùx  Anat  und  Physiol.  (Physiol.  Abtb.)  1886  Suppl.-Band. 
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bewegt,  80  sieht  man  an  der  Curve  den  Rhythmus  der  resultirenden 
Bewegungen  (d.  h.  der  Einzelcontractionen),  etwa  9  p.  Sec,  von 
denen  aber  jede  einzelne  weitere  oscillatorische  Bewegungen  auf- 
weist Ca.  4—5  dieser  oscillatorischen  Bewegungen  gehen  auf  jede 
Einzelcontraction,  ihr  Intervall  ist  also  Va« — V45  Sec,  was  demnach 
dem  Innervationsrhythmus  bei  schnellen  rhythmischen  Bewegungen 
entspricht  Der  physiologische  Innervationsrhythmus  schwankt  also 
zwischen  8—40  per  See. 

Hiermit  im  Einklänge  stehen  Thierversuche  von  Horsley  und 
Schäfer*),  die  verschiedene  Theile  des  Centralnervensystems,  Hirn, 
Stabkranz  und  Rückenmark  mit  Inductionsströmen  reizten  und  den 
centralen  Innervationsrhythmus  bei  andauernder  Contraction  —  unab- 
hängig von  der  Reizfrequenz  —  im  Durchschnitt  zu  etwa  10  per  See. 
bestimmten.  Auch  Tunstall  und  Caney^)  stimmen  in  ihren  An* 
gaben  hiermit  überein.  Griffiths^)  kommt  zu  demselben  Resultate. 
Wie  Horsley  und  Schäfer  untersucht  er  auf  graphischem  Wege, 
warnt  aber  hierbei  vor  den  gleichzeitigen  Contractionen  der  Anta- 
gonisten, die  bei  Thieren  mittelst  Durchschneidung  ihrer  motorischen 
Nerven  leicht  zu  beseitigen  sind. 

lieber  den  Rhythmus  centraler  Reize  machte  v.  Limbeck*) 
eingehende  Versuche.  Mittelst  Neef  sehen  Hammers  als  Unter- 
brechers reizte  er  direct  die  motorische  Hirnrindenregion,  das  Rücken- 
mark, und  zwar  letzteres  auch  reflectorisch,  indem  er  auf  der  einen 
Seite  am  Nerven  Reize  zuleitete  und  die  Muskeln  der  anderen  Seite 
untersuchte.  Statt  auf  akustischem  Wege  beobachtete  Limbeck 
ebenfalls  mit  graphischen  Methoden,  indem  er  die  Gestaltverände- 
rungen des  Muskels  mittelst  eines  eigenen  Uebertragungsapparates 
auf  dem  Kymographion  registrirte.  Limbeck  negirt  den  constanten 
centralen  Innervationsrhythmus,  und  findet,  dass  der  Rhythmus  der 
Muskeln  bei  Reizung  von  Grosshim  und  Rückenmark  innerhalb  weiter 
Grenzen  stets  dem  Rhythmus  des  Reizes  entspricht. 

Zu  interessanten  Ergebnissen  gelangte   Wedenski*).    Nach 


1)  The  JoorDal  of  Physiology  vol.  7  p.  96.    1886. 

2)  Ebenda  vol.  6  p.  17. 

3)  Ebenda  vol.  9  p.  89. 

4)  Archiv  f.  experim.  Pathologie  und  Phamakologie  Bd.  25  S.  171.    1889. 

5)  Archives  de  Physiologie  normale  et  pathologique;  cinquième  série  t  3, 
23»«  année  1891  p.  58.  Du  rhythme  musculaire  dans  la  contraction  normale.  — 
Ebenda  p.  253.  Du  rhythme  musculaire  dans  la  contraction  produite  par  rirri- 
tation  corticale. 


Studien  über  den  Muskelton  bei  Reizung  verschiedener  Antheile  etc.       41 

ihm  ist  die  Fähigkeit  des  Muskels,  isochron  mit  dem  tetanisirenden 
Strom  zu  schwingen,  beschränkt.  Bei  hoher  Frequenz  —  bei  Warm- 
blütern bei  1000  Schw.  per  See.  und  bei  Fröschen  schon  bei  200 
Schw.  per  See.  —  ist  kein  Ton  mehr  hörbar,  sondern  nur  noch  ein 
eigenthûmliches  Geräusch.  Jedoch  findet  kein  plötzlicher  Uebergang 
vom  onisonen  Ton,  der  überhaupt  stets  kurz  andauernd  ist,  zum 
Geräusch  statt,  sondern  es  tritt  zuerst  ein  Tieferwerden  des  Tones 
um  1  Quint,  um  1  bis  2  Octaven  und  schliesslich  jenes  Geräusch 
auf,  wobei  die  Thiergattung,  Natur  des  Muskels  und  auch  seine  Er- 
müdung eine  besondere  Rolle  spielen.  Die  Untersuchungen  fanden 
mit  dem  Telephone  ohne  mikrophonischen  Apparat  statt.  Die  an 
den  Leitdrähten  befindlichen  Nadehi  wurden  direct  in  den  Muskel 
eingestochen.  Die  Muskeln  wurden  im  gespannten  und  ungespannten 
Zustande  abgehorcht,  wobei  die  elektrischen,  nicht,  wie  von  Seite 
der  anderen  Untersucher,  die  mechanischen  oder  akustischen 
Phänomene  beobachtet  wurden.  Bei  Reizung  vom  Nerven  aus  mit 
16—20  Reizen  per  See.,  d.  h.  mit  der  angenommenen  physiologischen 
Reizfrequenz,  erhielt  Wed  en  ski  einen  der  Reizung  entsprechenden 
Ton,  aber  kein  natürliches  Muskelgeräusch,  wie  bei  willkürlicher 
Contraction.  Nach  ihm  wird  der  natürliche  Muskelton  durch  eine 
hohe  Anzahl  von  Reizen  hervorgebracht,  welche  im  Muskel  in  eine 
kleine  Anzahl  von  Schwingungen  negen  der  besonderen  Beschaffen- 
heit des  peripheren  Endapparates  umgewandelt  wird,  ohne  dass 
jedoch  diese  Umwandlung  in  den  verschiedenen  Muskelelementen 
parallel  oder  gleichzeitig  vor  sich  ginge.  Dieser  periphere  End- 
apparat kann  überhaupt  nur  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  schwingen. 
Bei  seinen  elektrischen  Rindenreizungen  mit  etwas  abgeändertem 
Schlitteninductorium  —  bis  zu  250  Schw.  per  See  gehend  —  kommt 
Wedenski,  den  Muskel  mittelst  direct  eingestochener  und  mit  dem 
Telephon  leitend  verbundener  Nadeln  untersuchend,  zur  Folgerung, 
dass  der  Muskelcontractions-Rhythmus  nie  dem  Rhythmus  der  Reiz- 
frequeuz  entspricht,  sondern  immer  umgewandelt  wird.  Dabei  muss 
die  Stromstärke,  damit  die  jeweilige  Reizschwelle  erreicht  und 
der  entsprechende  Ton  gehört  werde,  immer  um  so  grösser 
sein,  je  geringer  die  Reizfrequenz  ist,  was  also  auf  Summations- 
erscheinungen  hindeutet.  Das  Resultat  ist  immer  von  der  Stärke  der 
Reizung  und  von  der  Dauer  der  Einwirkung  abhängig.  Wedenski 
erklärt  die  Umwandlung  des  Reizrhythmus  bei  künstlichem  Tetanus 
und   die  von   einander  abweichenden  Ergebnisse  verschiedener  Be- 
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obachter  durch  seine  Hypothese  mittelst  der  Actionsströme  und  ihrer 
polarisirenden  Einwirkung  auf  die  Muskelfibrille ,  zufolge  welcher 
jeder  Actionsstrom  in  jeder  Muskelfibrille  für  kurze  Zeit  eine  Phase 
verminderter  Reizbarkeit  hinterlässt,  gefolgt  von  einer  solchen  er- 
höhter. Die  Depressionsphase  wird  mit  der  Ermüdung  immer  länger. 
Es  handle  sich  nun  darum,  in  welcher  Phase  der  nächstfolgende 
Actionsstrom  die  Muskelfibrille  vorfinde.  Trifft  er  die  Fibrille  in 
der  ersten  Phase,  so  ist  seine  Wirkung  gleich  Null;  trifft  er  sie  in 
der  zweiten  Phase,  so  wird  dagegen  die  Wirkung  erhöht  sein.  Alle 
Umwandlungen  des  isochronen  Muskeltones  in  tiefere  Töne,  Geräusch, 
Rollen  u.  s.  w.,  würden  von  der  Länge  der  Depressionsphase  nach 
vorhergehendem  Actionsströme  abhängen,  indem  die  Zahl  der  vom 
Nerven  zugeführten  wirksamen  Reize  immer  kleiner  würde,  wobei 
die  verschiedenen  Muskelelemente  in  Bezug  auf  diesen  Rhythmus 
übereinstimmen  könnten  oder  nicht,  je  nachdem  ihre  Phasen  der 
der  Nichterregbarkeit  zusammenfielen  oder  nicht.  Auch  beim  natür- 
lichen Muskelton  wandelt  sich  der  Rhythmus  von  einem  Rollen  nach 
und  nach  in  ein  Geräusch,  von  einer  sehr  geringen  Anzahl  von  Vibra- 
tionen bis  zu  einer  Vibrationszahl  von  36 — 40  Schw.  per  See.  (ge- 
hörter Muskelton)  um. 

Wedenski  hebt  hervor,  dass  der  Gegenstand  seiner  Unter- 
suchung die  Rhythmik  des  Actionsstromes  und  nicht  die  mecha- 
nische Umlagerung  der  Muskelsubstanz  ist,  indem  er  bemerkt, 
alle  verschiedenartigen  Beobachtungen  könnten  durch  seine  Hypo- 
these in  Uebereinstimmung  gebracht  werden,  weil  zwischen  den 
elektrischen  Schwingungen  und  den  mechanischen  im  tetanisirten 
Muskel  eine  vollständige  Uebereinstimmung  bestehe  und  beide  der 
Ausdruck  rhythmischer  Muskelthätigkeit  seien. 

Eif^ene  Versuche. 

Meine  in  den  Jahren  1897  und  1898  ausgeführten  Versuche  über 
diesen  Gegenstand,  die  ich  früher  zu  veröffentlichen  verhindert  war« 
wurden  unter  folgenden  Anordnungen  durchgeführt: 

Ich  habe  mit  tetanisirenden  Inductionsströmen  gereizt,  und  zwar 
zuerst  mit  einem  Schlittenapparat,  wobei  der  Neef'sche  Hammer 
als  Interrupter  diente.  Dann  wurden  statt  dieses  als  Intemiptoren 
benützt: 

1.   Elektromagnetische  Stimmgabeln  von  König,  und  zwar 
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Ui^i  =  Ç  =    32  Doppelschwingungen  per  See, 
Ut,  =C=    64 
I7f.   =  c  =  128 

2.  Der  kürzeste  Metallstab  des  Engelmann^scbeD  Chronoskops, 
den  mau  im  primären  Stromkreis  schwingen  Hess. 

3.  Der  akustische  Stromunterbrecher  von  Bernstein"),  wobei 
auch  statt  der  Ströme  der  secundären  Rolle  Extraströme  zur  Reizung 
benutzt  wurden. 

Da  bei  allen  diesen  Interruptoren  einzuwenden  war,  dass  die 
Ströme  ungleichartig  wären,  die  Schliessungsinductionsströme  mög- 
licherweise —  es  ist  nicht  ausgemacht*)  —  in  Folge  ihrer  schwächeren 
physiologischen  Wirkung  gegenüber  den  Oeffnungsinductionsströmen 
wirkungslos  blieben,  und  man  demnach  halbe  Schwingungszahlen 
am  Präparate  erhalten  könnte,  so  wurden  die  späteren  Versuche  mit 
einem  von  Sigm.  Exner  angegebenen  elektromagnetischen  Rotations- 
apparate ausgeführt,  dessen  Ströme  möglichst  gleichartig  wirken 
mussten.  Diesem  war  eine  von  demselben  construirte  Transmissions- 
vorrichtung angeschlossen.  Beide  Apparate  bestehen  kurz  aus  folgen- 
den Theilen:  (Siehe  beigegebene  Abbildung.) 

Acht  Primärspiden  (1^)  sind  auf  einer  Scheibe  concentrisch  an- 
gebracht und  rotiren  mit  der  Achse  (AÄ).  Sie  bestehen  aus  einigen 
Lagen  eines  um  einen  weichen  Eisenkern  gewundenen,  alle  Spulen 
gleichsinnig  durchlaufenden  Drahtes  und  sind  in  den  Stromkreis  einer 
Constanten  Batterie  von  6—10  Daniell  {E)  mittelst  einer  auf  der 
Achse  befindlichen  SchleifbOrste  (B)  eingeschaltet  Diesen  beweg- 
lichen Spulen  gegenüber  befinden  sich  eben  so  viele  in  derselben 
Weise  auf  einer  Scheibe  kreisförmig  angeordnete  fixe  Spulen  dünnen 
Drahtes  mit  Eisenkern  (Sp^)»  Ebenso  wie  die  Primärspulen  sind 
auch  diese  hintereinander  geschaltet  und  bilden  durch  eine  Draht- 
leitung mit  den  in  einem  entfernten  Zimmer  befindlichen  Elektroden 
(Z),  dem  betreffenden  thierischen  Theil  (T)  und  unter  Umständen 
mit  einem  Widerstände  (W)  den  secundären  Stromkreis.  Durch 
Rechnung  wurde  unter  Zugrundelegung  einer  Batterie  von  10  Daniell 
die  geeignetste  Länge  der  primären  und  secundären  Eisenkerne  be- 
stimmt Ebenso  wurde  die  Dicke  der  primären  und  secundären 
Spulenwickelung  mit  Rücksichtnahme  auf  den  Widerstand   in  der 


1)  L  c 
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Batterie  und  im  Nerven  berechnet  Es  ist  selbstverständlich,  dass 
bei  Rotation  der  Spulen  S^  die  einzelnen  Inductionsschläge  gleich- 
artig sein  müssen,  und  dass  ihre  Frequenz  mit  der  Rotation  variabel 
ist  Um  letzteren  Umstand  war  es  mir  besonders  zu  thun,  da  der 
Verlauf  der  Versuche  es  wünschenswerth  erscheinen  Hess,  die  Fre- 
quenz continuirlich  aufsteigen  oder  absinken  zu  lassen.  Zu  diesem 
Behufe  war  zwischen  dem  Motor  (M)  und  der  Achse  A  A  die  folgende 
Transmissionsvorrichtung  eingeschaltet:  Zwei  congruente  Kegel  (Ki 
und  Kf)  sind  bei  parallelen  Achsen  und  um  dieselben  drehbar  auf 
einem  Grestelle  (GO)  gelagert.  Auf  einer  Seite  dieses  Gestelles 
ist  an  jeder  Kegelachse  je  eine  Stufenscheibe  (Sti  und  St^)  zur  Auf- 
nahme der  Transmissionsriemen  angebracht  An  der  einen  Stufen- 
scheibe greift  der  elektrische  Motor  an,  während  der  elektromagne- 
tische Rotationsapparat,  an  dessen  Achse  sich  natürlich  wieder  eine 
Stufenscheibe  (St^)  befindet,  von  St^  getrieben  wird.  Zur  Variation 
der  Tourenzahl  schlingt  sich  um  beide  Kegelmäntel  in  Achtertour  ein 
ca.  2  cm  breiter  Transmissionsriemen,  welcher  mittelst  einer  mit  Rollen 
versehenen,  zwischen  den  beiden  Kegeln  verschiebbaren  Leitgabel  (Z^) 
gestattet,  während  der  Beobachtung  des  Muskeltones  die  Rotations- 
geschwindigkeit des  zweiten  K^els  (bezw.  Sis)  und  damit  die  Fre- 
quenz der  Reize  innerhalb  recht  weiter  Grenzen  zu  steigern  oder  zu 
vermindern^).  In  Bewegung  wurden  diese  beiden  Apparate  durch 
einen  vom  Strassenstrome  getriebenen  Motor  (M)  gesetzt.  Die  Varia- 
tionen in  der  Stromstärke  wurden  durch  Wechsel  in  der  Anzahl  der 
Elemente  (E)  einerseits,  andererseits  durch  Einschaltung  einer  Neben- 
schliessung (du  Bois-Reymond'schesRheochord  oder  einFlûssig- 
keitsrheostat)  in  den  secundären  Stromkreis  erzielt  Allerdings  bei 
Reizung  des  Grosshims  musste  jede  Nebenschliessung  im  secundären 
Stromkreis  weggelassen  werden.  Alle  eine  feinere  akustische  Be- 
obachtung hindernden  Apparate  (Motor,  Rotationsapparate)  sammt 
Batterie  standen  in  einem  weit  entfernten  Zimmer,  von  welchem 
eine  Doppeldrahtleitung  in  ein  abgelegenes  Zimmer  führte,  in  dem 
Versuchsthiere ,  eventuell  der  nicht  spielende  Elektromotor  von  du 


1)  Diese  Vorrichtung  war  im  Wiener  physiologischen  Institut  schon  länger 
im  Qebrauch,  als  bekannt  wurde,  dass  im  Grazer  Institute,  freilich  in  ganz  anderen 
Dimensionen  und  zu  anderen  Zwecken  ausgeführt,  eine  analoge  Vorrichtung  ver- 
wendet wird.  Die  beschriebenen  Apparate  werden  von  Herrn  Ludwig  Castagna, 
Mechaniker  am  Wiener  physiol.  Institut,  hergestellt 
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Bois-Reymond,  die  Widerstandsapparate  und  ein  duBois-Rey- 
mond' scher  Schlüssel  sich  befanden.  Ein  während  aller  Versuche 
jeweilig  in  den  secundären  Stromkreis  einschaltbares  Telephon  (PA) 
lässt  den  der  Reizfrequenz  entsprechenden  Ton  (Reizgeberton)  und 
den  Muskelton  in  Bezug  auf  das  gegenseitige  Verhältniss,  so  oft  man 
wollte,  genau  vergleichen.  Dazu  diente  eine  Wippe  ohne  Kreuz  (C) 
Unter  Umständen  konnte  durch  eine  kleine  Modification  dieser 
Schaltung  auf  der  einen  Seite  des  Thieres  der  Muskelton  auf  Nerven- 
reizung und  auf  der  anderen  Seite  der  Muskelton  bei  centraler 
Reizung  mit  einander  verglichen  werden. 

Es  wurden  überhaupt  die  Reizgebertöne,  besonders  die  des  Ro* 
tationsapparates,  immer  telephonisch  bestimmt.  Zur  exacten  Durch- 
führung der  Versuche  und  zur  raschen  gegenseitigen  Verständigung 
mit  dem  im  ersten  Zimmer  Assistirenden  wurde  überdies  eine  eigene 
Telephonleitung  sammt  zwei  Mikrophonen  zwischen  beiden  Zimmern 
angelegt,  wodurch  ein  sehr  präcises  Arbeiten  ermöglicht  wurde. 
Zur  Bestimmung  und  zum  Wiedererkennen  der  Töne  überhaupt 
wurde,  abgesehen  vom  natürlichen  Gehör  und  der  Stimmpfeife,  öfters 
auch  ein  Monochord  sammt  Gewicht,  sowie  vier  auf  ein  Resonanz- 
brett gespannte  Saiten  von  verschiedener  Dicke,  die  durch  Stege  ab- 
zutheilen  waren,  benützt.  Als  tonbestimmend  galt  das  a  mit  der 
Normalstimmung  von  435  Doppel-Schw.  per  See.  Die  Versuche  wurden 
controlehalber  nie  allein  ausgeführt,  sondern  es  wurden  Muskel- 
und  Reizgeberton  immer  ausser  von  mir  noch  von  mindestens  einem 
Herrn  untersucht,  und  zwar  war  immer  ein  Fachmusiker  anwesend, 
zuerst  Herr  A.  Fi  m  pel,  später  Herr  J.  Sam  et  Ferner  contro- 
lirten  ausserdem  gelegentlich  in  liebenswürdiger  Weise  die  Herren 
Assistenten  Dr.  Alois  Kreidl  und  Dr.  Rudolph  Freiherr  v.  Seiller. 
Um  uns  zu  überzeugen ,  ob  unsere  Bestimmungen ,  besonders  jene 
der  tieferen  Töne,  richtig  seien,  Hessen  wir  die  verschiedenen  tiefen 
Töne  der  Bernstein 'sehen  Federn  ihre  Schwingimgen  auf  einem 
Kymographion  mit  Chemin  de  fer  von  Breguet  mittelst  eines 
Deprez- Zeitschreibers  aufzeichnen.  Wir  erhielten  gute  Resultate. 
So  wurde  beispielsweise  ein  dem  Gehöre  ^nach  als  e  =  162,940 
Schw.  per  See.  bestimmter  Ton  durch  Zählung  der  Schwingungen 
mit  163,083  Schw.  per  See.  gefunden.  Alle  sehr  tiefen  Töne, 
wie  z.  B.  Ç=  16,  E  =  20  Schw.  per  See.  u.  s.  w.,  wurden  sicher- 
heitshalber so  nachgeprüft. 

Sämmtliche  Versuche  wurden  am  Kaninchen,  und  zwar  meist 
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bei  Aethernarkose,  in  der  Regel  bei  Naeblassen  ihrer  Wirkung  aus- 
geführt In  einzelnen  Fällen  wurde  subcutan  Aether  injicirt,  die 
Vena  jugularis  frei  präparirt  und  durch  diese  Chloralhydrat  (Lösung 
ca.  l,0:20ccm  Wasser)  zur  weiteren  Erhaltung  der  Narkose  in  ge- 
wissen Zeitabständen  injicirt. 

Für  Nervenreizung  wurde  der  N.  ischiadicus  präparirt,  hoch 
oben  abgeschnitten,  der  periphere  Stumpf  in  einen  Faden  gefasst 
und  auf  Platinelektroden  mit  2—3  mm  gegenseitiger  Distanz  gelagert, 
die  Unterschenkel-Wadenmuskulatur  frei  präparirt  und  das  Stetho- 
skop unmittelbar  auf  diese  angesetzt. 

Um  sicher  zu  sein,  ob  die  gehörten  Muskeltöne  gewiss  durch 
Nervenreiz  entstanden,  durchschnitt  man  den  Nerven  am  Schlüsse 
des  Versuches  zwischen  Elektroden  und  Muskel,  worauf  bei  Strom- 
schluss  nichts  weiter  am  Muskel  hörbar  war.  Die  Muskulatur  wurde 
nur  so  weit  blossgelegt,  um  das  Hörrohr  aufsetzen  zu  können,  und, 
ebenso  wie  Nerv,  Rückenmark  und  Gehirn,  dui*ch  vorsichtiges  Auf- 
le$;en  von  in  physiologischer  Kochsalzlösung  getränkten,  warmen 
Wattebäuschchen  und  zeitweiliges  Zuklemmen  der  Haut  vor  Ab- 
kühlung bewahrt 

Zur  Rückenmarkreizung  wurde  das  Rückgrat  eröffnet,  quer 
durchschnitten,  unterhalb  der  Durchschnittsstelle  noch  ein  Processus 
spinosus  abgesprengt,  das  Rückenmark  freigelegt  und  Nadelelektroden 
in  den  peripheren  Stumpf  eingesenkt  Die  Reizung  erfolgte  immer, 
abgesehen  von  den  allerersten  Versuchen,  hoch  oben  am  Halstheil, 
damit  nicht  etwa  beim  tiefen  Einstechen  der  Nadeln  die  vorderen 
motorischen  Nervenwurzeln  des  N.  ischiadicus  direct  gereizt  oder 
Stromschleifen  durch  dieselben  dringen  würden. 

Bei  den  Himversuchen ,  die  ich  im  Anschlüsse  an  diese  Unter- 
suchungen vorgenommen,  wurden  die  motorischen  Himrinden- 
centren  nach  Trepanation  mit  feinen,  geknöpften  Platinelektroden 
gereizt  und  hierbei  etwas  grössere  Muskelmassen  der  hinteren  Ober- 
schenkelmuskulatur, welche  sich  eben  am  besten  und  stärksten  con- 
trahirten,  abgehorcht  Auscultirt  wurde  mit  einem  amerikanischen 
(binauralen)  Stethoskop,  doch  waren  die  Töne  auch  mit  dem  ge- 
wöhnlichen Stethoskope  gut  wahrnehmbar. 

Zu  den  peripheren  und  centralen  Reizungen  verwendete  ich 
Töne  von  (7  =  16  Doppel -Seh  w.  per  See.  bis  höchstens  des  =  548 
Doppel -Seh  w.  per  See. 
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Ergebnisse  der  Nervenreiznng. 

Bei  frischen  Präparaten  wird  beobachtet: 

1.  Bei  den  schwächsten  Strömen  ist  bloss  ein  unbestimmtes 
Geräusch  zu  hören. 

2.  Bei  den  tie&ten  Reizfrequenzen,  bei  welchen  der  reizende 
Strom  im  Telephon  Töne  bis  ca.  21  Schw.  per  See.  vernehmen  lässt, 
hört  man  am  Muskel  die  erste  oder  zweite  höhere  Octave,  von  da 
ab  bis  ca.  36  Schw.  per  See  kommt  neben  höheren  Octaven  (siehe 
Beispiel  A)  auch  manchmal  schon  deutliches  Unisono  vor. 


Beispiel   A. 
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3.  Reiztöne  von  ca.  36  Schw.  bis  ca.  /*=  845  (Rotationsapparat) 
und  bis  fis  365  (Bernstein's  akustischer  Stromunterbrecher)  geben 
bei  nicht  ermüdetem  Muskel  und  intactem  Nerv  immer  deutliches 
Unisono,  welches  mit  zunehmender  Stromstärke  immer  klarer  und 
schöner  wird  (siehe  Beispiel  B  und  G  S.  49). 

Hierbei  ist  zu  bemerken,  dass  bis  d  ==  H5  auch  bei  ganz 
schwachen  Strömen  des  Unisono  sofort  auftritt,  von  dieser  Grenze 
jedoch  aufwärts  bei  schwachen  Strömen  erst  die  erste,  zweite,  bei 
hohen  Tönen  sogar  die  dritte  tiefere  Octave  einsetzt  und  erst  bei 
zunehmender  Stromstärke  sich  das  Unisono  einstellt. 

4.  Töne  höher  als  fis  =  365  Schw.  per  See  geben  auch  bei 
ziemlich  starken  Strömen  tiefere  Octaven,  zuerst  die  erste,  dann  bei 
steigender  Tonhöhe  die  zweite  und  dritte  tiefere.  Doch  kann  man 
bei  letzteren  mittelst  zunehmender  Stromstärke  den  Ton  auf  die 
erste  tiefere  Octave  hinaufbringen. 
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Beispiel  B. 
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Beispiel  C. 
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5.  Bei  weiterer  Steigerung  der  Reizfreqaenz  ist  bloss  mehr  ein 
Geräusch  wahrnehmbar. 

6.  Innerhalb  der  angegebenen  Unisonogrenzen  (bestimmt  zwischen 
ff  =  96  bis  ei  =  307,  also  circa  im  Bereiche  von  l'/4  Octaven)  be- 
obachtet man  beim  raschen  chromatischen  Auf-  und 
Abgehen  mittelst  des  Rotationsapparates  schönes, 
deutliches  chromatisches  Mitgehen  der  Muskeltöne  in 
derselben  Lage,  die  oberen  Töne  deutlicher  und  klarer.  Bei  Reiz- 
gebertönen, die  am  Muskel  tiefere  Octaven  geben,  hört  man  bei 
chromatischer  Reizung  wieder  deutliches,  chromatisches  Mitgehen  des 
Muskeltones,  hier  natürlich  in  tieferen  Octaven. 

£.  Pflftff«r.  ÀrckiT  fftr  Physiolofi«.    Bd.  82.  4 
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7.  Einige  Male  waren  schwache  Differenzen  zwischen  dem  Maskel- 
ton und  dem  durch  das  Telephon  gehörten  Reizgeberton  zu  erkennen, 
indem  ersterer  um  einige  Schwingungen  höher  einsetzte,  aber  ca.  1  See. 
nach  Beginn  der  Reizung  schon  in  das  Unisono  überging.  Aehnliches 
beobachtete  Lovén^). 

Bei  ermüdeten  Präparaten  bedürfen  die  vorstehenden  Punkte 
noch  folgender  Ergänzung: 

a)  Unter  den  sub  3  genannten  Bedingungen  nimmt  die  Schall- 
stärke bei  steigender  Reizintensität  zu,  bei  gegebener  Reizintensit&t 
nimmt  sie  mit  der  Dauer  der  Reizung  ab. 

b)  Bei  längerer  Ausdehnung  des  Versuches  treten  auch  bei 
Tönen  zwischen  21  und  70  Schw.  manchmal  im  Verlaufe  eines  Ver- 
suches noch  die  erste  und  zweite  höhere  Octave,  entweder  allein, 
oder  mit  dem  Unisono  zu  gleicher  Zeit,  hörbar  auf. 

c)  Beim  Auftreten  der  tieferen  Octaven  (Punkt  3)  sind  zweite 
und  erste  tiefere  Octave  entweder  allein  hörbar,  oder  unter  einander 
abwechselnd,  oder  je  eine  derselben  zu  gleicher  2^it  mit  dem  Unisono 
zu  hören,  wenn  letzteres  auch  schwach  und  femklingend  persistirt; 
demnach  sind  oft  zwei  Töne  zu  gleicher  Zeit  wahrnehmbar.  Auch 
ein  undefinirbares  Geräusch  tritt  oft  zum  Tone  hinzu,  schliesslich 
ist  nur  mehr  dasselbe  hörbar,  oder  es  treten  bloss  einzelne  Zuckungen, 
keine  dauernd  tetanischen,  mehr  auf. 

d)  Bei  Tönen  zwischen  35  und  365  Schwingungen  (Punkt  3) 
tritt,  wenn  man  im  Verlaufe  eines  Versuches  auch  keinen  Ton  mehr 
vernimmt,  nach  längerem  Ruhen  des  Muskels  das  Unisono  von 
neuem  schön  und  deutlich,  wenn  auch  dann  kürzer  andauernd,  auf. 

Ergebnisse  bei  Reizung  des  Rfickenmarkes. 

1.  Bei  ganz  schwachen  Strömen  unbestimmtes  Geräusch. 

2.  Bei  Reizfrequenzen,  die  im  Telephon  Töne  bis  35  Schw. 
per  See.  hören  lassen,  beobachtete  man  unbestimmtes  Geräusch,  oder 
•die  erste  höhere  Octave,  auch  hier  und  da  schon  Unisono. 

3.  Dieses  letztere  weiter  deutlich  hörbar  bis  6  =  230  Schw. 
per  See  (Rotationsapparat).   (Siehe  Beispiel  D.) 


1)  Archiv  fUr  Anatomie  und  Physiologie  1881  S.  377. 
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Beispiel  D. 
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Von  ges  =  182  (Rotationsapparat),  bezw.  eis  :=  137  (Bern- 
stein's Apparat)  an  tönen  jedoch  auch  schon  manchmal  tiefere 
Octaven  zu  gleicher  Zeit  mit  dem  Unisono  mit,  ja  hier  und  da 
treten  sogar  schon  tiefere  Octaven  allein  auf  (siehe  Beispiel  E). 

Beispiel  E. 
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4.   Von  b  =  230  ca.  bis  460  Schw.  kein  Unisono  mehr,  sondern 

tiefere  Octaven,  dritte,  zweite  oder  erste  tiefere  Octave  allein  (siehe 

Beispiel  F). 

Beispiel   F. 
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oder  zwei  Töne  zusammen  z.  B.  dritte  und  zweite  oder  zweite  und 
erste  Octave  hörbar.  Bei  einem  und  demselben  Tone  treten  diese 
tieferen  Octaven  gewöhnlich  so  auf,  dass  bei  schwachen  Strömen  zu- 
erst beispielsweise  die  dritte,  bei  zunehmender  Stftrke  die  zweite 
und  schliesslich  die  erste  tiefere  Octave  hörbar  wird.    Dehnt  man 
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einen  solchen  Versuch  aus,  so  vernimmt  man  die  Octaven  in  um- 
gekehrter Folge  absteigend,  erst  die  erste,  dann  zweite  und  dritte 
tiefere  Octave,  schliesslich  ist  bloss  ein  unbestimmtes  Geräusch,  aber 
kein  Ton  mehr  wahrzunehmen. 

5.  Bei  chromatischer,  auf-  und  abgehender  Reizung 
innerhalb  der  Unisonogrenzen,  zwischen  ^es  =  182  und 
h  =  230  als  genau  bestimmten  Tönen  und  auch  über  diese  Grenzen 
hinaus  habe  ich  mit  voller  Sicherheit  das  chromatische 
Fortschreiten  beobachten  können. 

&  Bei  Ueberschreiten  der  oberen  Unisonogrenze  treten  bei 
chromatischer  Reizung  plötzlich  die  um  zwei  Octaven  tieferen  Muskel- 
töne (siehe  Punkt  4)  auf. 


Ergebnisse  bei  Reizung  von  der  Grosshirnrinde. 

1.  Bei  schwächsten  Strömen  unbestimmtes  Geräusch. 

2.  Bei  Reizfrequenzen,  die  am  Telephon  einen  Ton  von  21 
Schw.  per  See.  hören  lassen,  erste  höhere  Octave. 

3.  Von  34—68  Schwingungen  Unisono,  und  zwar  bei  schwachen 

Strömen   mit  der  ersten  höheren  Octave  einsetzend,   dann  unison 

werdend,  mit  zunehmender  Stärke  immer  deutlicher  (siehe  Beispiel 

G  und  H). 

Beispiel  G. 
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4.  Von  C=  129—307  Schw.  kein  Unisono  mehr,  sondern  jetzt 
tiefere  Octaven  in  ähnlicher  Weise  wie  beim  Rttdcenmark,  erste, 
zweite  oder  dritte  Octave,  je  höher  der  Reizgeberton,  desto  tiefer 
die  Octave  (siehe  Beispiel  J). 

Diese  Octaven  treten  allein  oder  abwechselnd  auf,  jedoch  konnte 
man  hier  nie  zwei  Töne  zu  gleicher  Zeit  vernehmen.  Auch  hier 
treten  bei  einem  und  demselben  Ton  mit  wachsender  Stromst&rke 
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Beispiel   J. 


23.  Jnni  1807.    XIX.  Ver- 
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z.  B.  die  dritte,  zweite  und  erste  Octaye  nach  einander  airf,  um  dann 
in  umgekehrter  Weise  bei  langer  andauernder  Reizung  wieder  ab- 
zusteigen. Endlich  bleibt  nur  nodi  unbestimmtes  Geräusch  Qbrig. 
Zu  allen  diesen  Versuchen  von  der  Grosäümrinde  aus,  die  nor 
im  Anschlüsse  an  die  obigen  Versuche  durchgefobrt  wurden,  muss 
bemerkt  werden,  dass  die  Resultate  hier,  und  besonders  mit  dem 
Botationsapparate,  nie  so  klar  und  schön  waren,  wie  bei  Reizoig 
vom  Rückenmark  und  Nerv.  Die  gehörten  Muskeltöne  waren  oft 
äusserst  schwierig  zu  bestimmen,  sie  erwiesen  sich  oft  unklar,  m- 
deutlicb,  und  es  waren  auch  hier  die  Meinungen  zwischen  den  Con- 
troUrenden  und  mir  manchmal  disparat  Ich  habe  unter  diesen  Um- 
ständen nur  jene  Ergebnisse  angefahrt,  welche  mit  Sicherheit  ge- 
wonnen wurden. 


Geht  man  nun  an  die  Deutung  dieser  bei  peripherer  und  cen- 
traler Reizung  beobachteten  Thatsachen,  so  sind 

1.  die  bei  den  tiefsten  Tönen  allerseits  auftretenden  ersten  oder 
zweiten  höheren  Octaven  als  erster  und  dritter  Oberton  aufzufassen. 
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sowie  man  nach  Helmfaoltz  beim  natürlichen  Muskelton  nicht  den 
eigentlichen  Grundton,  sondern  ebenfalls  den  ersten  Oberton  hört 
(Nach  Hermann  ist  es  vielleicht  der  zweite  resp.  —  siehe  frühere 
Notiz  —  dritte  Oberton.)  Hierbei  sind  entweder  die  Obertöne  des 
Reizgebertones  wirksam,  oder  hat  das  Auftreten  der  Obertöne  in 
den  moleculären  Vorgängen  des  Muskels  seine  Ursache. 

2.  Femer  unterliegt  es  wohl  keinem  Zweifel,  dass  das  Rücken- 
mark (wahrscheinlich  auch  das  Grosshim)  fähig  ist,  seine  Impulse 
in  verschiedenen  Rhythmen  abzugeben,  somit  nicht  unter  allen  Um- 
ständen, d.  i.  bei  den  verschiedensten  Frequenzen  künstlicher  Reize 
immer  denselben  „natürlichen **  Muskelton  gibt;  vielmehr  lässt  es 
innerhalb  gewisser  Grenzen  —  sicher  beobachtet  etwa  zwischen 
f  =  172  und  h  =  244  —  den  Ton,  wie  er  den  Reizen  entspricht, 
hören.    (Das  Grosshim  zwischen  34  und  68  Schw.) 

8.  Die  bei  höheren  Tönen  auftretenden  tieferen  Octaven  wären 
durch  Summation  der  Reize  zu  erklären,  und  dies  zwar  nicht  bloss 
bei  centraler  Reizung  von  Seiten  der  Ganglienzelle,  die  erst  bei  jedem 
zweiten,  vierten  oder  n'^  Reiz  mit  Entladung  antwortet,  sondera  auch 
von  Seiten  des  peripheren  Nerven  bezw.  seiner  Endigung.  Die  bei 
höheren  Reizgebertönen  auftretenden  tieferen  Muskeltöne  waren  jedoch 
stets  nur  tiefere  Octaven,  nicht  tiefere  Quinten.  Ich  halte  es  fur  noUi- 
wendigy  dies  hervorzuheben,  indem  hieraus  ersichtlich,  dass  es  nicht 
die  nach  ganzen  Zahlen  fortschreitenden  Schwingungszeiten  sind,  um 
die  es  sich  hier  handelt,  sondern  dass  es  die  nach  geraden  Zahlen 
fortschreitenden  Frequenzen  sind,  da  andere  Autoren  andere  Inter- 
valle gehört  zu  haben  angaben.  In  dieser  Beziehung  könnte 
man  an  eine  von  der  meinigen  verschiedenen  Art  der  Reizungs- 
methode denken,  doch  möchte  ich  nicht  unterlassen  hervorzuhebeai 
dass  die  Analyse  der  gehörten  Muskeltöne  durch  das  Ohr  gelegent- 
lich sehr  schwierig  ist,  und  ich  bei  meinen  Versuchen  ein  Ergebniss 
immer  nur  dann  als  gesichert  betrachtete,  wenn  nicht  nur  ich, 
sondem  ein  mit  besonders  feinem  Gehör  ausgestatteter  Musiker  vom 
Fach  das  Vorhandensein  des  Tones  als  unzweifelhaft  erklärte. 

4.  Da  manche  Muskeln  aus  rothen  und  weissen  Fasern  von 
verschiedenen  physiologischen  Eigenschaften  aufgebaut  sind,  so  kann 
man  daran  denken,  dass  von  den  gleichzeitig  auftretenden  Tönen 
verschiedener  Höhe  der  tiefere  den  rothen  und  der  höhere  den 
weissen  Fasern  angehört 

5.  Das  chromatische  An-  und  Absteigen  des  Muskeltones  bei 
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ebensolcher  peripherer  and  centraler  Reizung  entspricht ,  so  weit 
es  unison  ist,  der  am  Nerv  und  Rückenmark  bei  gewöhnlicher 
Reizungsart  beobachteten  Thatsache,  dass  Muskelton  und  Reizgeber« 
ton  einander  innerhalb  gewisser  Grenzen  in  Bezug  auf  Höhe  gleich 
sind.  Die  bei  chromatischer  Reizung  auftretenden  tieferen  Octaven 
erklären  sich,  wie  oben  auseinandergesetzt,  aus  der  Summation  der 
Reize,  und  müssen  natürlich  hier  ebenso  auftreten,  wie  bei  den 
einzeln  untersuchten  Tönen. 

6.  Von  besonderer  Bedeutung  ist  die  Stromst&rke ,  deren  An« 
wachsen  sowohl  das  Erkennen  des  Unisono  begünstigt  (Klarerwerden 
des.  Unisono  beim  Anwachsen) ,  als  auch  bei  nicht  unisonen  Tönen 
die  tieferen  Octaven  dem  Reizgeberton  nacheinander  so  nahe  als 
möglich  bringt  (Nacheinanderauftreten  der  dritten,  zweiten  und 
ersten  tieferen  Octave  desselben  Tones  bei  zunehmender  Stromstärke.) 

7.  Das  bei  Nervenreizung  manchmal  (siehe  dort  Erscheinungen 
sub  a,  b,  c,  d)  auftretende  Schwächerwerden  des  Unisono  trotz 
wachsender  Stromstärke,  das  damit  gleichzeitige  oder  alleinige  Auf- 
treten erster  und  zweiter  höherer  oder  tieferer  Octaven,  nachdem  das 
Unisono  bereits* beobachtet  worden,  das  Hinzutreten  von  einem  un- 
bestinmiten  Geräusch  zum  Muskelton  und  das  schliessliche  Persistiren 
des  Geräusches,  fasse  ich  ebenfalls  als  Ermüdungserscheinungen  auf. 
Als  Beweis  hierfür  dient  der  Umstand,  dass  nach  längerem  Aus- 
ruhen des  Muskels  das  Unisono  wieder  deutiich  und  allein  zu  hören 
ist  Auch  der  Umstand,  dass  bei  centraler  Reizung  die  Octaven  bei 
lang  ausgedehntem  Versuche  in  der  Reihenfolge  absinken,  in  welcher 
das  Anwachsen  der  Stromstärke  sie  hervorrief,  wäre  als  Ermüdungs- 
erscheinung au&mfassen. 

Es  ist  sattsam  bekannt,  wie  schwierig  die  Ausführung  der  Ver- 
suche über  Muskeltöne  ist,  und  wie  oft  der  Experimentator  in 
Zweifel  darüber  geräth,  ob  er  einen  Ton  wirklich  mit  Sicherheit  er- 
kennt oder  nicht  Es  sei  desshalb  hervorgehoben,  dass  ich  alle 
solche  zweifelhafte  Fälle  im  Vorstehenden  unberücksichtigt  liess. 
Die  Schwierigkeiten  liegen  aber  auch  in  einer  den  Versuchsanord- 
nungen entzogenen  Inconstanz  der  Resulsate. 

Wie  sehr  manchmal  Nebenumstände,  wie  die  individuell  varii- 
rende  Beschaffenheit  des  Muskels,  eventueller  grösserer  Blutverlust 
beim  Operiren,  Ermüdung  des  Muskels  oder  der  nervösen  Central- 
organe,  und  andere  nicht  näher  auffindbare  Ursachen  die  Beobachtung 
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ersefaweren,  wie  genau  sie  za  berttdisichtigen  aind,  und  wie  nnr 
tcebniseh  gat  aosgeführte  Versuche  zur  Beurthdlung  herangezogen 
werden  dürfen,  geht  aus  dem  Umstände  herror,  dass  man  bei  ret- 
scUfdenen  Thieren  und  verschiedenen  Versuchen  bei  ganz  gleicher 
Versucbsanordnung  und  bei  einem  und  demselben  Beizgeberton  audi 
m  einander  abweichende  Resultate  erbaHen  kann.  So  hörte  ich 
beispielsweise  bei  Nervenreizung  mittelst  Ob  =  34  Schw.  per  See 
bei  einem  Versuche  unisono,  beim  zweiten  dagegen  die  erste  höhere 
Octave,  was  efaar  der  Regel  entspricht,  oder  bei  einem  Himversuche 
mit  &  =  48  einmal  die  erste  höhere  Octave  und  erst  mit  wacteender 
Stromstärke  unisono,  das  andere  Mal  unisono  von  allem  Anfuige  an, 
was  nicht  gewöhnlich  ist  —  und  so  Hessen  sich  nodi  einige  derartige 
Falle  anführen. 
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(Aus  dem  physiologischen  Institat  der  UniTersÜftt  Leiptig.) 

Blne  Methode 
partieller  Ableitnngr  der  Oalle  nach  Aussen. 

Von 

Dr.  med.  Armin  TseliermalL, 
Priratdoeent  und  Assistent  am  physiologischen  Institut  der  Unirersität  Halle  tJS. 


(Büt  1  Teztfigur.) 


Als  ich  mir  das  Problem  stellte,  welchen  Einfloss  die  Nahrungs- 
weise  auf  die  Galleiisecretion  in  quantitativer  wie  qualitativer  Hinsicht 
besitze,  erschienen  mir  die  üblichen  Methoden  der  Ableitung  der  Galle 
nach  Aussen  nicht  einwandsfrel  Eine  einfache  Gallenblasenfistel  gibt 
nur  einen  uncontrolirbaren  Theil  des  Secretes  ab:  die  Combination 
mit  Unterbindung  des  Ductus  choledochus  vor  seiner  Mündung  beraubt 
hinwiederum  den  thierischen  Organismus  der  eventuellen  Verwerthung 
der  Galle  beim  Verdauuugsprocesse  überhaupt,  sowie  der  normalen 
Wiederaufnahme  (des  intermediären  Kreislaufes)  gewisser  Gallen- 
bestandtheile  in  tieferen  Darmr^onen. 

Ein  Gleiches  gilt  von  der  Implantation  des  Ductus  choledochus 
in  die  Haut,  analog  wie  sie  Paw  low  am  Ausführungsgang  des 
Pankreas  vorgenommen  hatte,  und  wie  sie  von  demselben  Experimen- 
tator bereits  durchgeführt  worden  ist  --  nach  der  kürzlich  er- 
schienenen Mittheilung  G.  Bruneis,  welcher  inzwischen  das  oben 
angedeutete  Problem  in  trefflicher  Weise  behandelt  hat  ^).  Bei  diesem 
Verfahren  der  Umschneidung  der  Mündung  des  Ductus  choledochus  in 
der  Duodenalschleimhaut  werden  überdies  die  Nervenfasern,  welche 
dem  Ductus  choledochus  entiang  zwischen  Duodenum  und  Leber  ver- 
laufen, der  sog.  Plexus  ductus  choledochi ') ,  dauernd  durchtrennt: 


1)  Archives  des  sciences  biologiques  t  7  no.  1  u.  2  p.  87.    Petersburg  1899. 

2)  Nach  Henle  (Handbach  der  Nenrenldire,  2.  Aufl.  1879  S.  635)  and 
G.  Schwalbe  (Lehrbach  der  Neurologie,  1881  S.  1014)  begleitet  der  von  den 
Ganglia  semilanaria  des  Plexus  coeliacus  und  Ton  den  Vagi,  besonders  dem 
rechten,  gebildete  Plexus  bepaticos  einerseits  die  Arteria  hepatica,  andererseits 
den  Ductus  choledochus,  cysticus  und  die  Ducti  hepatid  und  sendet  an  die  Pfort- 
adersweige  feine  Aeste. 
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dieselben  könnten  immerbin  fOr  die  secretorische  Thätigkeit  der 
letzteren  von  Bedeutung  sein. 

Die  beiden  bezeichneten  Uebelstftnde  oder  Bedenken  werden  im 
Wesentlichen  vermieden  durdi  die  partielle  Ableitung  der  Galle,  wie 
ich  sie  (1898/99)  versucht  habe.  Ich  verwerthe  dabei  die  mehrfache 
Verzweigung,  welche  der  Ductus  choledocbus  beim  Hunde  —  ähnliche 
Verhältnisse  bietet  die  Katze  dar  —  in  der  Porta  hepatis  aufweist. 
Allerdings  variirt  dieses  Verhalten  ziemlich  stark  und  ist  während 
der  Operation  öfters  schwer  zu  beurtheilen.  Dieselbe  besteht  im 
Anlegen  einer  mehrfachen  Ligatur  um  den  Ductus  choledochus  an 
einer  frei  präparirten  Stelle,  unterhalb  welcher  noch  mindestens  ein 
starker  Gallengang  aus  einem  der  beiden  Seitenlappen  einmündet 
Am  Günstigsten  ist  es,  die  Unterbindung  oberhalb  der  Ausfbhrungs- 
canäle  aus  dem  rechten  und  dem  linken  Seitenlappen  und  den  beiden 
S  pie  g  ersehen  Lappen,  jedoch  unterhalb  der  feineren  Gänge  aus 
den  beiden  Mittellappen  und  dem  Lobus  quadratus  vorzunehmen. 
Die  hierauf  angelegte  Gallenblasenfistel  entleert  dann  ausschliesslich 
das  Secret  der  letzteren  Lappengruppe,  während  die  Galle  des  weit 
mächtigeren,  erstgenannten  Lappencomplexes  dem  Thiere  verbleibt  — 
allerdings  ohne  das  normale  Reservoir  der  Gallenblase.  Die  längs 
des  Ductus  choledochus  verlaufenden  Nerven  werden  durch  möglichste 
Beschränkung  der  Läsion  auf  die  Unterbindungsstelle  und  den 
Ductus  selbst  thunlichst  geschont:  fbr  die  Erholung  vom  eventuellen 
Druckeffecte  seitens  der  Ligatur  sind  durch  Vermeidung  einer  Con- 
tinuitätstrennung  des  Ductus  relativ  günstige  Chancen  gegeben.  — 
Es  wurde  eine  Dauercanûle  eingelegt,  an  welcher  auf  Vorschlag  von 
Herrn  Professor  Hering  das  Schraubengewinde  für  die  Platte 
gedeckt  war  durch  eine  passende  Cylinderiiûlse,  die  beim  Auf- 
schrauben der  Platte  nach  dem  eingesenkten  Canûlenende  hin  vor- 
rückte. Dadurch  wurde  die  Reizung  der  Fistelwand  seitens  der 
Canule  wesentlich  verringert. 

Von  den  auf  diese  Weise  bisher  behandelten  Hunden  zogen  sich 
leider  zwei  durch  unglückliche  Zufälle  mehrere  Tage  nach  der 
Operation  Verletzungen  zu,  welche  mich  veranlassten,  sie  zu  tödten. 
Ein  drittes  Thier  wurde  sechs  Wochen  am  Leben  erhalten.  Da  jedoch 
Ma<renerweiterung,  Verdauungsstörungen  und  Abmagerung  eintraten, 
wurde  es  gleichfalls  getödtet:  eine  von  der  Leberpforte  ausgehende 
Peritonealadhäsion,  welche  ich  operativ  nicht  zu  lösen  vermochte, 
comprimirte  das  Duodenum.    Diesem  Thiere  entstammt  das  nach- 
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Stehend  abgebildete  Präparat  Bei  den  beiden  anderen  Hunden  war 
der  anatomische  Befund  ganz  ähnlich.  Die  ligirte  Stelle  des  Ductus 
choledochus  (oberhalb  der  Einmündung  des  Ganges  aus  dem  rechten 
Seitenlappen,  in  der  Figur  —  Fistelgang,  Gallenblase  und  Ductus 
cysticus  aufgesdmitten  —  schraffirt)  erwies  sich  als  vollständig  dicht 


An  einer  Leiche  habe  ich  den  Ausführungsgang  des  rechten 
Seitenlappens  vor  dem  Eintritt  in  den  Ductus  choledochus  unter-» 
bunden  und  eine  Anastomose  mit  der  Gallenblase  hergestellt,  hierauf 
die  letztere  in  zwei  Hälften  durchnäht  und  die  der  Anastomose  zu- 
gehörige nach  Aussen  abgeleitet  Das  normale  Gallenreservoir  war 
also  zur  Hälfte  dem  Thiere  belassen.  Am  Lebenden  habe  ich  bisher 
nicht  die  hiezu  noth wendigen  günstigen  Verhältnisse  angetroffen. 
Ich  gedenke  die  Versuche  fortzusetzen. 
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(Physiologisches  Laboratorium  in  Bonn.) 

Ueber 
die  Bntstehungr  von  Glykogen  aus  Eiwelss. 

Von 
BenkArd  SeMnterK 


(Unter  Mitwirkung  von  cand.  med.  Heinrieh  Offergeid.) 


Vor  ungefähr  zehn  Jahren  schrieb  E.  Külz^)  in  der  bekannten 
Festschrift  zu  E.  L  u  d  w  i  g  *  s  fünfzigjährigem  Doctoijubiläum  bezüglich 
der  Bildung  von  Glykogen  aus  Eiweiss:  „Die  Frage,  ob  aus  Eiweiss 
Glykogen  entsteht,  ist  theils  bejaht,  theils  verneint  worden,  in  Wirk- 
lichkeit ist  sie  bis  heute  nicht  sicher  entschieden.''  Und  heute  nach 
zehn  Jahren  stehen  wir  eigentlich  noch  auf  demselben  Standpunkte. 
Zwar  sagt  Hammarsten  in  der  neuesten  Auflage  seines  Lehr- 
buches, dass  man  jetzt  wohl  allgemein  der  Ansicht  sein  dürfte,  dass 
das  Glykogen  sowohl  aus  Eiweiss,  wie  aus  Kohlehydraten  entstehe, 
da  es  unzweifelhaft  sei,  dass  Verftttterung  von  reinem  Eiweiss  zu 
einer  Aufspeicherung  von  Glykogen  führen  kann. 

Dem  gegenüber  ist  aber  doch  ganz  entschieden  zu  betonen,  dass 
alle  die  Versuche,  deren  Ergebnisse  fQr  eine  Bildung  von  Glykogen 
aus  Eiweiss  gedeutet  wurden,  einer  objectiven  Kritik  nicht  stand- 
halten können,  und  dass  man  sowohl  bezüglich  des  zur  Verfütterung 
benutzten  Eiweissmaterials,  als  auch  der  Methode  der  Glykogen- 
bestimmung  eine  solche  Reihe  von  berechtigten  Einwendungen  machen 
kann,  dass  von  einer  sicheren  positiven  Entscheidung  der  Frage  der 
Glykogenbildung  aus  Eiweiss  wohl  nicht  mehr  die  Rede  sein  kann. 

Zur  näheren  B^rûndung  dieses  Satzes  wird  es  aber  nothwendig 
sein,  die  bisherigen  Versuche  besonders  hinsichtlich  folgender  Gesichts- 
punkte genauer  zu  untersuchen: 


1)  E.  KQlz,  Beiträge  zur  Kenntniss  des  Gljirogens.    Festschrift  der  Mar- 
burger  med.  Facultftt  zum  50jähr.  DoctoijubiluMun  von  C.  Ludwig.  Marburg  1890. 
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1.  Ist  das  zur  Verfûtterung  benutzte  Material  frei 
von  Kohlehydraten  bezw.  Glykogen  gewesen? 

2.  War    die    angewandte    Methode    der    Glykogen- 
bestimmung  eine  richtige  und  zuverlässige? 

Schon  Gl.  Bernard  ^),  der  Entdecker  des  Glykogens,  hatte  sich 
mit  dieser  Fra^e  beschäftigt.  Er  fbtterte  Hunde  7—8  Monate  lang 
mit  Fleisch  und  fand  in  der  Leber  1,9  ®/o  Glykogen,  dieselbe  Menge 
wie  bei  gemischter  Nahrung. 

Dann  f&tterte  er  Raubvögel,  Nachteulen,  die  in  ihrem  Neste 
gefangen  wurden,  3  Monate  lang  mit  rohem  Ochsenherzen.  Die 
Leber  enthielt  einen  normalen  Zucker-  bezw.  Glykogengehalt  wie 
bei  gemischter  Nahrung.  Er  glaubt,  dass  die  Experimente  beweisen, 
dass  der  Zucker  bezw.  das  Glykogen  weiter  vorhanden  ist,  trotz  „der 
Unmöglichkeit  der  Einführung  st&rkemehl-  oder  zuckerhaltiger  Sub- 
stanzen^. 

Femer  gibt  er  an  den  verschiedensten  Stellen  seiner  Vorlesungen 
über  Diabetes')  die  Möglichkeit  einer  Bildung  von  Glykogen  aus 
Eiweiss  zu. 

S.  284  sagt  er  z.  B.  :  »Durch  Versuche  mit  Hunden,  welche  einer 
bestimmten  Kost  unterworfen  wurden,  habe  ich  schon  lange  gezeigt, 
dass  die  ausschliessliche  Ernährung  mit  Fleisch  die  Glykogenbildung 
in  der  Leber  unterhält,  während  dies  z.  B.  bei  ausschliesslicher  Fett- 
nahrung nicht  der  Fall  ist.* 

S.  341  tbeilt  er  einen  Versuch  ausführlich  mit:  Zwei  Hunde  von 
7000  und  4000  g  Gewicht  hungern  8  Tage.  Dann  erhält  der 
schwerere  Hund  an  3  Tagen  zusammen  750  g  Fibrin  und  nimmt  an 
Gewicht  zu,  der  leichtere  zu  derselben  2^it  90  g  Stärke  und  nimmt 
an  Gewicht  ab.  Dann  werden  die  Thiere  getödtet  Die  Abkochung 
der  Leber  bei  dem  mit  Fibrin  gefutterten  Hund  ist  sehr  stark  molkig 
getrübt  und  enthält  viel  Glykogen,  während  sie  bei  dem  mit  Stärke 
gefütterten  Hund  nur  leicht  molkig  getrübt  und  arm  an  Glykogen  ist." 

„Dieser  Versuch  spräche  also  dafür,  dass  aus  Amylum  nur  wenig 
oder  kein  Glykogen  erzeugt,  während  es  aus  Fibrin  gebildet  wird. 
Dies  Resultat,  welches  noch  mit  ähnlichen  in  Verbindung  zu  bringen 
ist,  scheint  darauf  hinzudeuten,  dass  der  thierische  Organismus  nicht 


1)  Leçons  de  physiologie  expérimentale  t  1  p.  69.    Pans  1855. 

2)  CL  Bernard,  Vorlesungen  über  Diabetes.     Uebersetst  Ton  Posner. 
BerUn  1878. 
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aus  einem  ternären  Stoff,  wie  Stärke,  wohl  aber  aus  einer  com- 
plicirteren  Substanz,  wie  das  Fibrin,  Glykogen  zu  bilden  im  Stande  ist." 

Die  Mängel,  die  diesen  Gl.  Bernard'schen  Versuchen  anhaften 
und  desshalb  alle  Schlussfolgerungen  in  Frage  stellen,  sind  zum  Tbeil 
so  evident,  dass  darüber  nur  wenige  Worte  zu  sagen  sind.  Wenn 
man  durch  Monate  lang  durchgeführte  Fütterung  mit  Fleisch  bezw. 
Ochsenherz  einen  normalen  Zucker-,  resp.  Glykogengehalt  der  Leber 
herbeiführt,  so  ist  dies  nicht  zu  verwundem,  da  man  doch  gleich- 
zeitig mit  dem  Eiweiss  eine  grosse  Menge  von  Glykogen  mit  ver- 
füttert 

Die  Beweiskraft  des  zweiten  Versuches  wird  durch  Gl.  Bernard's 
eigene  Bemerkungen  über  die  Anwendung  von  Gontrolthieren  voll- 
ständig hinfällig,  abgesehen  davon,  dass  das  blosse  Aussehen  der 
Leberabkochung  doch  wohl  als  kein  hinreichend  sicheres  Zeichen  für 
den  grösseren  oder  geringeren  Gehalt  an  Glykogen  angesehen  werden 
kann.  S.  327  seiner  Vorlesung  spricht  er  sich  über  die  Anwendung 
von  Gontrolthieren  folgendermaassen  aus:  „Der  erste  Gedanke,  auf 
den  man  verfallen  musste,  wenn  man  den  Einfluss  verschiedener 
Nahrungsmittel  auf  die  Entstehung  des  Glykogens  in  der  Leber 
Studiren  wollte,  war  der,  einige  Thiere  während  der  gleichen  Zeit 
hungern  zu  lassen  und  ihnen  dann  die  fraglichen  Nahrungsmittel  zu 
reichen.  Die  Autopsie  musste  dann  lehren,  bei  welcher  Ernährungs- 
weise sich  die  grössere  Menge  von  Glykogen  angehäuft  hat.  Ich 
habe  mich  davon  überzeugt,  dass  diese  Methode  folgenschwere  Fehler- 
quellen in  sich  schliesst,  denn  bei  verschiedenen  Thieren  ist  auch 
die  Glykogenmenge  bei  prolongirter  Abstinenz  eine  sehr  ver- 
schiedene. Im  Allgemeinen  verschwindet  das  Glykogen  bei  jungen 
und  mageren  Thieren  schneller  als  bei  älteren  und  fetten.  Aber 
auch  die  Rasse,  der  Wuchs,  der  Kräftezustand  der  Thiere  bedingen 
hier  die  mannigfachsten  Schwankungen.  Kurzum,  es  ist  unmöglich, 
absolut  vergleichbare  Versuchsobjecte  zu  finden.** 

Einen  besonderan  Werth  legt  Gl.  Bernard^)  auf  eine  Versuchs- 
form, die  Entstehung  von  Glykogen  aus  Eiweiss  zu  beweisen,  dass 
man  die  Eigenschaften  gewisser  Insektenlarven,  Fleischmaden  benutzt, 
aus  ihrem  Nährmaterial  Glykogen  zu  bilden.  „  Diese  entwickelten 
sich  sehr  gut  auf  parenchymatösen  Organen,  Muskelfleisch,  Leber 
u.  s.  w.,  und  enthalten  dann,  wovon  man  sich  leicht  durch  ein  hier 


1)  Vorlesnngen  über  Diabetes  S.  285. 
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nicht  zu  erörterndes  Verfahren  überzeugen,  kann,  ungeheure  Mengen 
Glykogen. **  Uro  aber  dem  Einwand  zu  begegnen,  dass  die  Muskeln, 
Leber  u.  s.  w.  selbst  Glykogen  enthalten^  wählte  er  für  seine  Ex- 
perimente Muskeln  und  Leber,  welche  durch  Auswaschen  vollkommen 
von  allem  Glykogen  befreit  waren,  und  erhielt  doch  stets  sehr  wohl- 
entwickelte und  glykogenreiche  Larven.  Dann  nahm. er  verschiedene 
Organe,  Leber,  Muskeln  von  Thieren,  welche  Hungers  gestorben 
und  aus  denen  das  Glykogen  vollständig  verschwunden  war,  und  er- 
hielt immer  gleichmässig  glykogenreiche  Larven;  ebenso,  wenn  er 
die  Larven  sich  auf  Organen  entwickeln  liess,  welche,  wie  die  Niere, 
Gehirn,  Pankreas,  niemals  die  geringste  nachweisbare  Menge  Glykogen 
enthalten  soUen.  Dann  liess  er  sie  auf  gekochtem  Albumin  sich  ent- 
wickeln und  erhielt  dieselben  Resultate. 

Nun  ist  es  aber  seit  den  Versuchen  von  Böhm  ^),  R.  Külz')  und 
vielen  Anderen  bekannt,  dass  man  nicht  durch  Auswaschen  der  Organe, 
ja  nicht  einmal  durch  vielfaches  Auskochen  im  Dampftopfe,  alles 
Glykogen  aus  den  Organen  erhalten  kann.  Femer  haben  viele  Ver- 
suche ergeben,  dass  es  unmöglich  ist,  durch  längeres  Hungern  das 
Glykogen  aus  den  Organen  zum  Schwinden  zu  bringen.  Pflüg  er*) 
konnte  in  dem  Muskelfleisch  eines  Hundes,  der  38  Tage  gehungert, 
und  das  bei  60^  getrocknet  mehrere  Jahre  im  hiesigen  Institut  auf- 
bewahrt wurde,  noch  deutliche  Mengen  von  Glykogen  nachweiseL 
Auch  ist  es  sehr  unwahrscheinlich,  dass  das  Glykogen,  welches  in 
den  Muskeln,  der  Leber,  dem  Blut,  der  Lymphe,  den  Hoden  und 
Eiern  nachgewiesen  ist,  im  Gehirn,  den  Nieren  und  dem  Pankreas 
nicht  vorkommen  soll.  Wenn  also  auch  die  Thatsache  der  grossen 
Glykogenmengen  in  den  Larven  richtig  wäre,  so  würde  sie  doch 
nichts  beweisen  für  die  Glykogenbildung  aus  Eiweiss,  da  das  Nähr- 
material nicht  frei  von  Kohlehydraten  war.  Aber  auch  die  Anwendung 
von  Albumin  schützt  nicht  vor  diesem  Fehler.  Denn  nach  den  Ver- 
suchen von  Finn^),  der  in  dem  Eiweiss  eines  Eies  0,08 — 0,09  g 
Traubenzucker  fand  (Mittel  aus  25  Analysen),  von  Meissner^)  der 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  23  S.  44. 

2)  Zeitschr.  f.  Biolofne  Bd.  22  S.  102. 
8)  Dieses  Archiv  Bd.  75  8.  225. 

4)  Finn,  Eiperimentelle  Beiträge  zur  Glykogen-  and  Zuckerbildang  in  der 
Leber.    Diss.  Würxburg  1877.    S.  22. 

5)  Zeitschr.  f.  ration.  Med.  8.  R.  Bd.  7  S.  12. 
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0,23  g  =  8<^/o  auf  Trockensubstanz  bezogen  fand,  Lehmann 0 
(0,5 ®/o),  Barres  will*),  Salkowski*),  enthält  das  Eiereiweiss 
nicht  unbedeutende  Mengen  Traubenzucker. 

Ausserdem  sind  die  Versuche  CI.  Bernard's  von  E.  Kûlz^) 
nachgeprüft  worden  und  haben  zu  einem  vollständig  negativen  Er- 
gebnisse geführt  Eûlz  hat  grosse  Mengen  frischer  Eier  von  Mus- 
eida vomitoria  in  zwei  Hälften  getheilt.  Die  eine  Hälfte  wurde  nach 
Brücke  auf  Glykogen  untersucht  Sie  enthielten  keine  Spur  von 
Glykogen.  Die  andere  Hälft»  Hess  er  mit  gekochtem  Hûhnereiweiss 
einige  Tage  in  verschlossenen  Gefftssen  stehen.  Es  gelang  ihm  aber 
nicht,  wägbare  Mengen  von  Glykogen  daraus  zu  gewinnen.  Wenn 
er  die  Eier  sich  auf  Pferdefleisch  entwickeln  Hess,  gelang  es  ihm 
zwar,  geringe  Mengen  von  Glykogen  daraus  darzusteUen,  aber  daraus 
auf  die  Entstehung  von  Glykogen  aus  Eiweiss  zu  schliessen,  hält  er 
für  unrichtig  und  nicht  erwiesen,  jedenfaUs  erhielt  er  aus  Eiweiss- 
maden  niemals  eine  Spur  von  Glykogen. 

Was  nun  schHesslich  noch  die  Methode^)  betrifft ,  die 
Gl.  Bernard  für  die  Glykogenbestimmung  wenigstens  der  Leber 
benutzte,  so  warf  er  die  in  Stücke  geschnittene  Leber  in  kochendes 
Wasser,  zerstiess  sie  darauf  in  einem  Mörser  und  setzte  etwas  Thier- 
kohle  hinzu,  um  die  Farbstoffe  und  Eiweisssubstanzen  zu  entfernen. 
Nach  einem  abermaligeu  Aufkochen  von  einigen  Minuten  und  Filtriren 
des  schwärzlichen  Dekokts  erhielt  er  eine  molkige,  flockige,  weiss- 
liche  FlOssigkeit,  aus  welcher  er  das  Glykogen  durch  Alkohol  aus- 
fällte. Da  er  nun  an  keiner  Stelle  angibt,  ob  er  diese  Fällung,  die 
doch  sicherlich  noch  durch  viel  Eiweiss  verunreinigt  ist,  direct  als 
Glykogen  berechnet  hat,  oder  ob  er  erst  eine  Reinigung  durch  Aus- 
waschen mit  Alkohol,  Behandlung  mit  Kali  und  nachher  mit  Bssig- 
säure  vorgenommen  hat,  ja,  ob  er  nicht,  wie  aus  manchen  Be- 
merkungen hervorzugehen  scheint,  nur  aus  dem  Ausseben  des 
wässerigen  Auszuges  auf  den  Gehalt  an  Glykogen  geschlossen  hat,  so 
sind  natûrUch  derartige  Versuche,  abgesehen  davon,  dass  nach  ein- 


1)  Lehmann,  Lehrbuch  der  physiol.  Chemie.    2.  Aufl.  186a   Bd.  1  S.  27L 
Bd.  2  S.  212. 

2)  Joum.  f.  prakt  Chemie  Bd.  50  S.  184. 

3)  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiasensch.  1898  Nr.  80. 

4)  Dieses  Archiv  Bd.  24  S.  71. 

5)  Vorlesungen  über  Diabetes  S.  178. 
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maligem  Auskocben  der  grossie  Theil  noch  im  Rückstand  steckt, 
nicht  als  Beweise  für  die  Bildung  von  Glykogen  aus  Eiweiss  zu 
betrachten. 

Der  folgende  Forscher,  Stokvis*),  Hess  zwei  Hunde  neun 
Tage  hungern,  tötete  den  einen  und  fand  keinen  Zucker  in  der 
Leber;  den  anderen  fütterte  er  acht  Tage  lang  mit  Fleisch,  in  welchem 
kein  Zucker  nachzuweisen  war,  und  fand  in  der  Leber  1,32  ^/o  Zucker. 
Wenn  auch  das  Fleisch  keinen  Zucker  enthalten  hat,  so  enthielt  es 
doch  jedenfalls  Glykogen,  aus  dem  sich  der  Zucker  der  Leber  ge- 
bildet hat. 

Mac-Donnell')  äussert  sich  nur  kurz  darüber,  dass  der  Gly- 
kogengehalt  der  Leber  einer  Katze,  die  nur  mit  Fleisch  ernährt  war, 
nur  eine  zwei  Drittel  so  grosse  Glykogenmenge  enthielt,  wie  die 
eines  Kaninchens,  das  mit  Rüben  und  Brot  ernährt  war,  trotzdem  das 
Gewicht  der  Katzenleber  bedeutend  grösser  war  als  das  der  Kaninchen- 
leber. Andererseits  schliesst  er  aus  seinen  Versuchen,  dass  die  Leber 
auch  aus  Fibrin,  Pflanzenleim  und  frischem  Fleisch  Glykogen  bilden 
kann,  ohne  weder  anzugeben,  wie  er  derartige  Versuche  angestellt, 
noch  welche  Methode  der  Glykogenbestimmung  er  benutzt  hat 

Tscherinow')  stellte  hingegen  seine  Versuche  zur  Lösung 
dieser  Frage  an  Hühnern  an.  Er  liess  Hühner  zwei  Tage  hungern, 
wodurch  nach  seinen  Versuchen  das  Verschwinden  des  Glykogens  bis 
auf  ein  Minimum  erreicht  werden  würde,  und  fütterte  dieselben  dann 
2—4  Tage  lang  mit  Fibrin,  Fett  und  Salz,  oder  mit  Fleisch  oder  mit 
Kohlehydraten.  Seine  Versuchsresultate  stellen  nach  ihm  vollkommen 
ausser  Zweifel  die  Thatsache,  dass  die  Kohlehydrate  im  Futter,  wenn 
sie  reichlich  zugeführt  werden,  bereits  in  wenigen  Tagen  das  Gly- 
kogen vermehren,  während  den  Eiweisskörpem  und  Fetten  solche 
Wirkung  nicht  zukommt 

Wenn  auch  seine  Versuche  im  Bezug  auf  die  Frage  der  Gly- 
kogenbildung  ans  Eiweiss  negativ  ausgefallen  sind  und  es  in  diesem 


1)  StokTis,  Bydnigen  tot  de  kennis  van  de  zuckervorming  in  de  lever. 
Dissert  Utrecht  1850.  Originalref.  von  S  to  k  vis.  Wiener  med.  Wochenschr. 
1857  S.  236  and  Canstatt's  Jahresber.  Bd.  4  S.  350.    1857. 

2)  Compt  rend.  Bd.  60  S.  963—965.  1865  und  Journal  de  la  Physiologie, 
heraosgeg.  von  Brown-Séqaard,  Bd.  6  S.  554.  1863.  (Diese  Stelle  ist  in  allen 
Arbeiten  lalsch  citirt) 

3)  Sitzongsber.  d.  k.  Akad.  d.  Wissenscb.  in  Wien.  Math.-natnrw.  Classe 
Bd.  51  Abth.  2  S.  412  und  Virchow's  Archiv  Bd.  47  S.  102.    1869. 
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Falle  nicht  notwendig  sein  wird,  zu  ontersaeben,  ob  sein  Fotterongs- 
material  frei  von  Kohlehydraten  war,  so  stellt  doch  die  von  ihm  an- 
gewandte Methode  der  Glykogenbestimmung  seine  sämmUichen  Ver- 
Suchsergebnisse  in  Frage.  Er  bestinmite  nämlich  nicht  den  absoluten 
Gehalt  der  Leber  an  Glykogen,  sondern  nur  den  relativen.  Er 
nimmt  an,  dass  die  Leber  an  stickstoflnosen  Substanzen  ausser  Gly- 
kogen nur  solche  enthalt,  die  in  Alkohol  und  Aether  löslich  sind. 
Er  extrahirte  also  die  Leber  mit  Alkohol  und  Aether,  trocknete  den 
Rückstand  und  bestimmte  seinen  Stickstoffgehalt  Dieser  Stickstoff- 
gehalt gibt  ihm  dann  einen  Maassstab  fbr  die  relativen  Mengen  des 
Glykogens,  indem  er  ihn  mit  dem  Sticksto%ehalt  der  mit  Alkohol 
und  Aether  erschöpften  Leber  vergleicht,  den  er  nach  Berechnung 
aus  Bib ra 'sehen  Analysen  f&r  constant  hält  Nun  ist  zunächst 
nicht  bewiesen,  dass  die  Leber  ausser  dem  Glykogen  nur  solche 
N freie  Substanzen  enthält,  die  in  Alkohol  und  Aether  löslich  sind, 
femer  ist  es  bekanntlich  nicht  möglich,  durch  zweimaliges  Ausziehen 
mit  Alkohol  und  Aether  die  Leber  zu  extrahiren,  dann  ist  die  con- 
stante Zahl  15,47  für  den  Ngehalt  der  Leber  doch  nur  eine  Mittd- 
zahl  und  nicht  einmal  die  Mittelzahl  f&r  Hühnerleber,  mit  denen  & 
arbeitete,  so  dass  eine  Abweichung  von  nur  ^  2^^o  im  Ngehalt  schon 
einen  Unterschied  von  6^/0  fbr  den  Glykogengehalt  der  Leber  aus- 
macht Diese  Betrachtung  stellt  also  die  Ergebnisse  Tscher inow's 
vollständig  in  Frage. 

Ebenso  wie  Tscherinow  gelangte  auch  Dock^)  zu  einem 
negativen  Resultate.  Er  Hess  ein  Kaninchen  zwei  Tage  hungern  und 
spritzte  demselben  an  vier  Tagen  im  ganzen  90  g  Eierdweiss  ein. 
Die  Leber  zeigte  keine  Spur  von  Glykogen,  das  nach  Brücke  be- 
stimmt wurde. 

In  den  meisten  nun  folgenden  Arbeiten  wird  einfach  angegeben, 
das  Glykogen  würde  nach  Brücke  (ohne  nähere  Einzelheiten)  be- 
stimmt Nun  ist  schon  von  Eül  z')  mit  Recht  hervorgehoben  worden, 
dass  es  nicht  zu  ersehen  ist,  ob  dieselben  das  Glykogen  nochmals 
auflösten  und  seinen  Aschegehalt  bestimmten.  „Beide  Operationen 
sind  stets  unerlässlich ,  ganz  besonders  dann,  wenn  es  sich  um  ge- 
ringe Mengen  handelt,  die  zu  schärferen  Schlüssen  verwerthet  werden 
sollen.  "    Ausserdem  geben  die  Versuche,  bei  denen  das  B  r  ü  c  k  e  '  sdie 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  5  S.  576. 

2)  Festschrift  S.  82. 
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Verfahren  wohl  zur  Reinigung  des  Glykogens  angewandt  worden  ist, 
die  Organe  selbst  aber  nur  mit  Wasser  ausgezogen  sind  —  und  dies 
ist  mit  Ausnahme  eines  Versuches  von  Weiss  bisR.Eûlz  allgemein 
geschehen  —,  falsche  Werthe,  da  ja  in  dem  Organrûckstand,  nachdem 
es  bis  zur  Erschöpfung  mit  Wasser  ausgezogen  ist,  noch  20— 25<^/o 
Glykogen  stecken  können. 

In  Folge  dessen  sind  natürlich  die  Schlüsse,  die  aus  derartigen 
Versuchsergebnissen  gezogen  werden,  recht  zweifelhafter  Natur. 

Auch  Weiss^)  und  Luchsinger')  gelangten  zu  dem  Er- 
gebniss,  dass  aus  Eiweiss  kein  Glykogen  entsteht. 

Weiss  ernährte  Hühner,  die  er  zuvor  24  Stunden  hatte  hungern 
lassen,  zehn  Tage  lang  mit  frischem  Rindfleisch  (jedes  Huhn  pro 
Tag  ^  2—^/8  Pfund),  dann  erhielten  dieselben  fünf  Tage  lang  ,,gut 
ausgewaschenes,  ausgepresstes  und  auf  dem  Zimmerofen  in  Porzellan- 
schalen getrocknetes*  Fibrin,  das  er  vor  der  Fütterung  in  verdtümter 
Kochsalzlösung  quellen  Hess.  In  den  Versuchen  erhielt  er  folgende 
Ergebnisse  : 


1. 

Deutliche  Spuren, 

nicht  quantitativ  untersucht 

2. 

0,214  g, 

3. 

0,13    , 

4. 

0,069  „ 

5. 

keine  Spur, 

6. 

0,018  g. 

7. 

0,06    „ 

8. 

0,06    . 

9.   0,28    „  (nur  mit  Fibrin  und  Kochsalz  gefüttert), 
10.   0,301  „ 

Nimmt  man  das  Mittel  aus  diesen  Versuchen,  so  ergeben  sich 
0,141  g  Glykogen  in  der  Leber  nach  Fleisch-  und  Fibrinfütterung. 
Nun  fand  E.  Kûlz')  nach  sechstägigem  Hungern  bei  Hühnern  von  un- 
gefähr demselben  Gewicht  Schwankungen  im  Glykogengehalt  der 
Leber  0 — 0,1788  g,  in  den  meisten  F&llen  über  0,1  g.  Da  nun  Weiss 
die  Leber  mit  Kali  zerkocht  und  den  Aschegehalt  des  Glykogens 
bestimmt  und  in  Abzug  gebracht  hat,  so  haben  seine  Versuche  einen 


1)  SiUoDgsberichte  d.  kais.  Âkad.  d.  Wisseosch.  in  Wien,  Abth.  3,  Bd.  67 
S.  5.    1873. 

2)  Dieses  Archiv  Bd.  8  S.  289. 

3)  Festechrift  S.  88. 
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weit  grösseren  Werth  wie  die  anderen,  und  zeigen  jedenfalls,  dass 
eine  Leber  nach  Fütterung  mit  Fleisch  und  Fibrin  nicht  mehr  Gly- 
kogen enth&lt  als  nach  sechstägigem  Hungern,  also  eine  Bildung  von 
Glykogen  aus  Eiweiss  nicht  stattgefunden  hat. 

Luchsinger  liess  ein  Huhn  1  Vi  Tage  hungern.  Darauf  er- 
hielt es  zwei  Tage  lang  täglich  V4  Pfund  sehr  mageres,  sorgfältig 
von  jeglichen  Fettresten  befreites,  fein  zerhacktes,  ausgesottenes 
Rindfleisch  y  dann  fQnf  Tage  lang  je  V4  Pfund  gut  ausgewaschenes, 
getrocknetes  Fibrin.  Die  Leber  enthielt  nur  unwägbare  (aber  durch 
die  Jodreacüon  nachweisbare)  Glykogenmengen.  Es  hat  sich  also 
auch  in  diesem  Versuche  kein  Glykogen  aus  Eiweiss  gebildet. 

Der  Widerspruch  nun  zwischen  den  Angaben  der  verschiedenen 
Forscher  veranlasste  Naunyn^),  die  Frage  von  Neuem  in  Angriff  zu 
nehmen,  zumal  da  Hoppe-Seyler')  in  seiner  Arbeit  über  den  Ort  der 
Eiweisszersetzung  ohne  Angabe  von  Belegen  und  Versuchen  sich  folgen- 
dermaassen  darüber  äussert:  ,,Wird  ein  hungerndes  Thier  nicht  mit 
Zucker,  sondern  mit  Eiweiss  gefüttert  oder  Leim,  so  steigt  gleich- 
falls der  Gehalt  an  Glykogen  in  der  Leber,  und  man  kann  nicht  be- 
zweifeln, dass  bei  Eiweiss-  oder  LeimfUtterung  dies  Glykogen  in  der 
Leber  aus  Eiweiss  oder  Leim  gebildet  ist"^ 

Naunyn  futterte  Hühner  bis  zu  sechs  Wochen  lang  mit  aus- 
gekochtem Pferdefleisch.  „Er  kochte  Pferdefleisch  zwei  Stunden  lang 
tüchtig  aus,  presste  unter  der  Presse  scharf  ab  und  stopfte  die  Thiers 
mit  den  erhaltenen  Fleischruckständen  unter  Hinzufügen  der  nöthigen 
Menge  einer  Lösung  von  Ghlomatrium  und  phosphorsaurem  Kali. 

Das  Glykogen  wurde  nach  Brücke  bestimmt.  Die  folgende 
Tabelle  S.  69  zeigt  die  von  ihm  erhaltenen  Resultate: 

Er  schliesst  daraus,  dass  in  den  ersten  Tagen  nach  Anwendung 
dieser  Nahrung  die  Leber  in  der  That  glykogenfrei  geworden  ist, 
dass  nach  dieser  Zeit  der  Glykogengehalt  der  Organe  wieder  zu 
steigen  anfängt,  und  wenn  die  beschriebene  Fütterung  mehrere 
Wochen  hindurch  fortgesetzt  wird,  dasselbe  wieder  recht  bedeutende 
Zahlen  zeigt,  dass  also  die  von  HoppeSeyler  behauptete  That- 
sache  der  Glykogeubildung  aus  Eiweiss  richtig  ist. 

Wenn  mau  nun  bedenkt,  dass  nach  den  Untersuchungen  von 
Külz')  der  Glykogengehalt  der  Leber  von  Hühnern,  die  sechs  Tage 

1)  Arch.  f.  experim.  Pathol,  und  Pharmakol.  Bd.  3  S.  86.    1875. 

2)  Dieses  Archiv  Bd.  7  S.  411. 

3)  Festschrift  S.  SS. 
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Gehalt  an 

Glykogen  in 

Nr. 

Art  and  Dauer  der  Fattenuig 

Procenten 

Muskel 

Lel^r 

1 

6  Tage  ausgekochtes  Fleisch .  .  .  . 

0,72 

0,02 

2 

8         »                     n                         »         .    .    .    . 

— 

0,24 

3 

14      „              .                 „       

0,34 

0,6 

4 

2  Wochen      „                 „      .  .  .  . 
1  Woche  Fleisch  und  Fett 

}0,7 

0,46 

5 

5  Wochen  ausgekochtes  Fleisch  .  . 

0,66 

0,6 

6 

*            1»                        n                           »          •    • 

— 

0,77 

7 

6            «                        n                          «          .    • 

— 

3,5 

8 

14        „                „                 .       .. 

0,4 

1,03 

9 

14  Tage               „                 „       .  . 

0,64 

0,27 

10 

8        »              '  .          fi                          n          •    • 

0,71 

0,4 

gehungert  haben,  noch  1  ^  o  betragen  kann,  so  bleibt  von  allen  diesen 
Versuchen  nur  ein  einziger,  Nr.  7,  übrig,  bei  dem  der  Glykogengehalt 
der  Leber  den  maximalen  Hungerwerth  überschritten  hat  Ausser- 
dem ist  aus  seinen  Angaben  nicht  zu  ersehen,  ob  er  die  Organe  nur 
mit  Wasser  auszog  oder  mit  Kali  aufschloss,  ob  er  die  Asche  des 
Glykogens  bestimmte  und  in  Abzug  brachte.  Aber  auch  dieser  eine 
positive  Versuch  verliert  seine  Beweiskraft,  da  das  verfütterte  Fleisch 
nicht  frei  von  Glykogen  war. 

Abgesehen  davon,  dass,  wie  schon  erwÄhnt,  nach  den  Er- 
fahrungen der  verschiedensten  Autoren  bis  zur  Erschöpfung  mit 
Wasser  im  Dampftopf  ausgekochtes  Fleisch  noch  grosse  Mengen  Gly- 
kogen enthält,  so  ist  es  sicher,  dass  durch  zweistündiges  Auskochen 
und  nachheriges  Auspressen  das  Fleisch  nicht  „als  eine,  absolut  von 
Zucker  und  (im  gewöhnlichen  Sinne)  zuckergebenden  Substanzen 
freie  Nahrung**  zu  bezeichnen  ist 

Um  aber  sicher  festzustellen,  ob  es  möglich  ist,  auf  die  von 
Nauny  n  angegebene  Weise  eine  glykogenfreie  Nahrung  herzustellen, 
hat  Külz^)  von  Frerichs  eine  umfassende  Untersuchung  darüber 
anstellen  lassen,  wie  viel  Glykogen  noch  im  Fleischrückstand  vor- 
banden sein  kann:  Ich  lasse  die  auf  das  Pferdefleisch  bezüglichen 
Zahlen  in  der  Tabelle  S.  70  folgen. 

Aus  diesen  Versuchen  geht  also  mit  Sicherheit  hervor,  dass  das 
von  Nauny n  verfütterte  Material  noch  reich  an  Glykogen  war  und 
nicht  frei  von  „Zucker  und  zuckergebenden  Substanzen**. 


1)  Festschrift  S.  79. 
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Auch  die  jetzt  folgenden  Versuche  von  Wolffberg*)  bringen 
die  Frage  nicht  zur  Entscheidung.  Er  stellte  seine  Versuche 
ebenfalls  an  Hühnern  an,  die  eine  vorbereitende  Hungerzeit  von 
2  X  24  Stunden  durchmachten.  Dann  wurden  sie  mit  Fleischpulver  ge- 
füttert, das  auf  folgende  Weise  hergestellt  war:  „Sehr  mageres  todten- 
starres  Pferdefleisch  wurde  in  glatte  Riemen  geschnitten,  aus  denen 
man  mit  möglichster  Sorgfalt  alle  nicht  muskulösen  Theile  entfernte. 
Die  Riemen  wurden  in  warmer  Luft  getrocknet  und  gepulvert.  Von 
diesem  Pulver  wussten  wir,  dass  es  wegen  der  stark  saueren  Reaction 
beim  Eintrocknen  frei  ist  von  Kohlehydraten"".  Das  Glykogen  wurde 
nach  Brücke  bestimmt  durch  Auskochen  mit  Wasser,  bis  die  courte 
Flüssigkeit  keine  Opalescenz  mehr  zeigte,  die  Asche  des  Glykogens 
in  Abzug  gebracht    Er  erhielt  folgende  Ergebnisse: 


Nr. 

Yennclu- 
tbier 

HuDger- 
teit 

FatterangB- 
seit 

Menge  des 

gefütterten 

Fleisch- 

polvers 

Glykogengehalt  der  Leber 
in  Procent 

1 
2 

Hahner 

n 

2  Tage 
2      , 

10  Tage 
10    „ 

450  g 

470  „ 

1,56 
1,45 

Beide  Thiere  in 

der  Verdauung 

getödtet 

3 

It 

2      , 

9    „ 

290  „ 

0,145 

(7  Stunden  nach 

der   letzten  Fütterung 

getödtet) 

4 

n 

2     , 

10    . 

380  „ 

0,22 

(24  Stunden  nach 

der  letzten  Fütterung 

getödtet) 

Er  schliesst  aus  den  beiden  ersten  Versuchen,  dass  „Lebern  von 
Hühnern,  welche  vorher  zwei  Tage  gehungert  haben,  nach  Fütterung 
mit  hinreichenden  Mengen  einer  zweckmässig  ausgewählten  Eiweiss- 
kost  wahrend  der  Verdauung  hinreichende  Mengen  Glykogen  ent- 
balten**,  während  die  beiden  letzten  Versuche  beweisen  sollen,  „wie 
schnell  das  Glykogen  selbst  nach  bedeutender  Anhäufung  unter 
günstigen  Umständen  aus  der  Leber  verschwindet''.  Nun  wider- 
sprechen die  beiden  ersten  Versuche  vollständig  den  beiden 
letzten.    Denn  in  einem  Zeitraum  von  24  Stunden  kann  doch  das 


1)  Zeitschr.  f.  Biologie  Bd   12  S.  277. 
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hypothetisch  aus  Eiweiss  gebildete  Glykogen  nicht  schon  wieder  ver- 
schwunden sein?  Femer  kann  ja  nach  einer  zweitägigen  Hungerzeit 
der  Glykogengehalt  der  Leber  doch  noch  über  1  ®/o  betragen.  Ausser- 
dem ist  das  von  ihm  benutzte  Fleischpulver  nicht  frei  von  Glykogen 
gewesen,  wie  von  Kûlz*)  nachgewiesen  ist,  der  sich  Fleischpulver 
nach  Wolff  berg's  Methode  darstellte  und  den  Glykogengehalt 
bestimmte  : 


Nr. 

Ursprung  und  Herstellung  des  Flcischpulvers 

Glykogen- 
gehalt des 
Pulver«  in 
Procent 

1 
2 
3 

Pferdefleischpulver,  das  von  einem  auswärtigen 
physiologischen  Institute  bezogen  und  genau 
nach  Wolffberg's  Methode  bereitet  wurde 

Mageres  Kuhfleisch  wird  mit  der  Hackmaschine 
zerkleinert  auf  Holztellem  ausgebreitet,  an 
der  Sonne  getrocknet  und  gepulvert  .    .    . 

Kuhfleisch   in  Riemen  zerschnitten,   sonst  wie 
Versuch  2 

0,097 

0,055 
0,134 

4 

Ochsenfleisch  in  Riemen  zerechnitten  und  ebenso 
behandelt 

0,302 

Während  die  letzten  Forscher  Hühner  als  Versuchsthiere  be- 
nutzten, kam  V.  Mering^)  zu  dem  schon  von  Cl.  Bernard  als 
Versuchsthier  verwandten  Hund  zurück.  Fir  Hess  mittelgrosse  Hunde 
14  Tage  hungern  und  fand  nach  einer  dreimonatlichen  Fütterung 
mit  magerem  Pferdefleisch  17,1  g  Glykogen  in  der  Leber,  in  einem 
anderen  Versuche  nach  einer  vierwöchentlichen  Fütterung  10,2  g, 
nach  einer  14tftgigen  8,3  g. 

Er  macht  zwar  keine  Angaben  wecier  über  das  Gewicht  des 
Hundes,  noch  über  die  Menge  des  verfütterten  Fleisches.  Nehmen 
wir  aber  das  Gewicht  des  Hundes  zu  15  kg  an  und  die  Menge  des 
täglich  verfütterten  Fleisches  zu  500  g,  welche  jedenfalls  kaum  als  zu 
gross  angesehen  werden  kann.  Nun  enthält  mageres,  von  gröberen  Fett- 
theilen  befreites  Pferdefleisch  im  Mittel  1,7  ®/o  Glykogen  —  ich  nehme 
das  Mittel  aus  fünf  verschiedenen  Fleischsorten,  die  ich  selbst*)  nach 
der  Brück e-Külz' sehen  Methode  analysirt  habe,   der  Hund  hat 


1)  Festschrift  S.  81. 

2)  Dieses  Archiv  Bd.  14  S.  281. 
8)  Dieses  Archiv  Bd.  67  S.  395. 
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also  pro  Tag  vielleicht  8,5  g  Glykogen  erhalteD.  Unter  diesen  Um- 
ständen ist  der  erwähnte  Glykogengehalt  der  Leber  nichts  Auffallen- 
des, und  das  Glykogen  braucht  gar  nicht  aus  Eiweiss  entstanden 
zu  sein. 

Ausserdem  genügt  bei  Hunden  eine  14— IStägige  Garenz  sicher 
nicht,  um  eine  vollständige  Glykogenfreiheit  zu  garantiren,  wie  schon 
Gl.  Bernard^)  nachgewiesen  hat,  der  bei  Hunden,  besonders  bei 
älteren,  nach  Htägigem  Hungern  noch  grosse  Mengen  von  Glykogen 
in  der  Leber  nachweisen  konnte. 

Wohl  von  der  Erwägung  ausgehend,  dass  das  von  ihm  ver- 
fütterte Pferdefleisch  noch  Glykogen  enthielt,  gab  er  einem  anderen 
grösseren  Jagdhunde  drei  Tage  lang  täglich  das  Eiweiss  von  20  Eiern. 
Das  Eiweiss  wurde  vorher  coagulirt  und  mit  Alkohol  und  Wasser 
aui^rewaschen.  Die  Leber  enthielt  4,96  g  Glykogen.  Ein  Control- 
thier  von  annähernd  gleicher  Grösse  enthielt  0,48  g  nach  18tägigem 
Hungern.  Die  Annahme  v.  Mering's,  dass  das  Eierei weiss  frei 
von  Kohlehydraten  sei,  ist  heute  aber  nicht  mehr  zulässig.  Ich 
habe  schon  S.  63  erwähnt,  dass  das  Eiereiweiss  nicht  unbedeutende 
Mengen  von  Traubenzucker  enthält ,  der  durch  Coaguliren,  Aus- 
waschen mit  Alkohol  und  Wasser  sicher  nicht  entfernt  ist  da  be- 
kanntlich Traubenzucker  den  Eiweissstoffen  mit  grösserer  Zähigkeit 
anhaftet  und  beim  Fällen  mitgerissen  wird,  sodass  es  unmöglich  ist, 
denselben  durch  Auswaschen  zu  entfernen. 

Ausserdem  sind  in  neuester  Zeit  eine  Reihe  von  Untersuchungen  * 
bekannt  geworden,  aus  denen  hervorgeht,  dass  das  Eiereiweiss  kein 
einheitlicher  Körper  ist,  sondern  aus  EiweissstofTen,  dem  Ovalbumin 
und  Eierglobulin,  und  einem  Mucoid,  dem  Ovomucoid,  besteht.  Das 
Ovomucoid,  von  Neumeister*),  Salkowski'),  Mörner*)  dar- 
gestellt, ist  ein  Glykoproteid ,  welches  leicht  Zucker  abspaltet  und 
ungefähr  lO^/o  der  Trockensubstanz  des  Hûhnereiweisses  ausmacht 
Auch  das  Ovalbumin  ist  nach  den  Untersuchungen  von  Hof- 
meister*),  Blumenthal*),  Eichholz^),    Fränkel®),  See- 

1)  Vorlesungen  über  Diabetes  8.  330. 

2)  Zeitschr.  f.  Biologie  Bd.  27  S.  369. 

3)  Centralbl.  f.  d.  med.  Wissensch.  1893  S.  513  und  706. 
4^  Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie  Bd.  18  8.  25. 

5)  Ebendaselbst  Bd.  U,  16.  24. 

6)  Deutsche  med.  Wochenschr.  1899  S.  827. 

7)  JoonL  of  Physiology.    July  1898. 

8)  SitzuDgsber.  d.  k.  Akademie  in  Wien.    Dec  1898. 
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mann^),  Krawkow^  ein  Glykoprotdd,  das  eine  durch  Sftnren 
abspaltbare  Kohlehydratgniiq)e  enthUt,  und  zwar  berechnet  Hof- 
meister den  Gehalt  an  Eohldhydrat  zu  15  ®o.  Diese  Thafsache 
wird  zwar  von  Mörner  and  Spencer  bestritten  und  als  Folge 
der  Veronreinigung  durch  Ovomucoid  erklärt  Aber  da  Ovalbumin 
vom  Ovomucoid  nicht  zu  trennen  ist,  so  ist  doch  das  Eiereiweiss  als 
kein  kohlehydratfreies  Futter  zu  betrachten. 

Um  noch  einen  anderen  Eiweisskörper  zu  verfbttem,  wurde  im 
folgenden  Versuche  Fibrin  als  Nahrung  gegeben.  Eine  grosse  Dogge 
erhielt  nach  21  tigigem  Hunger  4  Tage  lang  je  450—500  g  gut  aus- 
gewaschenes Ochsenfibrin.  Die  Leber  enthielt  16,3  g  Glykogen,  die 
Leber  eines  Controlthieres  nur  0,48  g. 

Aber  auch  das  Fibrin  ist  kein  kohlehydratfreier  Eiweisskörper. 
Zun&chst  gelang  es  Krawkow,  auch  aus  Fibrin  ein  Osazon  dar- 
zustellen. Dann  enthAlt  das  Fibrin  ncherlich  Glykogen.  Nach  den 
Untersuchungen  von  Salomon*),  Huppert*),  Dastre*),  Kauf- 
mann*) ist  es  als  sicher  anzusehen,  dass  das  Blut  glykogenhaltig 
ist,  und  zwar  befindet  sich  nach  den  übereinstimmenden  Resultaten 
der  Autoren  das  Glykogen  hauptsächlich  in  den  weissen  Blut- 
körperchen, in  welchen  es  auch  im  Eiter  und  der  Lymphe  nach- 
gewiesen wurde.  Nim  geschieht  die  Bildung  des  Fibrins  dadurch, 
dass  sich  weisse  Blutkörperchen  in  grosser  Menge  auflösen  und  eine 
Substanz  liefern,  die  die  Gerinnung  verursacht,  also  in  das  gebildete 
'  Fibrin  eingschlossen  werden.  Femer  schliesst  das  Fibrin  bei  seiner 
Bildung  eine  grosse  Menge  unveränderter  weisser  Blutkörperchen, 
vielleicht  sogar  Traubenzucker  des  Blutes  ein.  Da  nun  alle  diese 
Substanzen  durch  einfaches  Auswaschen  nicht  zu  entfernen  sind,  so 
ist  auch  das  Fibrin  als  kohlehydrathaltige  Nahrung  anzusehen. 

Von  allen  Versuchen  wäre  nur  ein  einziger  zu  verwerthen,  indem 
v.  Mering  einem  Kaninchen  in  36  Stunden  24  g  Caselnpepton  gab 
und  in  der  Leber  0,56  g  Glykogen  fand.  Denn  das  Casein  ist  nach 
den  übereinstimmenden  Versuchen  von  Pavy')  und  Krawkow •) 

1)  Arch.  f.  Verdauungskrankheiten.    October  189a 

2)  Dieses  ArchiT  Bd.  65. 

3)  Deutsche  med.  Wochenschr.  1877  Nr.  8  und  35. 

4)  Zeitschr.  t  physiol.  Chemie  Bd.  18  &  144. 

5)  Archire  de  Physiologie  (5)  7  p.  538. 

6)  Compt  rend,  t  120  p.  567. 

7)  Pavy,  Die  PbysioL  d.  Kohlehydrate.    Deutsch  Ton  Grube.  Wien  1895. 

8)  1.  c 
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und  neuerdings  Wohlgemuth^)  ein  Eiweisskörper,  der  keine 
Kohlehydratgruppe  enth&lt.  Da  er  aber  nicht  weiss,  wie  gross  der 
Glykogengehalt  bei  Beginn  des  Versuches  war  und  E.  Kûlz')  noch 
nach  6tägigem  Hunger  0,39  g  Glykogen  in  der  Kaninchenleber  fand, 
so  ist  auch  dieser  Versuch  nicht  als  ein  Beweis  f&r  die  Glykogenbildung 
aus  Eiweiss  zu  betrachten,  zumal  da  in  Bezug  auf  die  Methode 
nur  angegeben  ist,  dass  das  Glykogen  nach  Brücke  bestimmt  ist, 
nicht  aber,  ob  die  Asche  des  Glykogens  in  Abzug  gebracht  ist. 

Betrachten  wir  numnehr  die  Versuche,  die  von  Finn*)  zur 
Lösung  dieser  Frage  augestellt  sind,  so  ist  zunächst  zu  bemerken, 
dass  auch  er  Kaninchen  zu  seinen  Versuchen  benutzte.  Er  Hess 
dieselben  6  Tage  hungern  und  fütterte  sie  dann  mit  Fibrin.  Fünf 
Versuche  ergaben  ein  vollständig  negatives  Resultat,  was  nach  Finn's 
Ansicht  daher  kam,  dass  am  Schluss  des  Versuches  sich  die  Fibrin- 
flocken noch  fast  unverändert  im  Magen  der  Thiere  vorfanden. 

In  weiteren  fünf  Versuchen  fütterte  er  Kaninchen  nach  5  tägigem 
Hungern  mit  dem  Weissen  vom  Hühnerei,  und  um  dem  Einwand 
zu  begegnen,  dass  das  Verfütterte  noch  Traubenzucker  enthielt,  mit 
Eiweiss,  aus  dem  durch  Alkohol  der  Traubenzucker  entfernt  war. 
Die  Thiere  wurden  am  Ende  des  7.  Versuchstages  getödtet. 

Bei  der  Fütterung  mit  gewöhnlichem  Eiweiss  enthielt  die  Leber 
der  Thiere: 

0,174  —  0,089  —  0,212  —  0,482  g  Glykogen, 
mit  gereinigtem  Eiweiss: 

0,142  —  0,284  —  0,312  —  0,392  g. 

Nun  hat  E.  Kûlz  bei  Kaninchen  nach  6 tägigem  Hungern  den 
Glykogengehalt  der  Leber  bestimmt  und  fand  z.  B.: 

0,158  —  0,107  —  0,3291  —  0,3283  —  0,293  g  Glykogen. 

Es  liegt  also  kein  zwingender  Grund  vor,  die  geringen  Glykogen- 
mengen,  die  Finn  gefunden,  aus  dem  zugefQhrten  Eiweiss  her- 
zuleiten. Ausserdem  fütterte  er  noch  Hunde  und  Katzen  nach  einer 
14tägigen  Hungerzeit  mit  Fibrin,  und  zwar  erhielten  die  Hunde  in 
25—80  Versuchstagen  ungefähr  6  kg  Fibrin,  während  die  Katzen  im 
Ganzen  2  kg  in  20  Tagen  frassen. 


1)  BerL  klin.  Wochenschr.  Nr.  34  S.  748.    20.  Aog.  1900. 

2)  Festschrift  S.  100. 

8)  B.  Finn,  Experimentelle  Beiträge  rar  Glykogen-  nnd  ZnckerbUdung  in 
der  Leber.    Dissert  WOnborg  1877. 
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Die  Hundeversuche  ergaben  einen  Glykogengehalt  von: 
8,571  —  11,842  —  12,23  g, 
die  Katzenversuche  einen  solchen  von: 

1,918    —    1,684  g. 

Abgesehen  davon,  dass  keine  Angabe  über  die  Grösse,  das 
Alter  u.  s.  w.  der  Thiere  gemacht  ist  und  man  aus  der  absoluten 
Menge  des  Glykogens  nichts  schliessen  kann,  da  bekanntlich  eine 
14tägige  Garenz  bei  Fleischfressern  nicht  gentigt,  um  die  Leber 
glykogenfrei  zu  machen,  so  ist  ja  auch  das  verfutterte  Fibrin,  wie 
ich  bei  den  v.  Mering'schen  Versuchen  auseinandergesetzt,  nicht 
frei  von  Kohlehydraten  gewesen.  Femer  ist  keine  Angabe  gemacht, 
ob  die  Asche  des  Glykogens  bestimmt  und  in  Abzug  gebracht  ist. 
In  Folge  dieser  Gründe  lassen  auch  diese  Versuche  keine  sicheren 
Schlüsse  ziehen. 

Die  vielen  zum  Theil  sich  widersprechenden  Angaben  in  der 
Literatur,  die  Mängel,  die  den  einzelneu  Versuchen  anhaften,  be- 
sonders aber  der  von  R.  Külz  geführte  Nachweis,  dass  die  bis- 
herigen Glykogenanalysen  falsch  seien,  zum  Theil  zu  geringe,  zum 
Theil  zu  hohe  Werthe  geliefert  haben,  führten  E.  Külz  dazu,  der 
Frage  der  Glykogenbildung  aus  Eiweiss  von  Neuem  nfther  zu  treten 
und  dieselbe  entweder  in  positivem  oder  negativem  Sinne  zur  Ent- 
scheidung zu  bringen. 

Durch  die  Erfahrungen  belehrt,  die  er  bei  den  Nachunter- 
suchungen der  von  den  verschiedenen  Forschern  benutzten  Eiweiss- 
stoflFe  gemacht  hatte,  stellte  er  sich  zunächst  ein  Fleischpulver  her, 
dass  weder  Glykogen  noch  Zucker,  noch  sonst  einen  reducireaden 
Körper,  selbst  nicht  nach  Kochen  mit  verdünnter  Salzsäure  enthielt 

Er  zerkleinerte  zunächst  das  von  Fett  und  Sehnen  befreite 
Fleisch  möglichst  fein  und  liess  es  4  Tage  bei  Zimmertemperatur 
liegen.  Dann  liess  er  den  in  einem  grossen  Fass  mit  45  Liter 
Wasser  von  40  ^  C.  durchgerührten  Fleischbrei  2  volle  Tage  in  einem 
stark  geheizten  Zimmer  stehen.  Die  Temperatur  des  Wassers  im 
Fasse  schwankte  zwischen  30^  und  38^  C.  Der  ab^epresste  Rück- 
stand wurde  zunächst  im  warmen  Zimmer  und  dann  bei  höherer 
Temperatur  getrocknet  und  gepulvert. 

Wenn  auch  Külz  in  dem  Fleischpulver  kein  Glykogen  mehr 
nachweisen  konnte,  so  ist  es  doch  im  höchsten  Grade  wahrscheinlich, 
dass  dasselbe  doch  noch  glykogenhaltig  war.    Denn  zunächst  steht  es 
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nach  deu  UntersuchuDgen  von  Pflûger^)  fest,  dass  auch  die 
£.  K alz 'sehe  Methode  der  Glykogenbestimmung  zu  niedrige  Werthe 
liefert,  da  ein  Theil  des  Glykogens  in  dem  Eiweissniederschlag, 
der  durch  Fällen  mit  Brücke 'schem  Reagens  entsteht,  steckt  und 
durch  einfaches  Auswaschen  nicht  entfernt  werden  kann.  So  konnte 
z.  B.  Pflttger  in  den  Muskeln  eines  Hundes  nach  38tägigem 
Hungern  nach  der  von  ihm  verbesserten  K  alz 'sehen  Methode  noch 
0,0182^  0  Glykogen  nachweisen,  während  ich  mich  vergeblich  bemüht 
hatte,  nach  der  Brûcke-Kûlz'schen  Methode  solches  darin  zu 
finden.  Dann  haben  die  neuesten  Versuche  von  N  er  king')  ergeben, 
dass  ein  Theil  des  Glykogens  im  Muskel  chemisch  gebunden  ist  und 
auch  durch  Kochen  mit  Kali  nicht  vollständig  aus  demselben  zu 
erhalten  ist 

Die  ersten  Versuche  stellte  Kûlz  an  Tauben  an,  die  nach 
Stägigem  Hungern  mit  dem  Fleischpulver  gefüttert  wurden.  „Aber 
in  keinem  Venmche  ftlhrte  die  Fütterung  mit  Fleischpulver  zu  einer 
Anhäufung  des  Leberglykogens,  die  den  maximalen  Werth  der  Carenz- 
leber  übersteigt" 

Die  Vermuthung,  dass  die  Taube  kein  für  die  Entscheidung  der 
Frage  günstiges  Versuchsthier  sei,  bestimmte  ihn,  in  den  folgenden 
Versuchen  Hühner  zu  benutzen.  Zunächst  bestimmte  er  in  einer 
grossen  Reihe  von  Versuchen  den  Glykogengehalt  der  Leber  und 
der  Muskulatur  von  Hühnern  nach  Gtägigem  Hungern.  Nehmen  wir 
aus  seinen  Zahlen  die  Maximalwerthe  des  Glykc^engebalts  der  Leber 
und  der  Muskeln  heraus,  so  ergibt  sich: 


Dauer  der  Carenx 


Glykogengehalt  der  Leber 


in 


iL 


in  Procent 


Glvkogengebalt 
der  Mudmlator  in  g 


6  Tage 
6      , 

6  . 

7  n 

^    » 


0,1314 
0,1193 
0,1325 
0,1130 
0,13<2 
0,0596 


0,82 
0,95 
0.90 
0,81 
0,97 
0,43 


1,2625 
0,9595 

1,7006 

1,7011 


Er  folgert  daraus,    dass  auch  nach  6tagigeni   Hungern  der 
Glykogengehalt  der  Hobnerleber  bis  zu  beinahe  1  **  o  betragen  kann 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  75  S.  120. 

2)  Dieses  Archiv  Bd.  81  S.  8. 
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und  das  Glykogen  der  gesammten  Muskulatur  noch  1,7  g.  Sonder- 
barer Weise  ist  gerade  in  dem  Falle ,  wo  die  Leber  noch  0,97  ^  o 
Glykogen  enthalt,  das  Glykogen  der  Muskulatur  nicht  bestimmt 
worden,  wird  aber  wahrscheinlich  wohl  noch  über  1,7  g  betragen 
haben. 

Die  Fütterungsversuche  an  Hühnern,  die  nach  3tägigem  Hungern 
verschieden  lange  bis  zu  43  Tagen  mit  dem  Fleischpulver  gefüttert 
wurden,  ergaben  für  die  lieber  und  Muskulatur  folgende  Werthe  : 


Dauer  der 

Gesammtmenge 

Glykog 

engebalt 

Nr. 

Fattening 

des  verfütterten 
Fleischpulvers 

der  Leber  in 
Procent 

der  Muskeln 
in  g 

1 

8  Tage 

450  g 

0,291 

1,7824 

2 

15     » 

1040  „ 

0,137 

1,653 

8 

18     , 

1180  „ 

0,93 

1,7482 

4 

28     „ 

1910  „ 

0,725 

1,9564 

5 

11     „ 

550  „ 

1,447 

0,9862 

6 

43     „ 

8210  „ 

0,740 

2,4786 

In  der  Leber  wurde  also  nur  ein  einziges  Mal  der  Maximal- 
werth  der  Carenzleber  überschritten,  und  zwar  gerade  in  dem  Ver- 
suche, wo  die  Fütterung  nur  11  Tage  gedauert  hat,  während  bei 
einer  Fütterung  von  43  Tagen  der  Maximalwerth  der  Carenzleber 
nicht  erreicht  wird. 

Auch  Külz  kann  aus  diesem  Resultate  nicht  einen  Beweis  fbr 
eine  Glykogenbildung  aus  Eiweiss  erblicken,  da  doch  die  Möglichkeit 
vorhanden  wäre,  dass  sein  Fleischpulver  noch  ein  Kohlehydrat  ent- 
hielte, es  aber  doch  jetzt  sicher  ist,  dass  dasselbe  noch  Glykogen 
enthalten  hat  Desshalb  stellt  er  seine  nächsten  Versuche  mit  reinen 
Eiweisskörpem  an.  Von  diesen  scheiden  zunächst  einmal  aus  den 
schon  erörterten  Gründen  die  Versuche  aus,  bei  denen  zur  Fütterung 
Fibrin,  Eieralbumin  und  Serumalbumin  ^)  benutzt  wurden,  weil  die- 
selben noch  Kohlehydrate  enthielten. 

Für  die  Entscheidung  der  Frage  bleiben  also  nur  die  Versuche 
übrig,  in  denen  Casein  zur  Fütterung  benutzt  wurde.  Da  nun  in  den 
3  ersten  Caselnversuchen  das  Casein  noch  grosse  Mengen  Fett  ent- 
enthielt, und  Külz  selbst  diesen  Fettgehalt  al?  einen  Versudis- 
einwand  betrachtet,  so  bleibt  schliesslich  ein  einziger  Versuch  übrigi 


1)  Auch  aus  Serumalbumio  hat  Krawkow  ein  Osazon  daiigestellt 
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der,  abgesehen  von  der  Falschheit  der  Methode  der  Glykogen- 
bestimmong,  unter  möglichster  Vermeidung  von  Versuchsfehlem  an« 
gestellt  ist,  und  dieser  Versuch  ist  nicht  positiv,  sondern  negativ 
ausgefallen.  Denn  die  Leber  des  Huhnes,  das  nach  6tägigem  Hungern 
6  Tage  mit  Casein  gefüttert  wurde,  enthielt  1,03  ^/o,  die  Muskulatur 
1,4789  g  Glykogen. 

Nun  war  der  Maximalwerth  der  Carenzleber  0,97  ^/o  und  der 
Carenzmuskulatur  noch  1,7  g.  Bei  solchen  geringen,  doch  innerhalb 
des  Bereiches  der  Fehlergrenzen  liegenden  Unterschieden  kann  wohl 
von  einer  Bildung  von  Glykogen  aus  einem  reinen  Eiweisskörper 
nicht  mehr  die  Rede  sein. 

Die  kritische  Besprechung  der  bisherigen  Untersuch- 
ungen hat  also  ergeben,  dass  in  der  ganzen  Literatur 
kein  Versuch  existirt,  der  absolut  einwandsfrei  und 
mit  genügender  Sicherheit  feststellt,  dass  aus  Eiweiss 
Glykogen  entsteht 

Da  es  aber  fbr  eine  Reihe  von  physiologischen  Fragen  von 
Wichtigkeit  ist,  die  Möglichkeit  der  Glykogenbildung  aus  Eiweiss  in 
dem  einen  oder  anderen  Sinne  zu  entscheiden,  so  folgte  ich  gerne 
einer  Aufforderung  von  Herrn  Prof.  Pflüger,  diese  Frage  nochmals 
experimentell  zu  prüfen. 

Zunächst  stand  es  für  uns  fest,  dass  als  einziges  brauchbares 
Fütterungsmaterial  das  Gasein  in  Betracht  kam,  da  es  ein  Eiweiss- 
körper ist,  in  dem  keine  Kohlehydratgruppe  nachgewiesen  worden, 
da  es  leicht  in  grösseren  Mengen  dargestellt  und  vollständig  frei  von 
Milchzucker  erhalten  werden  konnte. 

Das  Gasein  wurde  nach  der  Methode  von  Hammarsten  dar- 
gestellt Die  Milch  wurde  zu  dem  Ende  mit  4  Vol.  Wasser  verdünnt 
und  das  Casein  mit  wenig  Essigsäure  ausgefällt  Das  ausgeschiedene 
Casein  wird  durch  Auswaschen,  wiederholtes  Auflösen  mit  Hülfe  von 
möglichst  wenig  NaOH,  Filtration,  Ausfällen  mit  Essigsäure  und  viel- 
faches Auswaschen  mit  Wasser  so  lange  gereinigt,  bis  kein  Zucker 
mehr  nachzuweisen  war.  Dann  wurde  es  mit  Alkohol  und  Aether 
gewaschen,  in  vacuo  über  Schwefelsäure  getrocknet,  fein  gepulvert 
und  unter  mehrmaliger  erneuter  Pulverisirung  8  Tage  lang  im 
S 0x1  ethischen  Extractionsapparat  mit  Aether  behandelt  und  in 
vacuo  über  Schwefelsäure  getrocknet. 

Bezüglich  der  Versuchsanordnung  war  es  für  uns  selbstverständ- 
lich, dass  wir  uns  nicht  darauf  beschränken  konnten,  den  Glykogen- 
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gehalt  der  Leber  alleiû  zu  bestimmen,  sondern  dass  nur  eine  Be- 
stimmung des  Glykogengehaltes  des  ganzen  Thieres  einem  exacten 
Versuche  entsprechen  konnte.  Denn,  nachdem  von  Athanasiu') 
nachgewiesen  war,  dass  bei  der  Phosphorvergiftung  eine  Wanderung 
des  Fettes  von  den  Muskeln  nach  der  Leber  stattfindet  und  dadurch 
eine  scheinbare  Vermehrung  des  Fettgehaltes  der  Leber  hervorgerufen 
wird,  während  der  Gesammtfettgehalt  des  Thieres  unverändert  bleibt, 
war  doch  immerhin  die  Möglichkeit  vorhanden,  dass  auch  für  das 
Glykogen  ähnliche  Erscheinungen  sich  zeigen  konnten. 

Als  Versuchsthiere  benutzte  ich  Frösche,  da  man  einerseits  von 
diesen  Thieren  eine  grosse  Anzahl  zu  einem  Versuche  benutzen  und 
dadurch  den  Beobachtungsfehler,  der  sich  in  Folge  der  individuellen 
Unterschiede  der  einzelnen  Thiere  eriribt,  nach  grösster  Möglichkeit 
verringern  kann,  andererseits  die  Ernährung  der  Thiere  sehr  bequem 
mittelst  der  Schlundsonde  auszuführen  war. 

Es  wurden  in  jedem  Versuche  3  Versuchsreihen  durchgeführt, 
und  zu  jeder  Versuchsreihe  dieselbe  Zahl  von  Fröschen  benutzt, 
deren  Gesammtgewicht  fast  vollständig  übereinstimmte.  Wenn  eben 
möglich,  wurden  zu  den  Versuchen  nur  Thiere  gleichen  Geschlechts 
und  gleichen  Gewichts  benutzt,  sonst  wurden  die  Frösche,  sowohl 
in  Bezug  auf  das  Geschlecht  als  auch  in  Bezug  auf  das  Gewicht 
gleichmässig  auf  die  3  Versuchsreihen  vertheilt. 

Die  erste  Reihe  der  Frösche  wurde  zur  Bestimmung  des  Glyk<^en* 
gehaltes  der  Thiere  am  Anfange  des  Versuches  benutzt.  Die  zweite 
Reihe  wurde  mit  Casein  gefüttert  Das  Casein  wurde  in  einer  ver- 
dünnten Natriumbicarbonatlösung  gelöst,  und  jeder  Frosch  erhielt 
pro  Tag  1  ccm  einer  10%igen  Lösung  =  0,1  g  Casein.  In  der 
dritten  Versuchsreihe  wurde  den  Thieren  eine  verdünnte  Natrium- 
bicarbonatlösung eingespritzt,  und  zwar  jedem  Thiere  1  ccm  einer 
.  Lösung,  deren  Gehalt  an  Natriumbicarbonat  dem  Gehalt  der  Casein- 
lösung  an  solchem  entsprach. 

Die  Bestimmung  des  Glykogens  geschah  nach  der  Methode  von 
Pflüger-Nerking^),  indem  die  Frösche  nach  Betäubung  mit 
Chloroform  sofort  in  siedende  Kalilauge  gebracht  wurden,  worin  sie 
sich  in  sehr  kurzer  Zeit  bis  auf  die  Knochen  auflösten.  Es  wurde 
dafür  Sorge  getragen,  dass  bei  den  verschiedenen  Versuchsreihen 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  71  S.  318. 

2)  Dieses  Axchiy  Bd.  76  S.  531. 
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eines  Versuches  absolute  gleiche  BedinguDgen  in  Bezug  auf  die 
Glykogenanalyse  beobachtet  wurden,  sowohl  bezüglich  der  Kochdauer 
als  auch  der  nachherigen  Bestimmung  des  Glykogens. 

Die  Angaben  über  den  Glykogengehalt  der  Frösche  sind  immer 
auf  das  Gewicht  der  Frösche  bei  Beginn  des  Versuches,  also  auf  das 
Anfangsgewicht  bezogen,  zu  verstehen.  Vor  dem  Versuch  wurden 
die  Frösche  längere  Zeit  ohne  Nahrung  im  Institute  unter  gleichen 
Bedingungen  gehalten. 

Versuch  I. 

Zum  Versuche  wurden  3  X  11  Frösche  benutzt,  und  zwar 
5  Männchen  und  6  Weibchen.  Die  Frösche  wurden  19  Tage  lang 
gefüttert. 

1.   Glykogengehalt  der  Frösche  am  Anfang  des  Versuches. 

373  g  Frosch. 
Die  Frösche  enthalten  0,3647  ^/o  Glykogen. 

2.   Glykogengehalt  der  Frösche  nach  Caselnfütterung. 
(Ein  Frosch  starb  während  des  Versuches.) 
322,9  g  Frosch  am  Beginn  des  Versuches 
304,3  ,       „         „    Ende       „ 
Die  Frösche  enthalten  0,3309  <>/o  Glykogen. 

3.   Glykogengehalt  der  Hungerfrösche. 
(Ein  Frosch  starb  wahrend  des  Versuches.) 
335,5  g  Frosch  am  Anfang  des  Versuches 
305,8  „       ,        ,    Ende       „ 

Die  Frösche  enthalten  0,2436  <>/o  Glykogen. 

100  g  Frosch  enthalten  also: 

1.  bei  Beginn  des  Versuches  03647®.©  Glykogen, 

2.  nach  Caselnfütterung  03309  ®/o         „ 

3.  nach  Hunger  0,2436  ®/o 

Versuch  U. 

Zum  Versuche  3  X  42  Frösche  (Männchen)  benutzt  Die  Frösche 
13  Tage  gefüttert 

1.   Glykogengehalt  der  Frösche  am  Anfange  des  Versuches. 

891,4  g  Frosch. 
Die  Frösche  enthalten  0,2118  ®/o  Glykogen. 

B.  PfUf  «r,  ArehiT  fOr  Plijiioloffto.    Bd.  82.  6 


82  Bernhard  Schöndorff: 

2.   Glykogeugehalt  der  Frösche  nach  Gaselnfbtteniiig. 
837,6  g  Frosch  am  Anfang  des  Versuches, 
961,5  g      „        „    Ende       „ 
Die  Frösche  enthalten  0,2327  °/o  Glykogen. 

3.   Glykogengehalt  der  Hungerirösche. 
888,9  g  Frosch  am  Anfang  des  Versuches, 
892,3  g      „        „   Ende       „ 
Die  Frösche  enthalten  0,1479  ^lo  Glykogen.    100  g  Frosch  ent- 
halten also: 

1.  bei  Beginn  des  Versuches  0,2118  ®/o  Glykogen, 

2.  nach  Caseïnfûtterung    .      0,2327  ^/o        „ 

3.  nach  Hunger  ....      0,1479  ^/o 

Versuch  HI. 

Zum  Versuche  wurden  3  X  25  Frösche  benutzt,  und  zwar 
8  Männchen  und  17  Weibchen  in  jeder  Reihe.  Die  Fütterung 
dauerte  8  Tage. 

1.   Glykogengehalt  der  Frösche  am  Anfange  des  Versuches. 

630,6  g  Frosch. 
Die  Frösche  enthalten  0,2344^/0  Glykogen. 

2.   Glykogengehalt  der  Frösche  nach  Caseïnfûtterung. 
627,4  g  Frosch  am  Anfang  des  Versuches, 
682,0  g       „        „    Ende       „ 
Die  Frösche  enthalten  0,1608  ^lo  Glykogen. 

3.   Glykogengehalt  der  Hungerfrösche. 
632  g  Frosch  am  Anfang  des  Versuches, 
636  g      „        „    Ende       , 
Die  Frösche  enthalten  6,1786  Vo  Glykogen.    100  g  Frosch  ent- 
halten also: 

1.  bei  Beginn  des  Versuches  0,2344  g  Glykogen, 

2.  nach  Gaseinfütterung   .      0,1608  g        „ 

3.  nach  Hunger  ....      0,1786  g        „ 

Versuch  IV. 

Beim  Versuch  wurden  3  X  33  Frösche  benutzt,  und  zwar 
14  Weibchen  und  19  Männchen.    Die  Fütterung  dauerte  11  Tage. 
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1.   Glykogengehalt  der  Frösche  am  Anfang  des  Versuches. 

591,3  g  Frosch. 
Die  Frösche  enthalten  0,2209  <>/o  Glykogen. 

2.   Glykogengehalt  der  Frösche  nach  Caselnf&tterung. 
571,5  g  Frosch  am  Anfang  des  Versuches, 
591,5  g      „        „    Ende       ,  „ 

Die  Frösche  enthalten  0,2659  ^io  Glykogen. 

3.   Glykogengehalt  der  Hungerfrösche. 
597,9  g  Frosch  am  Anfang  des  Versuches, 
581,0  g       ,        „    Ende       „ 
Die  Frösche  enthalten  0,1864  ^io  Glykogen.    100  g  Frosch  ent- 
halten also: 

1.  am  Anfang  des  Versuches  0,2209  g  Glykogen, 

2.  nach  Caselnfütterung    .      0,2659  g 

3.  nach  junger  ....      0,1864  g        „ 


Nr.  des 

Ver. 

sacbes 


Menge 

Anzahl 

Anfangs- 

End- 

des ge- 
fütterten 
Caseins 

der 

gewicht 

gewicht 

Frösche 

in  g 

in  g 

in  R  pro 
die 

11 

373,0 

^^ 

___ 

10 

322,9 

804,3 

0,1 

10 

335,3 

305,8 

— 

42 

891,4 

— 

— 

42 

887,6 

961,5 

0,1 

42 

888,9 

892,3 

25 

630.6 



— 

25 

627,4 

682,0 

0,1 

25 

632,0 

636,0 

33 

591,8 

— 

— 

32 

571.5 

591,5 

0,1 

33 

597,9 

581,0 

Glykogen- 
genalt  in 
Procent  des 
An&ngs- 
gewichts 


Controlfrösche 

Caselnfrösche 

Hungerfrösche 

Controlfrösche 

Caselnfrösche 

Hungerfrösche 

Controlfrösche 

Caselnfrösche 

Hungerfrösche 

Controlfrösche 

Caselnfrösche 

Hungerfrösche 


0,8647 
0,8309 
0,2436 

0,2118 
0,2327 
0,1479 

0,2344 
0,1608 
0,1786 

0.2209 
0,2659 
0,1864 


Fassen  wir  nun  die  Ergebnisse  der  Versuche  der  Caseïnf&ttenmg 
zusammen,  so  ergibt  sich  in  zwei  Fallen  eine  Abnahme  des  Glykogen- 
gehalts  nach  Caselnfütterung  : 

Versuch  1  —  0,0338  g  auf  100  g  Thier, 
„        3  -  0,0736  g    „    100  g      „ 
in  zwei  Fällen  eine  Zunahme  des  Glykogengehalts: 


84  Bernhard  Scböndorff: 

Versuch  2  +  0,0209  g  auf  100  g  Thier, 
4  H-  0,045    g    „    100  g      . 

Um  BUD  den  allgemeinen  Mittelwerth  zu  finden,  kann  man 
nicht  einfach  die  Difierenzen  addiren  und  daraus  das  algebraische 
Mittel  berechnen,  sondern  da  bei  jedem  Versuche  die  Anzahl  der 
Thiere  verschieden  ist,  muss  auch  die  Zahl  der  Thiere  in  Betracht 
gezogen  werden.  Denn  die  Ergebnisse  der  Versuche,  in  denen  die 
Anzahl  der  Thiere  eine  grössere  ist,  nähern  sich  natOrlich  viel  mehr 
dem  allgemeinen  Mittelwerthe  als  die  Ergebnisse  der  Versuche  mit 
einer  kleineren  Zahl  der  Thiere. 

Man  muss  also  in  jedem  Versuch  die  Differenz  in  +  oder  — 
für  100  g  Thier  mit  der  Zahl  der  Individuen  multipliciren  und 
daraus  das  Mittel  nehmen,  indem  man  die  algebraische  Summe  dieser 
Producte  durch  die  Zahl  sämmtlicher  Individuen  dividirt 

1.   Die  H-- Gruppe: 


Nr. 

Differenz  für  100  g  Tbier 

Zahl  der  Thiere 

2 

0,0209          X 

42  =  0,8778 

4 

0,045            X 

32  =  1,44 
74  -H  2,3178. 

2.   Die 

—  Gruppe. 

Nr. 

Differenz  für  100  g  Thier 

Zahl  der  Thiere 

1 

0,0338           X 

10  =  0,338 

3 

0,0736           X 

25  =  1,84 
35  —  2,178 

Man  erhalt  also: 

+  2,3178  -  2,178        0,1398        ^^.      ^,  , 

-       74^1-35 =  TÖ9  -  =  ^'^^  «  ^'y''*«^»' 

d.  h.  100  g  Frosch  haben  nach  Ffitternng  mit  Casein  eine  Ver- 
mebrung  ihres  Glykogengehalts  um  0,001  g  erhalten,  oder 
Ffitternng  mit  Casein  fOhrt  keine  Vermehrnng  des  Gesanunt- 
glykogengebalts  der  Thiere  herbei. 

Ich  glaube  durch  diese  Versuche  mit  absoluter  Sicher- 
heit bewiesen  zu  haben,  dass  ans  einem  EiweisskSrper, 
der  keine  KobIehydrat/2:rnppe  enthält,  kein  Glyko- 
gen entsteht. 

Aus  diesen  Versuchen  geht  die  bemerkenswerthe  Thatsache 
hervor,  dass  die  Frösche,  welche  mit  Casein  gefüttert  worden  sind, 
das  in  ihnen  vorräthige  Glykogen  gespart  haben,  weil  offenbar,  wie 
bei  den  Warmblütern,  das  in  der  Nahrung  zugeführte  £i weiss  in 
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erster  Unie  für  die  Bedürfnisse  des  Stoflfwechsels  oxydirt  wird.  Von 
besonderer  Wichtigkeit  erscheint  es  deshalb,  dass  die  mit  Eiweiss 
gefütterten  Frösche,  im  Gegensatz  zu  den  hungernden,  eine  beträcht- 
liche Gewichtszunahme  erfahren  haben,  die  doch  wohl  nur  auf 
Fleischansatz  bezogen  werden  kann.  Trotz  der  hieraus  folgenden 
im  Ueberschuss  zugeführten  Eiweissmenge  hat  sich  also  kein  Glykogen 
gebildet.  Beim  Hungern  haben  dagegen  die  Frösche  ihr  Glykogen 
zur  Bestreitung  ihrer  Bedürfnisse  verbraucht,  sodass  also  beim 
Hungern  der  Glykogenbestand  des  Froschkörpers  in  allen  Versuchen 
bedeutend  verringert  ist,  und  zwar  haben  100  g  Frosch  im  Mittel 
nur  0,111  g  an  Glykogen  abgenommen. 

Zum  Schlüsse  möchte  ich  noch  bemerken,  dass  in  Folge  der 
Untersuchung  von  Nerking  natürlich  auch  diese  Versuche  mit  einer 
gewissen  Resei-ve  aufzimehmen  sind.  Jedenfalls  beweisen  sie  aber 
doch  die  Thatsache,  dass  alle  bisherigen  Versuche,  die  für  eine 
Bildung  aus  Eiweiss  gedeutet  wurden,  falsch  sind. 

Herrn  Geheimrath  Pflüg  er  spreche  ich  für  die  Anr^ung  und 
vielfache  Unterstützung,  die  er  mir  auch  bei  dieser  Arbeit  hat  zu 
Theil  werden  lassen,  meinen  herzlichsten  Dank  aus. 


86  Riebard  Weigert: 


(Aus  dem  ehem.  Laboratorium  des  ])bysiol.  Instituts  zu  Breslau.) 

Ueber  das  Verhalten  der  In  Aether  löslichen 
Substanzen  des  Blutes  bei  der  Digrestion. 

Von 
Rlckard  Weigert« 


W.  Cohnstein  und  H.  Michaelis ^  haben  bekanntlich  die 
wichtige  Beobachtung  gemacht,  dass  der  Aetherextract  des  Blutes 
abnimmt,  wenn  man  das  Blut  unter  Durchleiten  von  Luft  eine  Zeit 
lang  in  der  Wärme  stehen  lässt.  Sie  erklären  dieselbe  durch  die 
Annahme,  dass  im  Blute  ein  Ferment  vorhanden  ist,  welches  die 
Fette  des  Blutes  in  Fettsäuren  und  Glycerin  spaltet,  also  ähnlich 
wie  das  fettspaltende  Ferment  des  Pankreas  wirkt.  Die  Versuche, 
welche  die  Richtigkeit  dieser  Annahme  beweisen  sollten,  glückten 
ihnen  jedoch  nicht  Weder  gelang  es  ihnen,  zu  zeigen,  dass  dem 
Blute  zugesetzte  Fette  gespalten  werden,  noch  vermochten  sie  die 
Zersetzungsproducte  von  Fett,  speciell  die  Fettsäuren,  nach  der 
Digestion  aufzufinden. 

Es  schien  zweifelhaft,  ob  die  Annahme  der  erwähnten  Forscher 
richtig  war,  dass  Fett  derjenige  Bestandtheil  des  Aetherextractes  ist, 
welcher  bei  der  Digestion  des  Blutes  zersetzt  wird. 

Bei  seinen  Untersuchungen  tlber  den  Cholestearingehalt  der 
Blutkörperchen  hatte  E.  Hepner*)  gefunden,  dass  das  Blut- 
plasma unter  bisher  nicht  näher  ermittelten  Bedingungen  neben 
Gholestearinestem  der  Fettsäuren  auch  freies  Cholestearin  enthält 
Letzteres  konnte  aus  ersteren  durch  ein  bisher  unbekanntes  Ferment 
entstanden  sein,  welches  Cholestearinester  in  Cholestearin  und  Fett- 
säuren spaltet  War  dies  aber  der  Fall,  so  konnte  sich  die  Ab- 
nahme des  Aetherextractes  in  den  Versuchen  von  Cohnstein  und 
Michaelis  durch  eine  Spaltung  der  Cholestearinester  erklären,  da 
diese  selbst  in  Aether  löslich  sind,  die  aus  ihnen  entstandenen  Fett- 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  65  S.  473.  1897;  Bd.  69  S.  76. 

2)  Ebenda  Bd.  73  S.  595.    1898. 
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säureD,  nachdem  sie  durch  das  Alkali  des  Blutes  in  Seifen  über- 
geführt worden,  in  Aether  unlöslich  wären. 

Ich  folgte  daher  gern  der  Aufforderung  von  Herrn  Prof.  Röh- 
mann,  die  Angaben  von  W.  Gohnstein  und  H.  Michaelis 
zunächst  einer  Nachprüfung  zu  unterziehen  und  weiterhin  zu  unter- 
suchen, welche  Bestandtheile  des  Aetherextractes  des  Blutes  bei  der 
Digestion  einer  Veränderung  unterli^en. 

Methode  der  Untersnehnn^. 

W.  Gohnstein  und  H.  Michaelis  benutzten  zu  ihren  Be- 
stimmungen nur  5 — 10 — 20  ccra  Blut  bezw.  Blut-Ghylusgemisch, 
die  sie  in  flachen  Hof  me  is  ter 'sehen  Schälchen  —  also  ohne  Ver- 
meidung des  Verdunstungsfehlers  —  wogen  und  auf  dem  Wasserbade, 
dann  im  Luftbade  „viele  Stunden  oder  Tage  hindurch  bei  110^  G. 
trockneten".  Der  Trockenrückstand  wurde  pulverisirt,  im  Soxhlet'- 
schen  Aetherextractionsapparat  24 — 48  Stunden  lang  erschöpft.  Der 
Aether  wurde  abdestillirt  und  der  Rückstand,  nachdem  er  24  Stunden 
im  Exsiccator  getrocknet  worden  war,  aufs  Neue  mit  absolutem  Aether 
angenommen.  Dieser  wird  durch  ein  fettfreies  Filter  in  ein  ge- 
wogenes Kölbchen  filtrirt,  durch  Destillation  verjagt  und  der  Rück- 
stand im  Luftstrom  getrocknet. 

Ganz  abgesehen  von  allem  Anderen,  besonders  auch  davon,  dass 
die  zur  Wägung  gelangenden  Mengen  Aetherextract  sehr  klein  — 
meist  0,010  bis  0,050  g  — -  sind,  so  haftet  dieser  Methode  ein  grosser 
principieller  Fehler  an,  auf  den  W.  Gohnstein  und  H.  Michaelis 
später  selbst  aufinerksam  wurden.  Durch  das  lange  Trocknen  werden 
an  sich  sehr  erhebliche  Mengen  der  in  Aether  löslichen  Substanzen 
zerstört  Die  „Fettabnahme**  betrug  bei  der  Analyse  eines  Gemisches 
von  Blut  und  Ghylus  nach  den  eignen  Angaben  von  W.  Gohnstein 
und  H.  Michaelis  bis  zu  77 ^o.  Es  ist  dies  auch  sehr  erklärlich, 
wenn  man  bedenkt,  wie  leicht  sich  gewisse  Fette  und  fettähnliche 
Stoffe  oxydiren,  und  berücksichtigt,  dass  im  vorliegenden  Falle  die 
Trocknung  bei  Gegenwart  von  Blutfarbstoff  und  anderen  Substanzen 
vorgenommen  wird,  deren  Zersetzungsproducte  den  Sauerstoff  acti- 
viren.  Merkwürdiger  Weise  bezeichnen  W.  Gohnstein  und 
H.  Michaelis  auch  diese  Zersetzung  als  Lipolyse  und  stellen 
sie  hierdurch  in  gleiche  Linie  mit  den  Vorgängen,  die  sie  bei  der 
Digestion  des  Blutes  beobachten. 


88  Richard  Weigert: 

Die  grossen  Bedenken,  zu  denen  eine  derartige  Methode  Ver- 
anlassung gibt,  können  sich  vermindern,  wenn  man  sieht,  dass  gleidi- 
artige  Proben,  z.  B.  zwei  Proben  desselben  Blutes  unter  einander 
eine  ausreichende  Uebereinstimmung  zeigen,  dass  aber  bei  einem 
Vei^leich  der  Proben  vor  und  nach  der  Digestion  sich  Unterschiede 
finden.  Diesen  Unterschieden  könnte  man  sogar  noch  eine  grössere 
Beweiskraft  zuerkennen  durch  einen  zweiten  analytischen  Fehler, 
den  W.  Cohnstein  und  H.  Michaelis  auch  selbst  erkannten, 
nämlich  dadurch,  dass  sie  die  Concentrationsänderung,  welche  bei  der 
Digestion  des  Blutes  eintrat,  nicht  bei*ticksichtigten.  Sie  nahmen 
gleiche  Volumina  Blut  am  Anfang  und  Ende  des  Versuches.  Da 
die  Concentration  durch  Verdunstung,  besonders  wenn  ein  durch 
Schwefelsäure  getrockneter  Luftstrom  durch  das  Blut  geleitet  vrird, 
zunimmt,  so  muss  in  der  zweiten  Probe  der  Werth  zu  hoch  ausfallen. 
Die  gefundene  Abnahme  des  Aetherextractes  wäre  also  zu  gering. 

Ausserdem  unterliessen  es  W.  Cohnstein  und  H.  Michaelis, 
irgendwelche  Vorsichtsmaassregeln  zu  trefien,  um  etwaige  bakterielle 
Vorgänge  im  Blute  bei  der  Digestion  auszuschliessen. 

Bei  einer  Nachprüfung  der  Angaben  von  W.  Cohnstein  und 
H.  Michaelis  musste  daher  ein  anderes  Verfahren  eingeschlagen 
werden,  welches  es  zugleich  ermöglichte,  mit  grösseren  Mengen  Blut 
zu  arbeiten.    Ich  ging  in  folgender  Weise  vor: 

l.   Gewinnung  der  Proben. 

Mit  Ausnahme  des  ersten  Versuches,  bei  dem  Hundeblut  ver- 
wendet wurde,  wurde  wegen  der  erforderlichen  grossen  Mengen  und 
wegen  der  leichteren  Trennung  der  rothen  Blutkörperchen  vom  Blut- 
plasma bezw.  Blutserum  stets  Pferdeblut  für  die  Experimente  benutzt 
Bei  Verarbeitung  von  Gesammtblut  wurde  das  Blut  in  einem  grossen 
Gefäss  aufgefangen,  in  dem  sich  eine  coucentrirte  Lösung  von  Fluor- 
natriun)  befand.  Die  Menge  der  letzten  war  so  bemessen,  dass  auf 
100  g  Blut  1,5  g  Fluomatrium  kamen.  Durch  das  Fluomatrium  wurde 
die  Gerinnung  des  Blutes  aufgehoben  und  gleichzeitig  dem  Eintritt 
der  Fäulniss  vorgebeugt 

In  den  Fällen,  wo  Blutkörperchen  und  Blutplasma  getrennt 
untersucht  wurden,  wurde  das  unter  Zusatz  von  Kaliumoxalat  auf- 
gefangene Blut  durch  Einstellung  in  eine  Kältemischung  möglichst 
schnell  auf  etwa  10^  C.  abgekühlt.  Dann  wurde  das  Blut,  um  ein 
Gefrieren  zu  vermeiden,  nur  in  Eis  gestellt    Die  Abkühlung  hatte 
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deo  Zweck,  etwaige  enzymatische  Processe  bis  zum  Beginn  der  Probe- 
entnahme möglichst  zu  hemmen. 

Nach  etwa  IVa  Stunden  wurde  das  Plasma  abgehoben. 

Die  Blutkörperchen  wurden  in  Eis  in's  Laboratorium  gebracht 
und  dort  zuerst  ^U  Stunden  ohne  weiteren  Zusatz  centrifugirt  Das 
Plasma  wurde  abgehoben.  Die  Blutkörperchen  wurden  nun  mit  etwa 
dem  gleichen  Volumen  3,5  ^/o  Kochsalzlösung  angerührt  und  noch 
einmal  centrifugirt  Sie  befanden  sich  dann  als  feste  Masse  am  Boden 
der  Centrifugengläscheu.  Da  der  Inhalt  des  letzteren  nur  ca.  80  ccm 
betrug,  so  musste  zur  Gewinnung  der  nötbigen  Mengen  von  Blut- 
körperchen wiederholt  centrifugirt  werden.  Es  Hess  sich  hierdurch 
leider  nicht  vermeiden,  dass  von  dem  Auffangen  des  Blutes  bis 
zum  Beginn  der  Untersuchung  eine  längere  Zeit  —  5  bis  6  Stunden  — 
verstrich. 

2.  Herstellung  des  Aetherextractes. 

Die  abgewogene  Menge  Blut,  Plasma  oder  Körperchen  wurde  mit 
dem  dreifachen  Volumen  94  ^/oigen  Alkohols  gefallt,  auf  dem  Wasser- 
bade bis  zum  Sieden  erhitzt  und  auf  der  Nutsche  abgesaugt  Auf 
der  Nutsche  bildete  sich  dabei  ein  Kuchen,  der  nach  beendetem  Ab- 
saugen gründlich  zerrieben  und  noch  zweimal  in  derselben  Weise 
mit  Alkohol  ausgekocht  wurde.  Die  so  erhaltenen  drei  Extracte 
wurden  vereinigt,  in  flacher  Schale  auf  dem  Wasserbada  eingedampft, 
mit  heissem  94^.oigen  Alkohol  aufgenommen,  filtrirt  und  nochmals 
vorsichtig  eingedampft.  Der  Rückstand  wurde  mit  wenig  destillirtem 
Wasser  aufgenommen,  zur  Entfernung  des  Alkohols  unter  Ersatz 
des  verdampfenden  Wassers  erwärmt,  eingeengt  und  nach  dem 
Abkühlen  im  Scheidetrichter  fünf  Mal  zu  je  fünf  Minuten  mit 
Aether  geschüttelt.  Die  ätherlöslichen  und  wasserlöslichen  Bestand- 
theile  wurden  so  getrennt  und  die  fünf  Aetherextracte  vereinigt  und 
stehen  gelassen.  Nach  12  Stunden  wurden  die  Aetherextracte  unter 
vorsichtigem  Abgiessen  von  am  Boden  etwa  noch  angesammelter 
wässriger  Lösung  filtrirt.  Aus  dem  Filtrat  wurde  der  Aether  durch 
Destillation  verjagt.  Der  Rückstand  wurde  mit  wasserfreiem  Aether 
aufgenommen  und  in  kleine  gewogene  Kölbchen  filtrirt.  Der  Aether 
wurde  wiederum  vorsichtig  abdestillirt.  Der  Aetherrückstand  wurde 
alsdann  im  Leuchtgasstrom  drei  Stunden  auf  dem  Wasserbade  ge- 
trocknet Alsdann  wurde  das  Kölbchen  noch  12  Stunden  lang  über 
Schwefelsäure  gestellt,  wonach  stets  Gewichtsconstanz  erreicht  war. 


90  Richard  Weigert: 

3.  Reaction  der  mit  Aether  ausgeschüttelten 
wässrigen  Lösung. 

Nach  dem  Ausschütteln  mit  Aether  wurde  die  wässrige  Lösung 
zur  Entfernung  des  Aethers  eine  Zeit  lang  auf  dem  Wasserbade  er- 
wärmt. Die  Lösung  bläute  rothes  Lackmoidpapier  stark.  Zur  Be- 
stimmung der  Alkalescenz  wurde  aus  einer  Bürette  so  lange  ^'lo  N.- 
Schwefelsäure zugesetzt,  bis  Neutralität  für  rothes  Lakmoidpapier 
bezw.  Acidität  für  blaues  Lackmoidpapier  eingetreten  war. 

4.   Bestimmung  der  in  Aether  löslichen  Säuren. 

Die  Blaufärbung  des  rothen  Lackmoidpapiers  beruhte  zum  Theil 
auf  der  Anwesenheit  von  Salzen  organischer  Säuren.  Zur  Bestim- 
mung derselben  wurde  die  wässrige  Lösung  mit  Schwefelsäure  über- 
sättigt und  wieder  mit  Aether  ausgeschüttelt.  Der  in  gleicher 
Weise  wie  oben  gewonnene  Aetherextract  wurde  gewogen.  Hierauf 
wurde  der  Aetherextract  in  säurefreiem  Alkohol  gelöst  und  nach 
Zusatz  von  Phenolphtaleln  mit  alkoholischer  Kalilauge  titrirt 

Versuche. 

Es  wurde  zunächst  untersucht,  in  welcher  Weise  sich  die  in 
Aether  löslichen  Bestandtheile  bei  der  Digestion  verhielten,  und  zwar 
A  im  Gesammtblut,  B  in  den  Blutkörperchen,  G.  in  Blutplasma. 

A.    Digestion  von  Gesammtblut. 
Versuch  1. 

Digestion  von  Gesammtblut  ohne  Durchleiten  von  Luft 
400  ccm  Hundeblut  werden  mit  4  ccm  einer  25*^/oigen  Lösung 
von  oxalsaurem  Kali  aufgefangen.    Hiervon  werden 
L   200  ccm  sofort  mit  94  ^lo  Alkohol  gefällt, 
n.   200  ccm  bleiben  ohne  weiteren  Zusatz  28  Stunden  bei 
ca.  30  ®  im  Wärmeschrank. 

1.  Es  wiegt  der  Aetherextract  von    L  =  1,4665  g, 

«       »        «  »  n    11.  =  1,2165  „ 

Es  ergibt  sich  also  während  der  Digestion  eine  Abnahme  des 
Aetherextractes  um  etwa  18  ^/o. 

2.  Die  mit  Aether  ausgeschüttelte  wässrige  Lösung  des  Alkohol- 
extractes  erfordert  bei  L  2,5,  bei  H.  6,5  ccm  Vio  N.-Schwefelsäure 
zur  Neutralisation  für  rothes  Lackmoidpapier. 
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3.  Die  Aciditftt  des  Aetherextractes,  der  beim  Ausschütteln  der 
angesäuerten  wftssrigen  Lösung  des  Alkoholextractes  gewonnen  wurde, 
entsprach  bei 

L    1,9,  bei  IL  2,6  ccm  Vio  N.-Schwefelsfture. 

4.  Nach  der  Titrirung  werden  die  zuletzt  erwähnten  Aether- 
extracte,  also  die  an  Alkali  gebundenen  Säuren,  zur  Entfernung 
des  Alkohols  eingedampft  und  in  destillirtem  Wasser  wieder  gelöst. 

Mit  Ghlorbarium  und  Bleizucker  ergeben  sich  in  L  und  n. 
Niederschläge,  die  in  n.  reichlicher  sind  als  in  L 

5.  Unter  den  wasserlöslichen  Substanzen  der  Alkoholextracte, 
die  nach  dem  Ausschütteln  der  angesäuerten  Flüssigkeit  mit  Aether 
zurückbleiben,  finden  sich  neben  der  Schwefelsäure  auch  Phosphor- 
säure und  Chloride. 

Aus  der  wässrigen  Lösung  wird  ein  Alkoholextract  hergestellt, 
in  dem  Platinchlorid  einen  gelben  Niederschlag  erzeugt.  Derselbe 
löst  sich  in  Wasser.  Beim  Verdunsten  der  wässrigen  Lösung  bleiben 
neben  Oktaedern  (Kaliumplatinchlorid?)  noch  braune  Täfelchen 
(Cholin?). 

Versuch  2. 

Digestion  von  Gesammtblut  unter  Zufuhr  reinen  Sauerstofis. 
Blut    wird    mit  Fluomatrium    in   Kältemischung  aufgefangen; 
hiervon  werden 

L  200  ccm  sofort  mit  Alkohol  gefällt; 
IL  200  ccm  werden  mit  Sauerstoff  24  Stunden  bei  40  <>  C. 
digerirt.  Und  zwar  wird  zunächst  die  Luft  im  Kolben 
durch  Sauerstoff  verdrängt,  und  hierauf  wurde  von  Zeit 
zu  Zeit  neuer  Sauerstoff  zugeleitet  und  umgeschûttelt 
ni.  200  ccm  werden  ohne  Zuleiten  von  Sauerstoff  bei  40  ^  C. 
24  Stunden  lang  digerirt 


Gewicht  des 
Aetherextr. 


Aetherext 
in  Proc 


Alkalescenz  des  Alkohol- 
extracts 


Gewicht  der 
Fettsäuren 


I. 

n. 
in. 


0,8194  g 
0,6529  „ 
0,5368  „ 


0,4047  «/o 
0,3264  «/o 
0,2679  «/o 


3,4  ccm  Vio  norm.  HtS04 

4,8    „         „  „ 

^1^     n  n  n 


0,0200  g 

verloren 
0,1819  g 


Es  ergibt  sich  eine  Abnahme  der  Aetherextracte  IL  und  m., 
und  zwar  ist  sie  in  der  digerirten  Portion  ohne  SauerstofiEzuleitung 
noch  grösser  als  in  der  mit  Sauerstoffzufuhr.    Jedoch  ist  das  viel- 
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leicht  nur  die  Folge  davon,  dass  sich  bei  IIL  während  der  Extraction 
mit  Alkohol  wegen  unvorsichtigen  Erhitzens  auf  dem  Wasserbade 
aus  dem  Blut  ein  harter  Kuchen  gebildet  hatte,  dessen  Extraction 
dann  wohl  nicht  vollkommen  gewesen  sein  dürfte. 

Versuch  3. 

Digestion  von  Gesammtblut  unter  Luftdurchleitung. 
Von  dem  mit  Fluornatrium  aufgefangenen  Blute  werden 

I.   200  ccm  bei  40  ^  G.  in  geschlossenem  Kolben  30  Stunden 

lang  digerirt. 
n.   200    ccm    werden    bei    40^   G.    unter    Luftdurchleitung 
30  Stunden  lang  digerirt. 
Eine  IIL  Portion  die  sofort  gefüllt  wird,   geht  leider  verloren. 
Der  Aetherextract  beträgt  bei  I.  0,9138  g;  bei  II.  0,9290  g. 


B.    Digestion  von  Blutkörperchen. 
Versuch  4. 

2000  ccm  Pferdeblut  werden  mit  2  g  oxalsaurem  Kali  in  Kälte- 
mischung  aufgefangen.  Nach  P/2  Stunden  wird  das  Plasma  (ca. 
1,5  Liter)  abgehoben,  und  zu  den  noch  reichlich  mit  Plasma  ver- 
mengten Blutkörperchen  werden  4  g  in  Wasser  gelöstes  Fluornatrium 
hinzugefügt.  Darauf  werden  die  Körperchen  centrifugirt  Das  sich 
dabei  neuerdings  ansammelnde  Plasma  wird  abgehoben;  die  Körperchen 
werden  dann  mit  der  gleichen  Menge  einer  3V3^/oigen  Kochsalz^ 
lösung  centrifugirt  Die  noch  feuchten  Blutkörperchen  werden  ge- 
theilt  in 

L    128  g,  die  sofort  mit  380  ccm  94^/oigem  Alkohol  gefällt 

werden; 
II.    100  g,  die  nach  Zusatz  von  100  ccm  einer  1  Va  %  igen 
Fluomatriumlösung  39  Stunden  digerirt  werden. 


Gewicht 

des 
Aetber- 
extracts 


Aether- 
extracte 
in  Proc. 


Alkale- 
scenz  des 
Alkohol- 
extractes 


Gewicht 
der  Fett- 
säuren 


Fett- 
säuren in 
Proc 


Titrini|4uthFtttennikiiHr 
begin-  jbleiben- 
nenden |     den 

fiotkflfkiffMriMt^tilM 


L 
U. 


0,6674  g 
0,3131  „ 


0,5292  «/o 
0^131  «/o 


1,7  ccm 
3,7    „ 


0,0064  g 
0,1367  „ 


0,0050  «/o 
0,1367  «/o 


0,05  ccm 


0,1  ccm 
1,9    „ 


Es  ergibt  sich  also  bei  der  Digestion  der  rothen  Blutkörperchen 
eine  Abnahme  des  Aetherextractes   um   ca.    52  ^/o  und   eine   ent- 
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sprechende  Zunahme   der  in  der  wässrigen  Lösung  in  Form  von 
Seifen  enthaltenen  Fettsäuren. 

Versuch  5. 

2  Liter  Blut  werden  mit  2  g  oxalsaurem  Kalium  in  Kälte- 
mischung aufigefangen,  nach  einer  halben  Stunde  wird  ein  Theil  des 
abgesetzten  Gemisches  von  Plasma  und  Körperchen  in  später  zu  be- 
schreibender Weise  weiter  verwendet,  ein  anderer  Theil  wird  in  der 
oben  angegebenen  Weise  centrifügirt.  Von  den  hierbei  erhaltenen  Blut- 
körperchen werden 

L    178  g  sofort  mit  Alkohol  gefällt; 

IL    178   g   nach  Zusatz  von  Fluomatrium  24  Stunden  bei 
40<>  C.  digerirt. 


Gewicht  des  Aether- 
extractes 


Âetherextract  in  Proc. 


Alkalescenz  d.  Alkohol- 

extractes  entspricht 

Vio  N..H/O4 


I. 

n. 


1,H953  g 
0,7463  „ 


0,7838  «/o 
0,4193  «/o 


0,4  ccm 
0,7    „ 


Es  findet  also  eine  Abnahme  des  Aetherextractes  um  47  ^/o  statt 

Das  Ergebnisse  zu  dem  diese  Versuche  führen,  ist  ein  wesent- 
lich anderes  als  dasjenige,  zu  dem  Cohnstein  und  Michaelis 
kommen.  Diese  fanden  eine  Abnahme  des  Aetherextractes  im  Blut 
nur  beim  Durchleiten  von  Luft;  in  den  Fällen,  in  denen  die  Durch- 
leitung unterlassen  wurde,  sehen  sie  „keine  oder  doch  wenigstens 
keine  sehr  wesentliche  Abnahme**  des  Fettgehaltes  eintreten.  In 
zwei  anderen  Versuchen,  bei  denen  sie  durch  das  Blutchylusgemenge 
Wasserstoff  leiteten,  fanden  sie  ein  völliges  Gleichbleiben  des  Aether- 
extractes. 

In  meinen  Versuchen  erfolgt  dagegen  die  Abnahme  des  Aether- 
extractes im  Gesaromtblut  ohne  Luftdurchleitung  beim  Stehen  in 
der  Wftrme. 

Es  betrug  die  Menge  des  Aetherextractes  in 

Versuch  1  (Hundeblut)  vor  der  Digestion  0,733  *^/ü 

nach  „  „        0,608 «0 

die  Abnahme  demnach  17*^0. 

In  Versuch  2  (Pferdeblut)  betrug  der  Aetherextract 


vor  der  Digestion  0,405  ®/o 


nach 


0,267  ^( 


:i 


Abnahme  also  34  ^/o. 
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Anwesenheit  einer  überschüssigen  Menge  reinen  Sauerstoff  hatte 
keinen  Einfluss  auf  die  Abnahme  des  Aetherextractes.  In  dem  so- 
eben erwähnten  Versuch  2  betrug  die  Menge  des  Aetherextractes 
in  der  mit  Sauerstoff  geschüttelten  Probe  0,326  *^/o.  Es  erfolgte 
also  nur  eine  Abnahme  uro  19^/o.  In  Versuch  3  hatte  die  ohne 
Sauerstoff  behandelte  Probe  nach  der  Digestion  einen  Gehalt  an 
ätherlöslichen  Bestandtheilen  von  0,457  ^/o,  die  mit  Sauerstoff  digerirte 
hatte  einen  Gehalt  von  0,464  ®/o. 

Ein  entsprechendes  Resultat  erhielt  ich  bei  der  Digestion  von 
rothen  Blutkörperchen. 

Auch  bei  diesen  nahm  die  Menge  des  Aetherextractes  ab^  ohne 
dass  Luft  durch  sie  geleitet  wurde. 

Den  Aetherextract  aus  rothen  Blutkörperchen  fand  ich 

in  Versuch  4:  in  Versuch  5: 

vor   der  Digestion    0,529  «/o  0,784  ^k 

nach   „  „  0,313  ö/o  0,419^/0 

Die  Abnahme  betrug  also  in  Versuch  4:  40,8  ®/o,  in  Versuch  5:  46,5  ^,o. 


C.    Digestion  von  Blutplasma. 
Im  Gegensatz  zu  diesen  Versuchen  mit  Gesammtblut  und  Blat* 
körperchen  zeigt  sich  bei  der  Digestion  von  Blutplasma  keine  Ab- 
nahme des  Aetherextractes. 

Versuch  6. 
1500  ccm  Pferdeblut  werden  in  einem  in  Eältemischung  be- 
findlichen Cylinder  mit  5  g  in  destillirtem  Wasser  gelöstem  Kalium- 
Oxalat  unter  Umrühren  aufgefangen. 

Nachdem  die  rothen  Blutkörperchen  sich  abgesetzt  haben,  wird 
das  Plasma  abgehoben.    Hiervon  werden 

L   200  ccm  sofort  mit  Alkohol  gefällt; 
n.   200  ccm    werden   nach  Zusatz   von  3  g  Fluomatrium 

24  Stunden  digerirt; 
m.    192  ccm    werden    nach   Zusatz   von   3  g  Fluomatrium 
48  Stunden  digerirt 


Gewicht 

des 
Aether- 
extractes 

Aether- 
extract 

in 
Proc 

1. 

IL 
IIL 

0,2349 
0,2454 
0,2663 

0,1174 
0,1227 

0,1388 

Alkalescenz  d.  Alkohol- 
extracts  bei  PrOfung  mit 

blauem    |    rothem 
Lackmoidpapier 

ccm  Vio  N.-H^SO* 


Gewicht 
der  Fettsäuren 


«/o 


Addität 

der 
Fettsànre 
ccmalkoh. 
Kalilauge 


4,9 
4,9 
4,6 


6,2 
6,1 
6,0 


0,1170 
0,1074 
0,1188 


0,058 
0.062 
0,050 


2,5 

2.e 

2,9 
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Es  stimnit  dies  mit  deu  ÄDgaben  von  Cohnstein  und  Michaelis 
über  das  Verhalten  des  Aetherextractes  im  Serum  -  Chylusfçemisch 
völlig  überein. 

Da  bisher  nur  diese  eine  Beobachtung  an  dem  Blutplasma  vor- 
liegt, so  will  ich  über  das  Verhalten  der  in  Aether  löslichen  Be- 
standtheile  des  Blutplasmas  bei  der  Digestion  noch  kein  endgültiges 
Urtheil  abgeben.  Sollten  spätere  Versuche  zu  demselben  Ergebniss 
fuhren,  so  erhielten  wir  ohne  Weiteres  eine  Antwort  auf  die  im 
Eingang  gestellte  Frage,  ob  im  Blutplasma  ein  Ferment  enthalten 
ist,  das  Cholestearinester  spaltet  Wir  mQssten  dieselbe  dann  ver- 
neinen. Denn  wäre  ein  solches  Ferment  vorhanden,  so  mQsste  man 
eine  Abnahme  des  Aetherextractes  im  Blutplasma  finden.  Bei  einer 
Spaltung  der  Ester  würde  nur  das  Cholestearin  in  den  Aether  hinein- 
gehen, während  die  Fettsäuren,  an  Alkali  gebunden,  in  der  wässrigen 
Lösung  zurückblieben.  Die  Abnahme,  welche  der  Aetherextract  des 
Gesammtblutes  bei  der  Digestion  zeigt,  ist  also  nach  den  bisher  vor- 
liegenden Beobachtungen  nur  auf  die  Abnahme  von  Bestandtbeilen 
der  Blutkörperchen  zu  bezieben. 

Ueberlegen  wir,  welche  Bestandtheile  dies  sein  können,  so  er- 
gibt sich  Folgendes: 

Nach  den  Untersuchungen  von  Hepner  sind  in  den  Blut- 
körperchen keine  Cholestearinester  enthalten.  Denmach  können  sie 
es  also  auch  nicht  sein,  durch  deren  Zersetzung  bei  der  Digestion 
der  Blutkörperchen  und  des  Gesammtblutes  die  Abnahme  des  Aether- 
extractes eintritt  Auch  die  Fette  können  es  nicht  sein.  Denn  nach 
den  übereinstimmenden  Angaben  von  Hoppe-Seyler,  sowie  den 
sorgfältigen  Untersuchungen  von  Abderhalden  enthalten  die  rothen 
Blutkörperchen  auch  keine  Fette. 

Zu  diesem  Schlüsse  stimmt  auch  die  Angabe  von  Cohnstein 
und  Michaelis,  dass  dem  Blute  zugesetzte  Fette  in  demselben 
bei  der  Digestion  keine  Zersetzung  erfahren. 

Es  muss  also  irgend  ein  anderer  Bestandtheil  der  Blutkörperchen 
sein,  der  bei  der  Digestion  zersetzt  wird. 

Suchen  wir  daher,  um  diesem  auf  die  Spur  zu  kommen,  nach 
den  bei  der  Zersetzung  entstehenden  Producten! 

Cohnstein  und  Michaelis  hatten  bereits  festgestellt,  dass 
sich  bei  der  Digestion  von  Blut  bezw.  Blutchylusgemisch  keine 
gasigen  Producte,  speciell  keine  Kohlensäure  bildete.  Der  Trocken- 
rückstand des  Blutes  änderte  sich  nicht,  eine  Zunahme  der  CO9  in 
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den  Gasen,  die  während  der  Digestion  durch  das  Blutchylusgemenge 
hindurchgeleitet  wurden,  Hess  sich  nicht  nachweisen. 

Sie  überzeugten  sich  ferner  davon,  dass  während  der  Digestion  Sub- 
stanzen entstanden,  die  durch  Pergamentpapier  diffundirten,  ohne  dass 
es  ihnen  jedoch  gelang,  zu  erkennen,  was  das  für  Substanzen  waren. 

Sie  hatten  auch  untersucht,  ob  sich  bei  der  Digestion  Seifen 
bildeten.  Auf  letztere  zu  fahnden,  lag  für  sie  sehr  nahe,  da  sie  an- 
nahmen, dass  bei  der  Digestion  des  Blutes  Fette  zersetzt  würden. 
War  neben  Fetten  ein  Fett  spaltendes  Ferment  im  Blute  vorhanden, 
so  musste  eine  Abnahme  des  Aetherextractes  eintreten,  wenn  sich 
aus  den  in  Aether  löslichen  Fetten  das  in  Aether  unlösliche  Glycerin 
und  die  ebenfalls  in  Aether  unlöslichen  Seifen  bildeten.  Cohn- 
stein  und  Michaelis  schien  es  zwar,  als  ob  die  aus  einem  Ge- 
menge von  Blut  und  Chylus  zu  erhaltende  Menge  Seife  erheblich 
grösser  war  als  die  aus  den  getrennten  Flüssigkeiten.  Sie  verfolgten 
aber  diese  Beobachtung  nicht  weiter  und  sagten  später:  „wir  haben 
keinen  sicheren  Hinweis  dafür  gefunden,  dass  während  d  i  Lipolyse 
Seifen  gebildet  werden". 

Nun  habe  ich  bereits  darauf  hingewiesen,  dass  es  Fette  nicht 
sein  können,  die  bei  der  Digestion  des  Blutes  zerlegt  werden.  Trotz- 
dem ist  es  nicht  ausgeschlossen,  dass  Seifen  entstehen.  Unzweifelhaft 
bilden  sich  in  Aether  lösliche  Säuren. 

Versuch 

1.  Im  Oesammtblut  200  ccm  vor  der  Digestion 

„  „  200    „     nach„ 

2.  Im  Gesammtblut  200  ccm  vor  der  Digestion 

„  „  200    „     nach«  „ 

4.  In  rothen  Blutkörp.  128  g  vor  der  Digestion 
»        »  n         100  g  nach  „  „ 

Diese  Säuren  entziehen  bei  ihrer  Bildung  den  Alkalien  des 
Blutes  —  dem  kohlensauren  oder  secundären  phosphorsauren  Na- 
trium —  einen  Theil  des  Alkalis  und  bilden  mit  demselben  in  Al- 
kohol leicht  lösliche  Salze,  welche  als  Salze  schwacher  Säuren 
rothes  Lackmoidpapier  stark  bläuen.  Auch  die  kohlensauren  und 
secundären  phosphorsauren  Alkalien  wirken  auf  Lakmoidpapier  in 
gleicher  Weise,  sie  sind  aber  in  starkem  Alkohol  unlöslich.  Es  muss 
daher  der  Alkoholextract  des  digerirten  Blutes  eine  stärkere  Alkale- 
scenz  für  rothes  Lackmoid  zeigen,  als  der  des  nicht  digerirten.  Auch 
dies  war  der  Fall. 


Mmge  der  in 

Aether  löslichen 

S&aren 

AcidiUt  d.  A«U«f 

eztr»ctes  In  ocn 

alkohol.  KaliUaH 

— 

1,9 

— 

2,6 

0,020 

— 

0,1819 

— 

0,064 

0,1 

0,1367 

1,9 
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AUnlescenz  des  Alkoholextractes  in  Kubikcentimeter  ^'lo  N.- Schwefelsäure  bei 

Prüfung  mit  rothem  Lackmoidpapier 
y«meh        im  Gesammtblat  Ventioh       in  Blutkörperchen 

1.  Tor  der  Digestion 2,5        4.   vor  der  Digestion 1,7 

nach  «  „       6,5  nach ,  „         8,7 

2.  Tor  der  Digestion 8,4         5.  vor  der  Digestion 0,4 

nach  „  „       ...      a)  4,8  nach  „  „         0,7 

n       ...      b)    5,5 

Was  das  fär  Sfturen  sind,  welche  sich  bei  der  Digestion  des 
Blutes  bilden,  Utsst  sich  bisher  noch  nicht  mit  Sicherheit  sagen. 
Dies  muss  erst  durch  weitere  Untersuchungen  festgestellt  werden. 

Wftren  es,  was  äusserst  wahrscheinlich  ist,  Fettsäuren,  so  könnte 
man  bereits  eine  Vermuthung  aussprechen  über  die  Substanz,  welche 
sich  bei  der  Digestion  des  Blutes  zersetzt.   Es  könnte  Lecithin  sein. 

Nach  Hoppe-Seyler*)  sind  die  rothen  Blutkörperchen  stets 
reich  an  Lecithin. 

Nach  Abderhalden»)   enthalten    1000  Gewichtstheile  Blut- 

körper!]  în 

beim  Hunde  2,5(58  -2,296  g  Lecithin, 

„      Werde  3,973-4,855  „ 

Die  Substanz,  die  von  diesen  Forschem  als  Lecithin  bezeichnet 
wird,  theilt  mit  demselben  die  Eigenschaft,  in  Aether  löslich  zu  sein 
und  Phosphor  zu  enthalten.  Direct  identifidrt  mit  einem  der  be- 
kannten Lecithine,  z.  B.  dem  im  Eigelb  enthaltenen,  ist  sie  nicht 

Bei  der  Digestion  der  rothen  Blutkörperchen  würde  das  Lecithin 
zerfallen  nach  der  Gleichung 
C44H9oNO»P  +  3  HaO  =  2  CigHa^O,  +    CsH  AP    +   CßHißOjN 

liMtkia  Stitriiiiin  (OjMrii^liMpbtniin  levii 

Eine  Stütze  für  diese  Anschauung  bieten  Beobachtungen  von 
Marino-Zuco  und  C.  Martini'),  die  im  Blute  Glycerinphosphor- 
säure  und  Neurin,  also  die  Spaltungsproducte  des  Lecithins  nach- 
gewiesen haben. 

Diese  Spaltung  würde  vermuthlich  durch  ein  bisher  unbekanntes 
Enzym  bewirkt  werden.  Nach  Cohnstein  und  Michaelis  ist 
die  Zunahme  des  Aetherextractes  abhängig  von  der  Temperatur,  bei 
der  die  Digestion  des  Blutes  erfolgt   Die  Wirkung  dieses  Fermentes 


1)  Physiol.  Chem.  1879  S.  399. 

2)  Zeitschr.  f.  physioL  Chemie  Bd.  25  S.  108.    1898. 
8)  Arch.  ital.  de  Biol.  Bd.  21  S.  437.    1894. 

B.  Pntf  «r,  Ait^tr  Ar  Phyri^loffi«.    M.  8S. 
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Wire  analc^  -der  Wirkung  anderer  Fennente,  veiigjeichbar  der 
Wii^ung  der  Fäolniss  sofrie  der  Einwirkung  Ton  Säuren  und  Al- 
kalien in  der  Wärme.  Auch  durch  diese  wird  das  Lecithin  nach 
obiger  Gleichung  zersetzt. 

Bei  einer  derartigen  Zersetzung  des  Lecithins  im  Blute  wtùxie 
zur  Neutralisation  der  entstandenen  Glycerinphosphorsäure  das  gleich- 
zeitig gebildete  Neurin  genügen.  Die  abgespaltenen  Fettsäuren 
würden  an  das  Alkali  des  Blutes  gebunden  werden  und  in  Seifen 
übergehen. 

So  erklärte  sich  in  einfacher  Weise  die  Abnahme  des  Aether- 
extractes  sowie  die  Entstehung  der  Seifen.  Es  erklärte  sich  auch, 
warum  der  Aetherextract  des  Ghylus  sich  vermindert,  wenn  man 
ihn  dem  Blute  zusetzt  Auch  der  Ghylus  enthält  nach  Hoppe- 
Seyler  Lecithin. 

Ob  neben  einem  solchen  Lecithin  haltenden  Enzym  noch  eines 
vorhanden  ist,  welches  die  Triglyceride  der  Fettsäuem  zereetzt, 
mtlssen  weitere  Versuche  lehren. 


Während  in  den  bisher  mitgetheilten  Versuchen  bei  der  Digestion 
des  Gesanmitblutes,  beziehentlich  bei  dem  Stehenlassen  der  Blut- 
körperchen eine  Abnahme  des  Aetherextractes  eintrat,  fand  ich  in 
den  folgenden  Versuchen  eine  Zunahme  des  Aetherextractes. 

Versuch  7. 

Blut  wird  in  einem  in  Eis  stehenden  Glascylinder  mit  Kalium- 
Oxalat  aufgefangen,  so  dass  seine  Temperatur  sich  unter  17®  C. 
bewegt.  Nach  einiger  Zeit  wird  das  Blutplasma  abgehoben.  Die 
Blutkörperchen  werden  centrifugirt,  vom  Plasma  befreit  und  unter 
Gentrifugiren  mit  Kochsalzlösung  gewaschen.  Bis  die  Proben  zur 
Verarbeitung  gelangen,  verstreichen  etwa  6  Stunden.  Das  Blut  hat 
bis  dahin  in  Eis  ohne  Zusatz  eines  Antisepticums  gestanden. 

L   146  g  Körperchen  werden  sofort  mit  Alkohol  gefällt; 
n.    152  g  Körperchen  werden  mit  150  ccm  einer  1,5  ®;o  Fluor- 
natriumlösimg  40  Stunden  lang  digerirt 


Ge?richt  des 
Aetherextracts 


Aetherextract 
in  Proc 


Alkalescenz  des  Alkoholextracts 

Fothes        I         blaues 

Lackmoidpapier 


L 

n. 


0,6297  g 
0,6898  „ 


0,4280/0 
0,454^/0 


—  ccm 

1,1  . 


1,6  ocm 
2,2    , 
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Versuch  8. 

1,5  Liter  Blut   werden    in  einer  Kältemischung  mit  2  g  in 
destillirtem  Wasser  gelösten  Ealiumoxalats  aufgefangen.    Sobald  die 
Temperatur  auf  10^  C.  gefallen  ist,  wird  die  E&ltemischung  mit  Eis 
vertauscht    Nach   einiger  Zeit  wird  das  Plasma  abgehoben.    Die 
Blutkörperchen  werden  mit  20  g  gelöstem  Fluomatrium  vermischt 
und  unter  Centrifugiren  und  Waschen  mit  Kochsalzlösung  isolirt 
L     93  g  Eörperchen  werden  sofort  mit  Alkohol  gefällt; 
n.   104  g  Körperchen  werden  23  Stunden  lang  unter  Zusatz 
von  Fluomatrium  digerirt 


Gewicht  des  Aether- 
extracts 


Aetherextract  in  Proc 


Alkalescenz  des 

Alkoholextracts.  — 

Blanes  Lackmoid 


I. 

n. 


0,2802  g 
0,5358  „ 


0,302  «/o 
0,515  «/o 


0,2  ccm 


Mit  dieser  Zunahme  erfolgte  aber  gleichzeitig  auch  eine  Zu- 
nahme der  in  Aether  löslichen  Säuren.  Dies  zeigt  sich  sowohl  an 
der  Zunahme  der  fOr  Lackmoid  alkalischen  Reaction  des  Alkobol- 
extractes  in  beiden  Versuchen,  sowie  an  der  Acidität  des  Aether- 
extractes,  der  nach  dem  Ansäuren  des  Alkoholextractes  in  Versuch  8 
gewonnen  wurde.  Es  ergab  nach  Zusatz  von  Phenolphtaleln  die 
Titrirung  des  Aetherextractes 

bis  zur  beginnenden    bis  zur  bleibenden 
Rothfärbung  Rothfärbung 

Versuch  8     I.  1,6  ccm  1,7  ccm 

Versuch  8    ü.  3,2    „  3,5    ^ 

Da  nach  dem  früher  Ausgeführten  die  Zunahme  der  in  Aether 
löslichen  Säuren  unter  Abnahme  einer  in  Aether  löslichen  Substanz 
stattfand,  in  den  beiden  letzten  Versuchen  aber  eine  Zunahme  zu 
constatiren  war,  so  liegt  ein  Widerspruch  vor,  der  einer  weiteren 
Aufklärung  bedarl  Wenn  es  gestattet  ist,  auch  hier  eine  vorläufige 
Vermuthung  auszusprechen,  so  wäre  es  die,  dass  im  Blute  zwei 
Processe  neben  einander  hergehen,  von  denen  der  eine  zur  Ver- 
mehrung, der  andere  zur  Verminderung  des  Aetherextractes  führt 
Es  wäre  nicht  undenkbar,  dass  das  Lecithin,  das  der  Zersetzung 
unterliegt,  nur  zum  Theil  im  Blute  präformirt  ist,  zum  Theil  sich 
erst  während  der  Digestion  aus  einer  noch  complidrteren  Ver- 
bindung bildet. 
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Auch  im  Blutplasma  findet  eine  solche  Vermehrung  des  Aether- 
extractes  statt. 

Dies  ersiebt  man  aus  dem  bereits  oben  angeführten  Versuche  6. 
Die  Zunahme  ist  allerdings  gering. 

Hier  erfolgt  aber  keine  Aenderung  in  der  Menge  der  in  Aether 
löslichen  Säuren. 

Fasse  ich  die  Resultate  meiner  Versuche  zusammen,  so  ergeben 
dieselben  Folgendes: 

1.  In  den  Blutkörperchen  sind  in  Aether  lösliche  Substanzen 
vorhanden,  deren  Menge  sich  beim  Stehen  in  der  Wärme  — 
auch  ohne  Durchleiten  von  Luft  —  vermindert 

2.  Gleichzeitig  mit  der  Abnahme  des  Aetherextractes  erfolgt 
eine  Zunahme  der  in  Aether  löslichen  Säuren. 

8.  Die  in  Aether  lösliche  Substanz  des  Blutes,  welche  bei  der 
Digestion  abnimmt,  ist  nicht  Fett. 

4.  In  den  Blutkörperchen  sowie  im  Blutplasma  scheint  sich 
auch  ein  chemischer  Process  abzuspielen,  der  zu  einer  Zu- 
nahme des  Aetherextractes  führen  kann. 

Ich  erfülle  eine  angenehme  Pflicht,  indem  ich  am  Schlüsse  dieser 
Arbeit  meinem  hochverehrten  Lehrer,  Herrn  Professor  Dr.  Röh- 
mann,  meinen  aufrichtigen  herzlichen  Dank  ausspreche  Ibr  die 
Anregung  zu  dieser  Arbeit  und  für  die  überaus  gütige  Unterstützung 
während  ihrer  Ausführung. 
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(Aus  dem  physiologischen  Laboratorium  der  Universitit  Leyden.) 

Ueber  Nervenrelzungr 
durch  ft*equente  AVechselströme  *)• 

Von  ^ 


(Mit  4  Textfiguren.) 


Ueberschreitet  man  eine  gewisse  Frequenz  beim  Anbringen  eiek* 
trischer  Reize  an  einen  motorischen  Nerven,  so  wird  —  wie  man 
allgemein  annimmt  —  die  Zuckung,  womit  der  zugehörige  Muskel 
auf  die  Reizung  antwortet,  an  Intensität  abnehmen,  je  nachdem  die 
Reizfrequenz  zunimmt 

Bevor  man  Condensatorentladungen  nach  der  Weise  von  d 'Ar- 
son val  und  Te  si  a  anwendete,  waren  die  Reizfrequenzen,  welche 
untersucht  wurden,  nicht  sehr  gross.  Am  weitesten  kamen  Eronecker 
und  Stirling*),  die  mittelst  longitudinaler  Schwingungen  eines 
elektromagnetisirten  Eisenstabes  Inductionsströme  erzielten,  und  also 
im  Stande  waren,  einen  Nerven  durch  22000  Stromschwingungen 
(11000  Perioden)  pro  Secunde  zu  erregen.  Mit  d 'Arson val-  oder 
Teslaströmen,  deren  Frequenz,  sowie  deren  Intensität  innerhalb 
weiter  Grenzen  geändert  werden  können,  gelangt  man  viel  weiter. 
Ueber  die  Wirkung  dieser  Ströme  auf  Muskeln  und  Nerven  laufen 
jedoch  die  Meinungen  der  Forscher  sehr  auseinander. 

d'ArsonvaP)  sagt,  dass  sie  bei  Nerven  und  MuskeUi  niemals 


1)  Die  Untersuchung  wurde  unter  Mitwirkung  des  Herrn  Moerman  ver- 
richtet. In  dessen  Dissertation  wird  eine  ausfubrlicbe  historische  Uebersicht  des 
Gegenstandes  gegeben,  während  auch  eine  Anzahl  von  Einzelheiten  der  an- 
gewendeten Methode  und  der  erzielten  Resultate,  deren  Beschreibung  hier  unter- 
bleiben mag,  von  Herrn  Moerman  erwähnt  wird. 

2)  H.  Kronecker  und  W.Stirling,  Die  Genesis  des  Tetanus.  Du  Bois- 
Reymond's  Arch.  L  Physiol.  1878  S.  :». 

3)  d'ArsoDTal,  Action  physiologique  et  thérapeutique  des  courants  à  haute 
fréquence.    Annales  d*Klectrobiologie  liS\)>i  vol.  1  p.  1. 

S.  PrUr«r.  ArchiT  f&r  Phr^ioloci«.    Bd.  62.  ^ 
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Schmerz  und  niemals  Zuckung  verursachen.  Radzikowski^)  glaubt, 
daäs  Reizungen  eines  isolirten  Nerven  mit  Wechselströmen  \oû 
12  X  10*  Perioden  pro  See.  immer  die  zugehörige  Muskel  in  ein«i 
kräftigen  Tetanus  versetzten. 

Danilewsky^)  glaubt,  dass  ein  Nervmuskelpräparat  wohl» 
Loeb^),  dass  es  nicht  durch  sogenannte  elektrische  Strahlen  in 
Zuckung  versetzt  werden  kann. 

Inzwischen  gibt  keiner  der  Forscher  zugleich  die  angewendete 
Stromstärke  und  die  Oscillationsfrequenz  oder  Periodenzahl  an*). 
Und  doch  können  die  Resultate  unseres  Erachtens  nur  dann  nach 
ihrem  Werth  beurtheilt  werden,  wenn  man  in  einem  gegebenen  Fall 
beide  kennt.  Ausserdem  ist  es  ja  wichtig,  dass  ihr  gegenseitiges 
Verhalten  in's  Licht  gestellt  wird,  wodurch  unsere  Eenntniss  der 
Charakteristik  der  Nerven-  und  Muskelerregung  wieder  einen  Schritt 
vorwärts  geführt  werden  kann. 

Die  Ursache,  warum  man  auf  diesem  Wege  nicht  weiter  ge- 
schritten, ist  zugleich  die  Ursache,  warum  die  verschiedenen  Forscher 
so  sehr  auseinanderlaufende  Ergebnisse  erzielt  haben.  Sie  liegt  in 
den  Schwierigkeiten  einer  sicheren  Untersuchungsmethode  und  den 


1)  C.  Radzikowski,  Immunité  électrique  des  nerfs.  Institut  Solvay. 
Travaux  de  laboratoire  publiés  par  P.  Heger  t  8  fasc.  1.    1899. 

2)  B.  Danilewsky,  Verschiedene  Abhandlungen  im  Centralbl.  f.  PbysioL 
ßd.  11  bis  13  und  Archives  de  Physiol.  1897. 

8)  J.  L  0  e  b ,  Ueber  die  physiologische  Wirkung  elektrischer  Wellen. 
Pflüger's  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Bd.  69  S.  99.  1897.  —  Id.,  üeber  die  an- 
gebliche erregende  Wirkung  elektrischer  Strahlen  auf  den  Nerven.  Centralbl.  t 
Physiol.  Bd.  11  S.  401.    1897. 

4)  d'Arsonval  war  der  erste,  der  die  frequenten  Wechselströme  in  die 
Physiologie  und  die  medicinische  Praxis  einftlhrte.  Er  veröffentlichte  die  Resul- 
tate seiner  Untersuchungen  vor  der  Publikation  Te  s  la's.  Obgleich  er  die  oben 
angedeuteten  wirklichen  Stromstärken  nicht  angibt,  verrichtete  er  doch  vorEûgUcbe 
Messungen  mittelst  eines  modificirten  Card  ew'schen  Galvanometers,  womit  man 
im  3tande  ist,  die  Menge  der  entwickelten  Energie  kennen  zu  lernen.  d^Arson- 
val  zeigte  hiermit  u.  A.,  dass  die  Umwandlung  von  wenig  frequenten  zu  hoch 
frequenten  Wechselströmen  mit  einem  nur  sehr  geringen  Verlust  an  Energie, 
d.  h.  mit  grossem  Nutzeffect  stattfinden  kann.  Die  per  Secnnde  entwickelte 
Energie  des  Stromeç  nimmt  mit  der  Anzahl  von  Funken,  die  per  Seconde  über 
schlagen,  zu,  liefert  jedoch  keinen  directen  Maass&tab  fÙr  die  wirkliche  StroiD- 
stärke,  welche  jedesmal  beim  Ueberschlagen  eines  einzigen  Funkens  regelmässig« 
sinusoïdale  Schwingungen  zeigt  und,  bei  einem  maximalen  Durchschnittsbecragc 
beginnend,  wegen  der  Dämpfung  der  Elektricitätsbewegung  allmälig  zu  0  herabsinkt. 
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Beschwerden  der  Technik^).  Unser  ganzes  Streben  muss  dämm 
an  erster  Stelle  darauf  gerichtet  sein,  mit  vollkommener  Sicherheit 
zu  beweisen,  dass  die  Muskelzuckung,  die  beobachtet  wird,  die  Folge 
ist  von  nichts  Anderem,  als  den  absichtlich  angebrachten  Wechsel- 
strömen, während  von  den  letzteren  sowohl  die  Schwingungsfrequenz, 
wie  die  Intensität  so  genau  wie  möglich  gekannt  werden  müssen. 

Die  Knöpfe  Ki  K^  (Fig.  1)  der  secundären  Wicklung  eines 
Ruhmkorff-Inductors  R  werden  mit  einem  Funkenmikrometer 
Ti  v^  verbunden.  Jede  der  Kugeln  des  Mikrometers  steht  wieder  in 
leitender  Verbindung  mit  der  inneren  Belegung  einer  Batterie  von 
Leydener  Flaschen,  v^  mit  Li  und  Z,,  v^  mit  Z»  und  Z4,  während 
sich  zwischen  den  äusseren  Belegungen  der  Batterien  ein  Leiter  be- 
findet, der  über  seine  grösste  Länge  in  der  Form  eines  Ringes  C 
gebogen  ist 

Um  das  Nervmuskelpräparat  SZ  zu  reizen,  wird  es  mittelst  der 
Elektroden  E^  und  E^  mit  dem  Ringe  in  Contact  gebracht  Die 
periphere  Elektrode  E^  hat  eine  Erdableitung  ^1,  während  noch 
eine  zweite  Erdableitung  vom  Ringe  C  bei  A^  angebracht  ist. 

Die  Elektrode  £^1  wird  mit  einem  willkürlichen  Punkte  P  des 
Ringes  verbunden,  und  zwar  mittelst  eines  so  gebogenen  Leitungs- 
drahtes, dass  in  diesen  letzteren  durch  die  Elektricitätsbewegung  in 
C  keine  Ströme  inducirt  werden.  In  Fig.  1  ist  der  erwähnte  Leitungs- 
draht schematisch  als  eine  gestrichelte  Linie  FMEx  hineingezeichnet 
In  Wirklichkeit  besteht  der  Draht  jedoch  aus  mehreren  in  ver- 
schiedenen Richtungen  ausgespannten  geraden  Stücken.  Während 
diese  beschwerlich  in  Fig.  1  wiedergegeben  werden  können,  wird 
ihre  Richtung  leicht  verdeutlicht,  wenn  man  sich  auf  den  kreis- 
förmigen Leiter  C  einen  Cylinder  aufgebaut  denkt.  Dieser  imaginäre 
Cylinder  ist  mit  dünnen  ausgezogenen  Linien  in  Fig.  2  gezeichnet 
Die  vordere  Hälfte  des  Ringes  C  ist  mit  einer  dicken  ausgezogenen 


1)  Loeb,  a.  a.  0.  und  später  Bate  111  —  Archives  d.  sc  physiques  et 
naturelles,  Genève,  Juin  1899  —  wiesen  schon  mit  Recht  darauf  hin.  Auch 
Nernst  und  y.  Zeynek  gelang  es  nicht,  die  d^Arsonvalströme,  womit  sie 
menschliche  sensible  Nervenendigungen  zu  reizen  versuchten,  auf  befriedigende 
Weise  zu  messen.  Ihre  Resultate  waren  „recht  unregelmässig*'.  Nachrichten 
von  der  Kdnigl.  Gesellsch.  d.  Wissensch.  zu  Göttingen,  mathem.-physik.  Classe 
1899  Bd.  1  S.  101. 

8* 
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Linie  angegeben;  die  hintere  Hälfte  dahingegen  punktirt,  gleichsam 
verborgen  hinter  dem  Mantel  des  imaginären  Cylinders. 


^,H 


^  v»^. 


ß* 


B^ 


3si' 


Fig.  1. 

Der  Leitungsdraht,  der  P  mit  Ex  verbindet,  verl&uft  erst  am 
Mantel  des  Cylinders  entlang  senkrecht  aufwärts  bis  Pi,  dann  wage- 
recht zu  einem  in  der  Achse  des  imaginären  Cylinders  gelegenen 
Punkte  Pg.  Bis  zu  Ps  bleibt  der  Draht  in  der  Cylinderachse,  um 
sich  weiter  erst  wagerecht  nach  P«  und  sodann  senkrecht  nach  J^  za 
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richten.    Das  Stück  P9  P«  ist  theilweise  durch  ein  Rohr  umgeben 
und  punktirt  gezeichnet 

Alle  Theile  des  so  gebogenen  Leitungsdrabtes  PPiP^P^P^Ei 
sind  ausseriialb  des  Einflusses  von  Induction  durch  Wechselströme 
im  kreisförmigen  Leiter  C.  Für  die  senkrechten  Theile  des  erwähnten 
Leitungsdrabtes  ist  dies  ohne  weitere  Erklärung  deutlich,  weil  der 
Ring  C  in  einer  wagerechten  Fläche  liegt,  während  die  wagerechten 
Tbeile  des  Drahtes  nach  Punkten  gerichtet  sind,  die  sich  senkrecht 
Ober  dem  Mittelpunkte  M  befinden. 


Wenn  P  verschoben  wird,  fährt  der  Leitungsdraht  fort,  den  er- 
wähnten Bedingungen  zu  genügen.  Das  Stück  Pi  P9  läuft  an  einer 
hölzernen  Latte  entlang,  die  so  an  das  Rohr  D  befestigt  ist,  dass 
man  sie  um  die  Rohrachse  drehen  kann;  die  Rohrachse  fällt  mit  der 
Achse  des  imaginären  Cylinders  zusammen.  Auf  diese  Weise  ist 
man  in  den  Stand  gesetz,  dafür  zu  sorgen,  dass  Pi  immer  allen  Be- 
wegungen von  P  folgt,  so  dass  PPi  stets  senkrecht  bleibt  Im  Rohr 
D  erfährt  der  Draht  bei  der  Verchiebung  des  Punktes  P  eine  geringe 
Torsion,  die  ihm  aber  nicht  schadet 

Nachdem  wir  noch  auf  den  nach  der  Erde  abgeleiteten,  von  Eisen- 
gaze angeferti|?ten  grossen  Schirm  Oi  O^  (siehe  Fig.  1  u.  2)  hinge- 
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wiesen  haben,  mittelst  dessen  der  Rnhmkorff-Inductor  mit  des 
Leydener  Flaschen  vom  Ringe  C  und  dem  Nenrmaskelpr&pant 
getrennt  wird,  können  wir  die  Uebersieht  über  die  Yersuchseiih 
richtong  sehliessen  und  zur  Erwähnung  einiger  Einzelheiten  der 
gebrauchten  Apparate  Qbeigehen. 

Der  Inductor  war  aus  der  Fabrik  von  Max  Kohl  in  Chemnitx. 
Sein  Eisenkern  mit  der  primären  Wicklung  Bx  war  innerhalb  der 
secundären  Rolle  verschiebbar,  aus  welcher  Eigenheit  grosser  Nutren 
gezogen  wurde,  um  beim  Ueberschlagen  eines  Funkens  die  Spannung 
im  Knopfe  Ki  ebensoviel  vom  Erdpotential  abweichen  zu  machen, 
wie  diejenige  im  Knopfe  K^  und  so  die  Symmetrie  der  ganzen  Auf- 
Stellung  zu  fördern. 

Eine  Verschiebung  des  Kernes  —  der  mit  seiner  Hartgummi- 
auskleidung  1,50  m  lang  ist  —  um  1  mm  verursachte  schon  einen 
merklichen  Unterschied  zwischen  den  Potentialabweichungen  beider 
Knöpfe. 

Als  Interrupter  wurde  die  Quecksilberturbine  der  Allg.  Elektr. 
Gesellsch.  gebraucht.  Wie  bekannt,  ermöglicht  dieses  Werkzeug  die 
Unterbrechungsfrequenz  innerhalb  weiter  Grenzen  genau  zu  r^uliren 
und  namentlich  eine  grosse  Anzahl  von  Unterbrechungen  pro  Secuode 
zu  erzielen. 

Es  zeigte  sich  jedoch  bald,  dass  das  Nervmuskelpräparat  durch 
die  Reizung  mit  frequenten  Wechselströmen  schnell  ermüdet  wird. 
Darum  zogen  wir  es  vor,  eine  ungewöhnliche,  geringe  Anzahl  von  Unter- 
brechungen anzuwenden,  und  zwar  ungefähr  1  pro  Secunde.  Di^ 
wurde  leicht  erreicht,  indem  wir  den  Interrupter  10  Umdrehung^ 
pro  Secunde  machen  Hessen  und  mittelst  2  Zahnräder  und  eines 
Schleifencontactes  jedesmal  nur  einmal  pro  Secunde  den  Kreis  gerade 
fär  so  lange  geschlossen  hielten,  dass  eine  Contactunterbrecbung 
in  der  Turbine  auch  wirklich  eine  Stromunterbrechung  verursadite. 
Am  Turbinenring,  wogegen  der  Quecksilberstrahl  gerichtet  war,  befand 
sich  nur  ein  einziger  Zahn,  der  ungefähr  so  breit  war,  wie  der  halbe 
Kreisbogen. 

Die  Kugeln  des  Funkenmikrometers  r,  t?j  wurden  auf  ver- 
schiedene, willkürlich  gewählte  Abstände  auseinander  geschraubt 
und  für  jeden  bestimmten  Abstand  der  Kugeln  wurde  die  Strona- 
stärke  in  der  primären  Wicklung  des  Inductors  so  regulirt,  dass  sie 
ein  Minimum  betrug,  während  doch  bei  jeder  Stromunterbrecbung 
regelmässig    ein  Funken   überschlagen    musste.     Die   durch    einen 
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Tachometer  controlirte,  sehr  constante  Umdrehungsgeschwindigkeit 
der  Turbine,  ihre  eigenthümliche  Weise  der  Contactunterbrechung 
in  einem  Quecksilberstrahl  und  das  Kaltbleiben  der  Kugeln,  zwischen 
welchen  nur  einmal  pro  Secunde  ein  Funken  überschlug,  ermög- 
lichten es,  mit  sehr  genau  regulirten  Stromstärken  zu  arbeiten. 
Verringerte  man  die  Stromstärke  bis  unter  das  gefundene  Minimum, 
80  schlug  bald  gar  kein  Funken  mehr  über.  Die  Stromstärken, 
wobei  der  Zustand  hervorgerufen  wurde,  dass  dann  und  wann  ein 
Funken  überschlug,  waren  innerhalb  enger  Grenzen  beschränkt 

Mit  grosser  So^rfalt  wurden  die  Capacitäten  der  beiden  Batterien 
von  Leydener  Flaschen  einander  gleich  gemacht  Die  Capacitäten 
einer  Anzahl  von  nahezu  gleich  grossen,  uns  freundlichst  von  Herrn 
Prof.  Kamerlingh  Onnes  Qberlassenen  Leydener  Flaschen  wurden 
gemessen  und  danach  einige  ausgewählt,  die,  nebeneinander  gesetzt 
und  zu  einer  Batterie  vereinigt,  zusammen  eine  ebenso  grosse  Capa- 
cität  zeigten,  wie  eine  zweite  ausgewählte  Batterie.  In  der 
schematischen  Fig.  1  findet  man  die  Batterien  so  abgebildet,  als  ob 
jede  nur  aus  zwei  Leydener  Flaschen  bestände.  In  Wirklichkeit 
bestand  jedoch  jede  Batterie  aus  vier.  Die  Capacität  einer  einzelnen 
Batterie  betrug  1,65  X  10-»  Farad.  • 

Der  Ring  C  hat  einen  Diameter  von  1,02  m  und  besteht  aus 
einem  5  mm  dicken  Messingdraht,  der  über  seine  ganze  Länge  mit 
einer  getheilten  Scala  versehen  ist 

Der  Draht  PP^P^P^P^Ei  (siehe  Fig.  2)  dessen  Theile,  wie 
oben  schon  auseinandergesetzt  worden  ist,  sämmtlich  ausser  dem 
Einflüsse  der  Induction  durch  die  Wechselströme  in  C  stehen,  ist 
durch  eine  dicke  Guttaperchalage  isolirt  An  seinem  Ende  bei  P 
ist  eine  einfache,  stark  federnde  Klemme  festgelöthet,  womit  er  an 
jedem  willkürlichen  Punkte  des  Ringes  C  leitend  verbunden  werden 
kann.  Indem  man  die  Feder  der  Klemme  anspannt,  kann  man  sie 
schnell  und  leicht  vom  Ringe  losmachen,  um  sie  durch  Entspannung 
der  Feder  unmittelbar  wieder  auf  eine  andere  Stelle  zu  befestigen. 
Das  andere  Ende  des  Drahtes  ist  bei  Ei  an  einer  der  Elektroden 
des  Nervmuskelpräparates  befestigt 

Die  Erdableitungen  vom  Schirme  Gx  0^  und  die  bei  A^  Ä^  und 
E^  ^1,  Flg.  2,  bestehen  aus  dicken  Kupferstangen,  die  an  die  Wasser- 
leitung und  ausserdem  noch  an  drei  bis  tief  unter  das  Niveau  des 
Bodenwassers  in  den  Grund  getriebenen  verzinkten  eisernen  Röhren 
befestigt  sind. 
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Dass,  obgleich  schon  grosse  Sorgfalt  auf  die  genaue  symmetrisdie 
Aufstellung  des  Ruhmkorff-Inductors  und  der  Batterien  der 
Leydener  Flaschen  verwendet  wurde,  eine  solide  Erdableitung  Tom 
Ringe  doch  noch  ein  nothwendiges  Erfordemiss  bleibt,  ist  ausFolgendrai 
ersichtlich. 

Man  löse  die  Erdverbindung  von  C  bei  A2,  siehe  Fig.  1,  ebenso 
die  Klemme  bei  P  und  schraube  die  Kugeln  des  Funkenmikrometers 
Vi  V2  so  weit  aus  einander,  dass  auch  bei  der  Anwendung  von  staiken 
Strömen  in  der  primären  Wickelung  des  Ruhmkorffs  keine 
Funken  überschlagen.  War  die  Aufstellung  der  Apparate  vollkommen 
symmetrisch,  so  musste  das  Potential  des  Ringes  C  während  der 
Stromunterbrechungen  im  Ruhmkor  ff,  welche  nur  langsame 
Wechselströme  hervorrufen,  nahezu  unverändert  bleiben.  In  einem 
bestimmten  Punkte,  der  nicht  weit  von  A^  entfernt  sein  kann,  inûsste 
das  Potential  sogar  vollkommen  denselben  Werth  beibehalten.  Man 
kann  aber,  wie  sorgfältig  der  Eisenkern  auch  in  der  secundären 
Rolle  verschoben  wird,  doch  niemals  vermeiden,  dass  bei  starker 
Wirkung  des  Ruhmkorff's  Funken  von  C  auf  einen  mit  der  Erde 
in  Verbindung  stehenden  Draht  überschlagen.  Diese  Funken  sind 
zwar  sehr  klein  und  können  nicht  ohne  Mühe  beobachtet  werden, 
aber  sie  sind  doch  vorhanden.  Auch  kann  Jemand  mit  einw  em- 
pfindlichen Haut  eine  schwache  Reizung  empfinden,  wenn  er  den 
Ring  C  leise  berührt^).  Wird  die  Erdableitung  bei  A2  zu  Stande 
gebracht,  so  bleibt  sowohl  der  Funke  wie  der  Hautreiz  über  die 
ganze  Peripherie  des  Ringes  C  weg. 

Es  braucht  keiner  näheren  Erklärung ,  dass  die  Erscheinungen 
sich  ändern,  sobald  das  Funkenmikrometer  so  gestellt  wird,  dass 
zwischen  den  Kugeln  v^v^  ein  Funke  überschlägt  und  der  Ring  € 
durch  fréquente  Wechselströme  durchströmt  wird.  An  den  Enden 
des  Ringes,  nahe  an  den  Ausseubelegungen  der  Leydener  Flaschen 
erhält  man  dann,  indem  man  ihnen  einen  nach  der  Erde  abgeleiteten 
Draht  nähert,  Funken,  die  etwas  kleiner  sind  als  die  halbe  Länge 
t;i  V2  ;  diese  werden  regelmässig  kleiner,  wenn  man  den  Draht,  stets 
der  Peripherie  des  Ringes  folgend,  weiter  und  weiter  von  den 
Leydener  Flaschen  entfernt,  während  bei  A^  ein  kaum  mehr  merk- 
liches Minimum  der  Funkenlänge  erreicht  wird. 


1)  Lässt  man  nur  eine  einzige  Unterbrechung  pr.  See  stattfinden,  so  kami 
man  weder  die  Funken  sehen,  noch  die  Reizung  der  Haut  fühlen.  Dafür  ist  eine 
Anzahl  von  Unterbrechungen  pr.  See.  nöthig. 
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Wenn  bei  A^  die  Erdableitnng  nicht  angebracht  wird,  genügt 
es,  die  Klemme  P  irgendwo  in  der  Nfthe  des  Ringumkreises  m 
halten,  um  jedes  Mal,  wenn  ein  Funke  bei  v,  t;,  überschlftgt  ^),  den 
Muskel  S  krftftig  zucken  zu  sehen.  Es  ist  dabei  unnöthig,  die 
Klemme  P  mit  dem  Ringe  in  Contact  zu  bringen. 

Die  also  hervortretende  Reaction  des  Nervmuskelpräparates  ist 
nicht  die  Folge  der  Wirkung  der  frequenten  Wechselströme.  Sie 
wird  nur  durch  den  in  der  Aufetellung  der  Apparate  übrig  bleibenden 
kleinen  Mangel  an  Symmetrie  verursacht  Beim  Ueberschlagen  des 
Funkens  zwischen  Vi  und  t?,  wird  das  Potential  des  Ringes  C,  das 
unmittelbar  vorher  zu  einem  gewissen  Betrage  gestiegen  war,  in 
kurzer  Zeit  —  ebenso  kurz  wie  die  Dauer  des  Funkens  —  wieder 
dem  Potential  der  Erde  gleich  gemacht  Hierdurch  verändert  auch 
das  Potential  im  Drahte  P^,  der  durch  den  Ring  influencirt 
und  durch  einen  sehr  grossen  Widerstand  —  den  Nerven  EiE^  — 
mit  der  Erde  verbunden  ist.  Unter  diesen  Umständen  werden 
jedesmal  beim  Ueberschlagen  eines  Funkens  zwischen  Vi  und  t?,  zwei 
scharf  von  einander  zu  unterscheidende  Ströme  durch  den  Nerven 
geschickt:  1.  der  fréquente  Wechselstrom,  welcher  durch  den  Nerven 
hindurch  durch  Influenz  vom  Ringe  C  auf  den  Draht  PEi  nach  der 
Erde  geleitet  wird  und  2.,  nachdem  der  Wechselstrom  gedämpft  ist, 
der  Strom,  der  als  eine  Condensatorentladung  die  im  Drahte  PEi 
angesammelte  Elektricität  nach  der  Erde  abführt 

Man  kann  leicht  zeigen,  dass  unter  den  oben  beschriebenen  Um- 
ständen die  Muskelzuckung  nur  durch  den  sub  2  genannten  Strom 
erzielt  wird.  Dazu  braucht  man  nur  die  Erdableitung  bei  A2  anzu- 
bringen, wodurch  man  den  sub  2  genannten  Strom  aufhebt,  während 
die  Wechselströme  unvermindert  fortdauern.  Die  Reaction  des  Nerv- 
muskelpräparates unterbleibt  unter  diesen  Umständen,  wie  gross 
man  den  Funken  zwischen  Vi  und  v^  auch  werden  lässt  und  wohin 
man  die  Klemme  P  auch  führt,  vorausgesetzt,  dass  man  P  nicht 
in  leitende  Verbindung  mit  dem  Ringe  C  bringt. 

Fragen  wir  uns  jetzt,  ob  wir  mit  der  oben  beschriebenen  Ein- 
richtung unseren  Zweck  erreicht,  ob  wir  also  thatsächlich  im  Stande 
sind,  einen  isolirten  Froschnerven  mit  frequenten  Wechselströmen, 


1)  Oft  sieht  iDAD  bei  jeder  UnterbrechuDg,  auch  ohne  dass  ein  Fonke  über- 
schlAgt,  dasselbe  geschehen.  Die  Erklärung  ist  einfach  und  geht  von  selber  aus 
der  weiter  im  Text  gegebenen  Auseinandersetzung  hervor. 
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deren  Periode  und  Intensität  genau  regulirt  werden  können,  zu 
reizen,  ohne  dass  die  Untersuchung  dabei  durch  Complicationea 
mit  anderen  elektrischen  Einflüssen  gestört  wird. 

Erstens  weisen  wir  auf  den  schon  genannten  Umstand  hin,  dass 
man  die  Klemme  P  diesseits  des  Schirmes  Oi  G^  frei  bewegen  kann 
ohne  den  Muskel  in  Zuckung  zu  versetzen,  wenn  man  nur  P  nicht 
mit  dem  Ringe  C  in  Contact  bringt,  oder  die  Funken  nicht  un- 
mittelbar von  C  auf  P  überschlagen  lässt  Die  Funken  bei  t?,  r, 
können  dabei  so  gross  genommen  werden,  wie  in  Bezug  auf  die 
Isolation  der  ganzen  Aufstellung  zulässig  ist  Offenbar  sind  die 
Wechselströme,  die  durch  Influenz  vom  Ringe  auf  den  Punkt  P  über 
den  Nerven  nach  der  Erde  abgeführt  werden,  zu  schwach,  um 
einige  Wirkung  auszuüben.  Wenn  man  aber,  sogar  bei  sehr  geringer 
Funkenlänge  v^v^^  die  Klemme  P  mit  dem  Ringe  C  auf  nicht  zu 
kleinen  Abstand  von  A^  in  Contact  bringt,  zuckt  der  Muskel  regel- 
mässig jedes  Mal,  wenn  ein  Funke  überschlägt  Die  frequenten 
Wechselströme  werden  dann  direct  und  mit  grosser  Intensität  durch 
den  Nerven  geschickt. 

Diese  Intensität  ist  leicht  regulirbar:  Erstens  kann  man  die 
Funkenlänge  V]  v^  willkürlich  verändern,  aber  zweitens  hat  man  auch 
bei  constanter  Funkenlänge  noch  ein  vorzügliches  Mittel,  die  durch 
den  Nerven  zu  schickenden  Ströme  schwächer  und  stärker  zu  machen. 
Man  hat  nur  P  über  die  Peripherie  des  Ringes  C  zu  verschieben. 
Der  Draht  PE^  und  der  Nerv  bilden  zusammen  eine  Zweigleitung 
für  die  Ströme  zwischen  P  und  A^^  und  je  weiter  mau  P  über  den 
Ringumkreis  von  A^  entfernt,  desto  stärker  wird  der  Strom  in  der 
Zweigleitung  werden.  Das  Umgekehrte  findet  natürlich  statt,  wenn 
P  nach  A2  hin  geschoben  wird.  Bringt  man  P  stets  A2  näher,  so 
wird  der  Strom  endlich  so  sehr  abnehmen,  dass  er  nicht  mehr  im 
Stande  ist,  den  Muskel  in  Zuckung  zu  versetzen. 

Mit  grosser  Genauigkeit  lässt  sich  bis  auf  einige  Millimeter  auf 
dem  mehr  als  3  m  im  Umkreis  messenden  Ring  die  Grenze  be- 
stimmen, auf  der  die  Reaction  des  Nervmuskelpräparates  gerade  noch 
eintritt  Verschiebt  man  die  Klemme  über  den  Grenzpunkt  hinüber 
allmälig  weiter  von  A^  weg,  so  wird  die  Zuckung  auch  allm&Ug 
stärker;  sie  wird  bald  auf  ein  Maximum  geführt  und  bleibt  bei 
weiterer  Verschiebung  der  Klemme  maximal,  bis  man  eines  der 
Enden  des  Ringes  nahe  am  Schirm  erreicht  hat. 

Die  Genauigkeit,  womit  man  durch  die  Verschiebung  der  Klemme 
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die  Stromstärke  im  Nerven  regulirt,  kann  einigermaassen  aus  den 
Versuchen  beurtheilt  werden,  welche  wir  gemacht  haben,  die  Ver- 
theilung  der  oscillirenden  Potentialuntersehiede  über  die  Peripherie 
des  Ringes  näher  kennen  zu  lernen. 

Bei  einer  bestimmten  Funkenlänge  im  Mikrometer  rit;,  musste 
die  Klemme  auf  26  cm  vom  Nullpunkt  Ä^  gesetzt  werden,  um  den 
Schwellenwerth  für  eine  Muskelzuckung  zu  erhalten.  In  der  Zweig- 
leitung nach  dem  Nerven  wurde  dann  ein  Widerstand  und  eine 
Gapacität  eingeschaltet  mit  der  Folge,  dass  die  Klemme  weiter  vom 
Nullpunkt  weggeschoben  werden  musste,  um  den  Muskel  aufs  Neue 
zu  einer  Zuckung  zu  veranlassen.  Der  Schwellenwerth  betrug  jetzt 
53  cm.  Nehmen  wir  an,  dass  das  Nervmuskelpräparat  unverändert 
geblieben  ist,  so  muss  der  Schwellenwerth  der  für  eine  Zuckung  be- 
nöthigten  Stromstärke  in  beiden  Fällen  gleich  sein.  Die  Einschal- 
tung des  Widerstandes  und  der  Capacität  in  die  Zweigleitung  — 
Schaltung  ß  —  hat  es  also  nöthig  gemacht,  den  Strom  von  einem 

53 

2ß  =  2,04  Mal  längeren  Stück  des  Ringes  abzuleiten,  um  den  Nerven 

mit  derselben  Intensität  durchströmen  zu  lassen.  Wenn  die  Potential- 
abweichungen im  Ringe  gleichmässig  vertheilt  sind,  muss  bei  Gebrauch 
derselben  Combination  von  Widerstand  und  Capacität,  aber  bei 
anderer  Funkenlänge  in  v^v^  dasselbe  Verhältniss  2,04  hervortreten. 
Wir  sehen  dies  auch  wirklich  stattfinden.  Als  die  Funkenlänge  in 
v^v^  verkleinert  wurde,  musste  ohne  Einschaltung  des  Widerstandes 
und  der  Capacität  —  Schaltung  a  —  der  Strom  von  einem  grösseren 
Stücke  des  Ringes  abgeleitet  werden,  um  den  Schwellenwerth  zu 
erhalten.  Die  Klemme  musste  44  cm  von  A^  weggeschoben  werden. 
Bei  Schaltung  ß  war  unter  dieser  Bedingung  eine  Bogenlänge  von 

90 
90  cm  erforderlich;  das  Verhältniss  ist  ^  =  2,04.   Als  die  Funken- 
länge zum  dritten  und  vierten  Mal  verändert  wurde,  betrugen  die 
Bogenlängen,  von  denen  der  Strom  abgeleitet  werden  musste,  nach- 
einander    bei  Schaltung  a      68,5cm  [  ^^^^^^^  2,02, 
„  ,         /Î    138,5  „    ) 

»         a      58    cm  1  «  ^. 

.  .         ß    116,5  „    )  ^  ^'^^- 

In  einer  zweiten  Messungsreihe,  wobei  eine  andere  Combination 
von  Widerstand  und  Capacität  angewendet  wurde,  sieht  man  dieselbe 
Regelmässigkeit  zum  Vorschein  kommen. 
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Die  Resultate  der  beiden  Messungsreihen  ergaben  sich,  indem 
wir  Mittelwerthe  der  Bogenlängen  rechts  und  links  vom  Nullpunkt 
A2  nahmen.  Ausserdem  wurde,  um  zu  verhindern,  dass  eine  even- 
tuelle Ermüdung  des  Nervmuskelprftparates  das  Resultat  undeutlich 
machte,  stets  so  verfahren,  dass  eine  Messung  bei  der  Schaltung  ß 
immer  zwischen  zwei  Messungen  bei  der  Schaltung  a  ausgeführt 
wurde.  Jede  der  oben  erwähnten  Bogenlängen  bei  einer  Schaltung  ß 
entspricht  also  dem  Mittelwerth  aus  zwei,  jede  der  Bogenlängen  bei 
einer  Schaltung  a  dem  Mittelwerth  aus  vier  Messungen.  Die  Re- 
sultate bestätigen  die  Erwartungen  vollkommen,  dass  mit  A2  als 
Nullpunkt  die  Potentialschwingungen  über  den  Umkreis  des  Ringes 
genau  proportional  den  Bogenlängen  an  Grösse  zunehmen. 


Die  oben  beschriebenen  Messungen  verbürgen  schon  in  genügen- 
dem Maasse  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  wir  den  Froschnerven  mit 
frequenten  Wechselströmen  imd  mit  nichts  Anderem  als  diesen  erregt 
haben.  Da  es  unseres  Erachtens  jedoch  von  der  grössten  Wichtig- 
keit ist,  diesen  Punkt  zu  vollkommener  Sicherheit  zu  bringen,  haben 
wir  uns  noch  nach  andern  Mitteln  zur  Contrôle  umgesehen. 

Bevor  diese  näher  erörtert  werden  können,  ist  es  nothwendig, 
das  Verhaltniss  der  Stromstärken  im  Ringe  und  in  der  Zweigleitung 


Ceber  Nenrenreisung  durch  fréquente  Wechselströme.  HS 

darch  den  Nerven  zu  untersuchen.    Wird,  indem  man  die  Zweig- 
leitung anbringt,  der  Strom  im  Ring  verändert? 

Beschr&nken  wir  uns  an  erster  Stelle  auf  die  Stromst&rke  im 
Ring.  Bekanntlich  mOssen  wir  bei  Wechselströmen  dem  scheinbaren 
Widerstände  oder  der  Impedanz  P,  die  aus  dem  wahren  Widerstände 
oder  der  Resistanz  w  und  dem  inductiven  Widerstände  oder  der 
Inductanz  2/mL  zusammengesetzt  ist,  Rechnung  tragen,  n  bezeidinet 
die  Anzahl  von  Perioden  per  Secunde  und  L  den  Ck)efficient  der 

Selbstinduction. 

P=  Vit«  4-  (2/mZ)«. 
Die  maximale  Stromstärke  des  sinusoïdal  schwingenden  Stromes  ist 

worin  Eo  das  Maximum  der  ebenfalls  sinusoïdal  schwingenden  Po- 
tentialunterschiede bezeichnet    Die  mittlere  Stromstarke  ist 

7         -2  7 

TT 

Die  Selbstinduction  des  Ringes  C  kann  nach  Wien^)  berechnet 
werden  mittelst  der  Formel 


L  =  iftR  (log.  nat  -  -h  0,333\ 


worin  R  den  Halbmesser  des  Ringes  und  r  den  halben  Durchmesser 
des  Leitungsdrahtes  bezeichnet  In  unserem  Fall  ist  i2  =  51  cm 
und  r  =  0,25  cm,  woraus  berechnet  wird,  dass  Z  =  8614  cm  = 
3,614X10-«  Henry. 

Aus  diesem  Selbstinductionscoefficient  Iftsst  sich  in  Verbindung 
mit  der  Capacitftt  der  angewendeten  Leydener  Flaschen  —  jede 
Batterie  war  1,65  X  10"®  Farad,  die  beiden  hinter  einander  ge- 
schalteten Batterien    zusammen   8,25X10-*  Farad  —  nach  der 

Formel  von  Kelvin 

^_1 

^~2nVLC 
berechnen,  dass  die  Periodenzahl  des  Wechselstromes  9,2  X  10*  per 
See.  beträgt  Diese  Berechnuuß  ist  nicht  genau,  weil  wir  die  Selbst- 
induction der  Leitung  ausserhalb  des  Ringes  —  jenseits  des  Schir- 
mes —  vemachlÄssigt  haben.  Dem  steht  gegenüber,  dass  wir  auch 
den  Rückstand  der  Leydener  Flaschen   ausser  Rechnung  gelassen 


1)  M.  Wien,  Ueber  die  Berechnung  und  Messung  kleiner  Selbstpotentiale. 
Wiedemann's  Annalen  Bd.  o3  S.  928.    1894 


114  W.  Einthoven; 

haben  y  welche  beiden  Fehler  ihren  Einfluss  in  entgegengesetztem 
Sinne  geltend  machen.  Wir  werden  später  eine  genauere  Methode 
erwähnen  y  um  mit  Hülfe  des  Nervmuskelpräparates  selbst  die  Pe- 
riodenzahl im  Ringe  C  zu  bestimmen,  und  wollen  vorläufig  für  n  die 
runde  Zahl  10®  annehmen. 

Der  Widerstand  u^  im  5  mm  dicken  Messingdrahte  darf  ver- 
nachlässigt werden^);  sodass  dessen  Impedanz  auf 

P  =  27rwL  =  22,7 
berechnet  wird. 

Die  Kugeln  des  Funkenmikrometers  hatten  einen  Radius 
=  0,5  cm.  Bei  1  cm  Funkenlänge  betrug  der  Potentialunterschied 
zwischen  beiden  Eq  =  25  500  Volt  ^),  so  dass  bei  dieser  Funkenlänge 
die  maximale  Stromstärke  im  Ringe  C  auf  Ji,  ^  1120  Ampère  und 
die  mittlere  Stromstärke  auf /,«,««/  =715  Amp.  berechnet  werden  muss. 

Um  das  Verhältniss  der  Stromstärken  im  Ring  und  im  Nerven 
kennen  zu  lernen,  muss  noch  die  Impedanz  der  Zweigleitung  bekannt 
sein.  Der  Selbstinductionscoefßcient  des  Drahtes  PEi,  der  aus  einer 
Anzahl  von  senkrecht  auf  einander  stehenden  geraden  Stücken  be- 
steht, kann  nach  Wien^)  mittelst  der  Formel 

Z  =  2Z(log.nat.^^— 0,75) 

berechnet  werden,  worin  l  die  Länge  und  r  den  halben  Diameter 
des  Leitungsdrahtes  bezeichnet.  Die  Formel  hat  für  jedes  zwischen 
zwei  Umbiegungsstellen  gelegene  einzelne  Stück  Geltung.  Der  Selbst- 
inductionscoefßcient der  gesammten  Stücke  beträgt  hiemach  L  = 
1,028  X  10-5  Henry. 

Der  Widerstand  der  von  uns  gebrauchten  Nerven  betrug  niemals 
weniger  als  60000  Ohm.  Nehmen  wir  diesen  Betrag  als  ein  Mini- 
mum an  und  vernachlässigen  wir  die  Resistanz  des  kupfernen  Lei- 
tungsdrahtes, so  wird  die  Impedanz  der  Zweigleitung  auf 

P=  V(w^  +  27inLy  =  V6ÖO()Ö«  +  64,6« 
berechnet. 


1)  Nimmt  man  den  specifischen  Widerstand  des  Messings  a  =  7,83  x  10*  ^- 

dec 

an,  so  wird  der  Widerstand  des  Ringes  gegen  den  constanten  Strom  auf  0,0128  Ohm 
berechnet  Nach  J.  J.  Thomson's  recent  researches  wird  die  Resistani 
gegen  einen  Wechselstrom  von  10«  Perioden  per  See  auf  0,163  Ohm  berechnet, 
wenn  die  Permealität  /<  «  1  angenonunen  wird. 

2)  Vgl.  Ko  hl  rausch,  Leitfaden  der  praktischen  Physik,  8.  Aufl.  8.483.  1896. 

3)  A.  a.  0. 
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Es  ist  aus  obenstehenden  Zahlen  ersichtlich,  dass  wir  die  Im- 
pedanz der  Zweigleitung  der  Resistanz  des  Nerven  gleichsetzen 
dürfen. 

Bei  der  Stromableitung  vom  Ringe  nach  dem  Nerven  wird  stets 
nur  ein  kleinerer  oder  grösserer  Theil  des  Ringes  in  Anspruch  ge- 
nommen, welcher  höchstens  auf  die  Hälfte  des  ganzen  Ringes  aus- 
gedehnt wird.     Die  Impedanz  des  Ringtheiles,   von  welchem   der 

22  7 
Strom  abgeleitet  wird,  ist  also  höchstens  -^    =11,85;   die  Im- 
pedanz der  Zweigleitung  ist  mindestens  60000,  so  dass  das  Verhältniss 
der   Stromstärken    im    Ring    und    im    Nerven    ein    Minimum    von 

®j^j^  =  5300  beträgt. 

Unter  diesen  Umständen  dürfen  wir  den  Einfluss,  den  die 
Zweigleitung  auf  den  Strom  im  Ring  ausübt,  vernachlässigen. 

Schaltet  man  in  die  Zweigleitung  eine  bekannte  Resistanz  oder 
eine  bekannte  Inductanz  ein,  so  dass  ihre  Impedanz  in  einem  be- 
stimmten Verhältniss,  z.  B.  wie  l:a  zunimmt,  so  würde  man  er- 
warten, dass  die  Reaction  des  Nervmuskelpräparates  nur  dann  die 
gleiche  blieb,  wenn  auch  die  oscillirenden  Spannungen  im  Punkte  P 
im  selben  Verhältnisse  zunähmen.  Das  Letztere  ist  zu  erreichen, 
indem  man  entweder  die  Funkenlänge  vergrössert  oder  P  verschiebt, 
und  zwar  auf  einen  über  den  Kreisbogen  gemessenen  Abstand  a  von 
A2,  wenn  die  ursprüngliche  Bogenlänge  1  ist 

Man  wird  aber  in  seiner  Erwartung  enttäuscht.  Die  Hinzu- 
fügung einer  Resistanz  in  die  Zweigleitung  erfordert  zur  Compensation 
stets  eine  verhältnissmässig  zu  grosse  Verschiebung  von  P,  während 
die  Hinzufügung  einer  Inductanz  zu  sehr  verschiedenen  Ergebnissen 
führt  und  zur  Compensation  das  eine  Mal  eine  Vergrösserung,  das 
andere  Mal  eine  Verringerung  der  Länge  PA^  nöthig  macht 

Die  Erklärung  dieser  Erscheinungen  braucht  nicht  weit  gesucht 
zu  werden.  Sie  liegt  in  der  Capacität  der  Zweigleitung  selbst, 
namentlich  in  jenem  Theile  der  Zweigleitung,  der  sich  zwischen 
dem  Ring  und  dem  Nerven  befindet  Die  hierdurch  verursachte 
Schwierigkeit  wird  vollkommen  beseitigt ,  wenn  man  zwischen  den 
Ring  und  den  Nerven ,  so  nahe  wie  möglich  beim  letzteren,  einen 
Condensator  von  bekannter  Capacität  in  die  Leitung  einschaltet  und 
dabei  sorgt,  diese  Capacität  so  gross  zu  nehmen,  dass  die  Capacität 
der  Zweigleitung  selbst  dagegen  vernachlässigt  werden  darf. 
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Die  Weise,  wie  eine  Resistanz  r,  ein  inductiver  Widerstand  L 
und  ein  Condensator  in  die  Zweigleitung  eingeschaltet  werden,  wird 
schematisch  in  Fig.  3  wiedergegeben.  P  bezeichnet  hier  wieder 
einen  Punkt  des  grossen  Ringes  C  der  Fig.  1  und  R  die  Resistan! 
des  Nerven.  Eine  der  Condensatorflachen  ist  nach  der  Erde  ab- 
geleitet, die  andere  Fläche  ist  mittelst  eines  Leitungsdrahtes  durch 
L  und  r  hindurch  mit  dem  Punkt  P  verbunden,  zugleich  nüttdst 
eines  anderen  sehr  kurzen  Drahtes  mit  dem  auf  die  früher  schon 
beschriebene  Weise  nach  der  Erde  abgeleiteten  Nerven  -B.  Der 
Punkt  P  darf  wieder  als  eine  Stelle  betrachtet  werden,  wo  eine 
sinusoïdale  Potentialschwingung  stattfindet,  die  nicht  durch  Ver- 
änderungen in  r  und  L  oder  im  regulirbaren  Condensator  beeinflusst 
wird^).    Die  Inductanz,  sowie  die  Resistanz  des  kurzen,  den  Con- 


Qmdensaiai 


P 


K==D 'öööü^ — ^?^^C=1 >EhiMâùu^ 

"^  L  ^ 

Fig.  8. 

densator  mit  dem  Nerven  verbindenden  Drahtes  dürfen  vernachlässigt 
werden. 

Die  Capacität  des  Condensators  heisse  C,  —  die  maximalen 
Potentialabweichungen  während  einer  sinusoldalen  Schwingung  im 
Punkte  P  des  Ringes  Fp,  —  die  maximalen  Potentialabweichungen 
im  Punkte  Q  des  Condensators  F^,  —  so  muss  für  eine  gegebene 
Periodenzahl  und  bei  gegebenen  Werthen  von  r,  R^  L  und  C  ein 
bestimmtes  Verhältniss  zwischen  Vp  und  Vg  vorhanden  sein. 

Mein  verehrter  College  Herr  Professor  Lorentz  hatte  die 
grosse  Freimdlichkeity  die  zwischen  den  erwähnten  Werthen  be- 
stehende Beziehung  in  einer  Formel  für  mich  niederzuschreiben, 
wofür  ich  ihm  meinen  verbindlichsten  Dank  ausspreche.  Die  Formel 
von  Lorentz  lautet: 


1)  Das  Anbringen  des  Condensators  vergrössert  die  Stromstärke  in  der  Zweig- 
leitung sehr.  Die  maximale  Capacität,  worauf  der  Condensator  eingestellt  wurde, 
war  jedoch  noch  30  mal  kleiner  als  die  Capacität  jeder  der  Batterien  von  LejdeDer 
Flaschen,  während  dafür  gesorgt  wurde,  dass  die  Impedanz  der  Leitung  too  P 
nach  Q  stets  sehr  gross  blieb  im  Verhältniss  zur  Impedanz  des  Kreisbogens  PA^ 
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worin  T  die  Periode  der  elektrischen  Schwingung  bedeutet 

Nehmen  wir  an,  dass  der  Muskel  noch  eben  in  Zuckung  versetzt 
wird«  wenn  beim  Punkte  Q  des  Condensators  die  maximale  Potential- 
abweichung =  Vg  ist,  80  wird  bei  einer  gegebenen  Funkenlänge  im 
Funkenmikrometer  der  Punkt  P  auf  eine  solche  Stelle  des  Ring- 
umkreises geschoben  werden  müssen,  dass  Vp  =  kVg. 

Entfernt  man  aus  der  Leitung  von  P  nach  dem  Nerven  die 
Resistanz  r  und  die  Inductanz  L,  und  löst  man  bei  Ç  die  Ver- 
bindung mit  dem  Condensator  —  Schaltung  a  —,  so  nimmt  Q 
stets  denselben  Potential  wie  P  an.  Um  den  Schwellenwerth  für  die 
Muskelzuckung  zu  erhalten,  muss  also  der  Punkt  P  bei  der  Schal- 
tung ß  —  wobei  sich  die  Impedanz  und  die  Capacität  in  der 
Zweigleitung  befinden  —  À  Mal  grössere  Potentialabweichungen  zeigen, 
als  bei  der  Schaltung  a:  mit  andern  Worten,  die  Bogenlänge  PA^ 
(siebe  Fig.  1)  muss  bei  der  Schaltung  ß  l  Mal  grösser  sein  als  bei 
der  Schaltung  a. 

Die  Werthe  von  r,  B,  L  und  C  können  leicht  einzeln  gemessen 
werden.  Der  Werth  von  X  kann  direct  durch  das  Experiment  be- 
stimmt werden,  so  dass  wir  in  der  Formel  von  Lorentz  nur  die 
Periode  T  als  Unbekannte  übrig  behalten. 

Das  Nervmuskelpräparat  setzt  uns  also  in  den  Stand,  auf  ein- 
fache Weise,  mit  keinen  anderen  Hûl&werkzeugen  als  einem  Con- 
densator, einem  Widerstand  und  einer  Selbstinducüon,  die  Periode  T 

oder  die  Periodenzahl  «  =  ^  von  frequenten  Wechselströmen  zu 

bestimmen.  Die  Messung  und  Berechnung  werden  noch  einfacher, 
wenn  man  in  der  Zweigleitung  entweder  L  so  klein  nimmt,  dass  es 
gegen  r  vernachlässigt  werden  darf,  oder  r  so  klein,  dass  nur  dem 
L  Rechnung  getragen  zu  werden  braucht 

Der  ersten  Bedingung  kann  aus  praktischen  Gründen  nicht  ganz 
Genüge  geleistet  werden,  weil  der  Leitungsdraht  von  P  nach  Q 
einige  Meter  lang  ist  und  einen  nicht  zu  beseitigenden  Betrag  von 
Selbstinductiou  besitzt.  Dahingegen  kann  die  zweite  Bedingung 
leicht  erfüllt  werden,  weil  man  für  L  eine  Rolle  von  Eupferdraht 
nehmen  kann,  deren  Resistanz  gegen  die  Inductanz  sehr  klein  ist 

Für  Widerstände  mit  geringer  Selbstinduction  wenden  wir  ent- 
weder elektrische  Glühlampen  oder  mit  Kupfersulfatlösung  gefüllte 

E.  PfUftr,  ArektT  fBr  PkysMofi«.  Bd.  82.  9 
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U-fÖrmige  Glasröhren  an  (siehe  Fig.  4).  Hierin  stellen  61  und  ht 
flache  kupferne,  als  Elektroden  gebrauchte  runde  Platten  vor.  £8 
bestehen  im  Handel  Graphitrheostaten  aus  der  elektrotherapeutischeD 
Technik,  welche  jedoch  nicht  empfehlenswerth  sind  ;  sie  bieten  weder 
die  Genauigkeit,  noch  die  Sicherheit  einfacher  elektrischer  Glüh* 
lampen.  Dennoch  sind  diese  letzteren  auch  nicht  ganz  einwandfrei, 
weil  sie  bei  niedriger  Temperatur  einen  bedeutend  grösseren  Wider- 
stand besitzen  als  während  des  Glühens.    Die  Ergebnisse  unserer 

Versuche  weisen  darauf  hin,  dass 
die  Lampen  in  bestimmten  Um- 
ständen durch  den  kurz  andauern- 
den Wechselstrom  genügend  er- 
wärmt werden,  um  ihren  Wider- 
stand merklich  zu  verringern.  Man 
beseitigt  oder  verkleinert  den 
Fehler,  indem  man  Lampen  von 
geringerem  Widerstände  nimmt, 
oder  statt  einer  einzigen  eine 
Batterie  von  neben  und  hinter 
einander  geschalteten  Lampen  an- 
wendet. 

Als  regulirbarer  Condensator 
wird  ein  Apparat  gebraucht,  der 
aus  zwei  mit  Stanniol  belegten 
Spiegelglasplatten  besteht  Das 
Dielectricum  ist  Luft;  jede  Stanniolbelegung  ist  kreisförmig  und  hat 
einen  Durchmesser  von  40  cm.  Die  Spiegelglasplatten  können 
mittelst  einer  Schraube  auf  genau  regulirbare  Entfernungen  von 
einander  gebracht  werden.  Die  Capacität  des  Condensators  bei  ver- 
schiedenen Abständen  der  Stanniolflächen  wird  nach  der  Formel  ^) 


Fig.  4. 


^=45+4;ir«-^^-^«— 


1  -h  -  log.  nat.  »  ,    j 


berechnet,  worin 

r  =  der  Halbmesser  der  Stanniolfläche  =  20  cm, 
a=  der  Abstand  der  Stanniolflächen  in  Centimetem, 
d=  die  Dicke  des  Stanniols  =  0,001  cm. 
Das  Ergebniss  wird  in  absoluten  elektrostatischen  Einheiten  er- 


1)  Siehe  Eohlrausch  a.  a.  0.  S.  409. 
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halten  und  muss  durch  9X10^'  getheilt  werden,  nm  den  Betrag 

in  Farad  auszudrucken. 

Beschränken  wir  uns  erst  auf  einige  Messungen ,  wobei  sowohl 

der  Resistanz  r,  wie  der  Selbstinduction  L  Rechnung  getragen  wird, 

wobei  aber  doch  die  letztere  so  klein  wie  möglich  gemacht  ist    Die 

gebrauchten  Widerstände,  Selbstinductionen  und  Capacitäten  sind  in 

runden  Zahlen 

r  =  10«  Ohm, 

L=  10-*  Henry, 
C=  10- w  Farad. 

Diese  Beträge  ermöglichen  es,  in  Verbindung  mit  der  zu  er- 
wartenden Periodenzahl  n  =  10*,  und  in  Bezug  auf  die  später  aus- 
zuführende Lösung  von  ^  die  nachfolgenden  Vereinfachungen  in  der 
Formel  yon  Lorentz  anzubringen.  Erstens  kann  im  ersten  Glied 
hinter  dem  Wurzelzeichen  f -^j  vernachlässigt  werden,  wodurch  nur 
ein  Fehler  von  der  Ordnung  von  0,01  ®/o  gemacht  wird.  Weiter 
kann  im  zweiten  Glied  hinter  dem  Wurzelzeichen  f-^j  vernach- 
lässigt werden,  wodurch  ein  noch  kleinerer  Fehler  entsteht,  und 
schliesslich  kann  das  ganze  dritte  Glied  hinter  dem  Wurzelzeichen 
weggelassen  werden.  Hierdurch  wird  ein  Fehler  von  der  Ordnung 
von  l^/o  gemacht. 

Die  vereinfachte  Formel  lautet: 


=v^ 


■\-^(Ci'-2LO. 


Losen  wir  hieraus  -=  =  n,  so  finden  wir 

I  2r 

A*  — 1— TT 


_  1  ]/'-'- R 

^~27tY    C'r*  —  2LC 


(2). 


Kann  man  die  Selbstindnction  in  der  Zweigleitung  ganz  ver- 
nachlässigen, so  wird  die  Formel  noch  einfecher,  und  zwar 

*='        2nrC  (^>' 


K^ 


Wir  erwähnen  jetzt  einige  Messungen. 
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Die  Selbstinduction  der  Zweigleitung  wird  nach  den  oben  schon 
erörterten  Formeln  von  Wien  auf  1,18X10-*  Henry  berechnet 
Der  Widerstand  des  Nerven  ist  jR=  115800  Ohm. 

In  die  Zweigleitung  wird  eine  U-Röhre  gesetzt,  deren  Wider- 
stand r=1587  Ohm.  Der  Abstand  der  Condensatorplatten  wird 
regulirt  auf  0,71  cm  ;  die  Capacität  beträgt  dann  C=  1,68  X  10-  »<> 
Farad.  Wenn  die  U-Röhre  und  der  Condensator  ausgeschaltet  sind 
—  Schaltung  a  — ,  muss  der  Punkt  P  um  Zj  ^=  81,62  cm  von  -4, 
weggeschoben  werden,  um  den  Seh  wellen  werth  für  die  Stromstärke 
zu  erreichen.  Sind  die  U-Röhre  und  der  Condensator  in  die  Zweig- 
leitung eingeschaltet  —  Schaltung  ß  — ,  so  muss  zwischen  P  und 
A2  die  Entfernung  l^  =  56,75  cm  betragen.  Die  angegebenen  Werthe 
von  li  und  1^  sind  Mittelwerthe,  die  aus  Messungen  rechts  und  links 
vom  Nullpunkte  Ag  berechnet  sind.  Weiter  wird  h  immer  unmittel- 
bar vor  und  unmittelbar  nach  I2  gemessen,  sodass  der  angegebene 
Betrag  von  l^  das  mittlere  Resultat  aus  zwei,  der  Betrag  von  li  das 
mittlere  Resultat  von  vier  Beobachtungen  darstellt. 

Ä  =  ^  =  1,795. 
n 

Nach  Formel  2  wird  aus  oben  erwähnten  gegebenen  Grössen  n 
berechnet  auf  9,10  X  10*  Perioden  per  See. 

Bei  einer  folgenden  Messung  blieben  C,  R  und  L  unverändert 
und  wurde  A  =  3,12,  r  =  3248.  Bei  einer  dritten  Messung  blieben 
JBund  Z  unverändert  und  wurde  A  =  2,4,  r  =  1587,  C=2,59X10-">o. 

Für  n  wurde  gefunden 
nach  der  ersten  Reihe  gegebener  Grössen  9,10  X 10*  Perioden  per  See 
„      „    zweiten   „  „  ,       8,65X10*        „         „      . 

„      „    dritten    „  „  „       8,58X10*        ,         ,      „ 


Durchschnittlich  w  =  8,78X10*  Perioden  per  See 
Die  Uebereinstimmung  der  Resultate  darf  befriedigend  genannt 
werden. 

Eine  zweite,  in  vielen  Hinsichten  vorzuziehende  Methode,  mittelst 
des  Nervmuskelpräparates  die  Periodenzahl  der  Wechselströme  zu 
messen,  ist  diejenige,  wobei  in  die  Zweigleitung  zwischen  P  und  Q^ 
siehe  Fig.  3,  nur  ein  inductiver  Widerstand  eingeschaltet  wird,  wäh- 
rend die  Resistanz  r  so  klein  ist,  dass  sie  vernachlässigt  werden  darf. 
Die  Formel  1  lässt  sich  unter  diesen  Bedingungen  vereinfachen  zu 


^=I/'Ä'  +  ('-'r-)' «'■ 
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Wir  wollen  aus  dieser  Formel  ableiten,  bei  welchem  Wertbe 
von  C,  bei  gegebenem  £,  das  Verhältniss  l  ein  Minimum  wird.  Man 
sieht  leicht,  dass  dieser  Werth  gegeben  wird  durch 

27tVLC=T (5). 

Die  Schwingungsdauer  T  stimmt  dann  gerade  mit  der  Periode  der 
Schwingungen  überein,  welche  in  dem  Kreise  Erde  Ä^PLQ  Con- 
densator  Erde  stattfinden  können.  Ein  kräftiges  Mitschwingen 
unter  dem  Einflüsse  der  von  dem  Ringe  C  ausgehenden  Kräfte  ist 
dann  zu  erwarten.    Unter  dieser  Bedingung  ist 

^  =  yg- (^)- 

Für  jR  =  00  wäre  A  =  0. 

Sowohl  Formel  5  wie  Formel  6  ermöglichen  es,  w=~  aus 

messbaren  Werthen  herzuleiten;  die  erstere  verdient  wegen  ihrer 
Einfachheit  und  der  Genauigkeit,  womit  L  und  C  gemessen  werden 
können,  bei  weitem  den  Vorzug  vor  der  letzteren,  die  in  der  er- 
forderlichen Kenntniss  des  sich  dem  0  nähernden  Betrages  von  l 
eine  nicht  unbedeutende  Schwierigkeit  darbietet 

Bei  der  Messung  brauchen  wir  eine  Rolle  von  bekannter  Selbst- 
induction  L.  In  der  Dissertation  des  Herrn  Moerman  wird 
ausführlich  berichtet  werden  über  die  Art  und  Weise,  wie  wir  die 
erforderlichen  Rollen  anfertipren,  sodass  den  Anforderungen  einer 
vollständigen  Isolation,  eines  geringen  Widerstandes  und  namentlich 
einer  sehr  geringen  Capacität  auf  befriedigende  Weise  genügt 
werden.  Auch  schweigen  wir  hier  über  die  Messungsmethode  der 
Selbstinduction  und  beschränken  uns  lieber  auf  die  kurze  Beschrei- 
bung der  Messung  der  Periodenzahl  des  reizenden  Stromes. 

In  die  Zweigleitung  zwischen  P  und  Q  (siehe  Fig.  3)  wird  nichts 
Anderes  als  eine  Rolle  mit  der  Selbstinduction  L  eingeschaltet  Der 
Punkt  P  wird  vorsichtshalber,  um  das  Nervmuskelpräparat  nicht 
durch  zu  starke  Reize  zu  beschädigen,  ziemlich  nahe  au  A^  (siehe 
Fig.  1)  gerückt  und  der  Funkenmikrometer  auf  eine  willkürliche, 
nicht  zu  grosse  Funkenlänge  gestellt.  Die  Condensatorplatten,  welche 
erst  weit  auseinander  geschoben  waren,  werden  jetzt  langsam  näher 
aneinander  geschraubt,  bis  der  Muskel  zu  zucken  beginnt:  erst 
schwach,  aber  bei  stets  grösser  werdender  Capacität  des  Conden- 
sators  allmälig  stärker  und  stärker,  bis  endlich  die  Zuckung  nach 
Erreichung  eines  Maximums  wieder  abnimmt  Die  Stanuiolblätter 
werden  in  einer  gegenseitigen  Distanz  in  Ruhe  gesetzt,   wobei  die 
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Muskelzuckung  ihr  Maximum  erreicht,  und  danach  wird  die  Klemme 
P  so  weit  nach  A2  hin  geschoben,  dass  man  den  Grenzwerth  für 
die  Stromstärke  erreicht  hat  und  der  Muskel  gerade  noch  eben 
zuckt  Zum  Schluss  controlirt  man  den  günstigsten  Stand  des  Con- 
densators,  womit  die  Messung  beendigt  ist 

Das  Einstellen  der  Stanniolblfttter  findet  mit  überraschender 
Genauigkeit  statt  Während  der  Muskel  eine  deutliche  Zuckung 
zeigt  wenn  sie  in  der  richtigen  gegenseitigen  Distanz  stehen,  bleibt 
die  Contraction  aus,  wenn  sie  mittelst  der  Schraube  nur  wenig  näher 
an  einander  geschoben  oder  weiter  von  einander  entfernt  werden. 
Eine  Verschiebung  von  0,1  mm  auf  einen  günstigsten  Abstand  von 
3  mm  hat  einen  deutlichen  Erfolg.  Es  folgen  unten  zwei  Messungs- 
ergebnisse. 

Bei  der  Anwendung  der  Rolle  G  mussten  die  Stanniolblätter 
auf  eine  gegenseitige  Distanz  =  0,292  cm  geschoben  werden.  Ohne 
Rolle  und  Condensator  in  der  Zweigleitung  —  Schaltung  a  —  war 
die  erforderliche  Bogenlänge  PA^  =  78  cm.  Nachdem  die  Rolle 
und  der  Condensator  eingeschaltet  waren  —  Schaltung  ß  —,  betrug 
die  erforderliche  Bogenlänge  PA^  nur  3,25  cm.  Durch  das  oMit- 
schwingen''  der  Elektricität  in  der  Zweigleitung  war  also  in  P  eine 
24  fach  kleinere  Potentialschwingung  erforderlich  geworden. 
Die  Selbstinduction  der  Rolle  G  beträgt  0,706  X  10-*  Henry, 
.  „    Zweigleitung  „       0,118X10"-*       „ 

L  =  0,824X10-*  Henry. 
(7  =  3,931X10-1^  Farad,  woraus  nach  Formel  5  gefunden 

wird  n  —  Y  =  8»84  X  10*  Perioden  per  See. 

Bei  Anwendung  von  Rolle  H  war  Z  =  0,508X10-*  Henry 
und  C  =  6,455  X  10 -^^^  Farad,  woraus  berechnet  wird,  dass 
n  =  8,79  X  10*  Perioden  per  See.  Die  beiden  Ergebnisse  stimmen 
sehr  gut  und  sind  auch  kaum  verschieden  vom  bei  der  Berechnung 
nach  Formel  2  erhaltenen  Mittel werth. 

Bei  Anwendung  von  Rolle  ö  ist  n  =  8,84  X  10*, 

n        «      H  ^    n  =  8,79  X  10*, 

der  Mittelwerth  nach  Formel  2  „    n  =  8,78  x  10*. 

Durchschnittlich  n  =  8,80  X  10*. 
Nach  obenstehenden  Auseinandersetzungen  kann  es  nicht  mehr 
angezweifelt  werden,  dass  wir  das  Nervmuskelpräparat  mit  Strömen 
erregen,  die  eine  Periodenzahl  von  ungefähr  einer  Million  per  See 
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beâtzen.  Sind  in  unserem  Ringe  C  ganz  und  gar  keine  Oscillationen 
anderer  Frequenz  vorhanden?  Würde,  wenn  wir  die  elektrischen 
Schwingungen  einmal  mit  Schallwellen  vergleichen  dürften,  die 
Elektricit&tsbewegung  im  Ringe  und  dem  Nerven  einen  reinen,  ein- 
fachen Ton  vorstellen,  oder  sind  mehrere  Töne  zusammen  zu  einem 
Geräusche  vereinigt? 

Obgleich  von  diesem  letzteren  im  Nervmuskelprftparate  nichts 
zu  spüren  ist,  ist  das  Vorhandensein  anderer,  namentlich  einiger 
weniger  intensiven  aber  frequenteren  Schwingungen  nicht  ganz  aus- 
geschlossen. Der  Nullpunkt  Ä^  kann  nicht  ganz  frei  von  äusserst 
kleinen  Fünkchen  erhalten  werden,  warum  wir  bei  unseren  Messungen 
von  l  die  Klemme  P  vorzugsweise  nicht  in  der  unmittelbaren  Nähe 
von  Äg  befestigen.  Der  Nerv  verhält  sich  jedoch  genau  so,  als  ob 
er  nur  durch  eine  Elektricitätsbewegung  in  einem  reinen  Tone  ge- 
reizt wird.  Dies  wird  geuügendermaassen  durch  den  Umstand  er- 
klärt, dass  er  viel  empfindlicher  ist  für  die  Ströme  geringer,  als  für 
diejenigen  grösserer  Frequenz.  Man  darf  also  sagen,  dass  er  — 
wenn  wir  unser  Bild  beibehalten  —  den  niedrigsten  Ton  aus  einem 
elektrischen  Geräusch  oder  den  Grundton  aus  einem  elektrischen 
Klang  herauswählt 

Wie  gross  ist  die  durch  den  Nerven  zu  schickende  absolute 
Stromstärke,  welche  noch  eben  eine  Muskelzuckung  veranlasst? 

Zur  Beantwortung  dieser  Frage  nehmen  wir  wieder,  ebenso  wie 
bei  der  Besprechung  der  Stromstärke  im  Ringe  C,  die  Schlagweite 
im  Funkeumikrometer  zur  Basis  unserer  Berechnung.  Bei  einer 
gegebenen  Schlagweite  ist  zwischen  den  Kugehi  des  Funkenmikro- 
meters der  Potentialunterschied  =  E^.  Der  Ring  hat  eine  Peripherie 
=  320  cm ,  aber  die  totale  Selbstinduction  aller  Verbindungen  so- 
wohl zwischen  den  Aussenbelegungen ,  wie  zwischen  den  Innen- 
belegungen der  Batterien  von  Leydener  Flaschen  darf  nach  sorg- 
fältiger Schätzung  derjenigen  eines  Ringes,  dessen  Peripherie 
=  425  cm  ist,  gleichgesetzt  werden. 

Die  Bogenlänge  P^,  die  als  Grenzwerth  für  eine  Muskel- 
zuckung erfordert  wird,  sei  I,  so  ist  die  maximale  Spannung  bei  P 

^^^425'^^ ^^^" 

In  der  Zweigleitung  verschwindet  die  InductaDz  gegen  die  Resistanz, 
so  dass  wir,  um  die  Stromstärke  kennen  zu  lernen,  ausserhalb  der 
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Spannung  nur  noch  dem  Widerstand  B  des  Nerven  Rechnung  zu 
tragen  haben.    Die  maximale  Stromstärke  durch  den  Nerven  ist  dann 


'o=J (8) 


und  die  mittlere  Stromstärke 


tmiUtl  =  ~r  'o* 
7t 

Die  Kugeln  d^  Funkenmikrometers  haben  einen  Radius  von  0,5  cm. 
Bei  einer  Schlagweite  von  0,358  cm ,  also  bei  Eq  =  13  140  Volt  *), 
fanden  wir  für  einen  Nerven,  der  zur  Länge  von  18  mm  durch- 
strömt wurde  und  einen  Widerstand  R  =^  140  000  Ohm  hatte, 
l  =  69  cm. 

Hieraus  lässt  sich  nach  den  Formeln  (7)  und  (8)  berechnen, 
dass  Co  =  2133  Volt  und  iq  =  15,25  Milliampere.  Bei  Veränderungen 
der  Schlagweite  im  Funkenmikrometer  wurde  nacheinander  gefunden  : 

£,  =  13 140  Volt,      l  =  69  cm,      6o  =  2133  Volt   und  lo  =  15,25 

Milliamp. 
£^^  =  20424  Volt,      î  =  46,5  cm,   Co  =  2236  Volt   und  io=  15,96 

Milliamp. 
JE'o  =  24870  Volt,       ?=  38,5  cm,   Co  =  2015  Volt   und  io=  14,29 

Milliamp. 

Durchschnittlich  war  also 

^0  =  2128  Volt  und  «o  =  15,17  Milliamp., 
2 
i  miuti  =  «0  ^  —  =  9»66  Milliamp. 

Es  ist  nicht  ohne  Interesse,  zu  untersuchen,  wie  viel  Energie  per 
See  der  Wechselstrom  dem  Nerven  tibertragen  würde,  wenn  er  un- 
gedämpft mit  unverminderter  Stärke  andauernd  durchströmte.  Nennen 
vrir  den  Durchnittswerth  des  Effekts  in  allen  Phasen  des  Wechsel- 
stromes W  Voltampere,  so  ist 

2     P^' 

wenn,  wie  gewöhnlich  die  Resistanz  als  22,  die  Spannung  als  e^  und 
die  Impedanz  als  P  in  den  stets  von  uns  gebrauchten  Einheiten 
ausgedruckt  sind. 

1)  Siehe  Kohlrausch  a.  a.  0. 
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Weil  wir  im  Nerven  P  =  U  setzen  können,   wird  die  oben- 
stehende Formel  einfacher  in  der  Form  geschrieben 


et 


% 


^=ä <«)• 

Hieralis  Iftsst  sich  der  Effekt  des  Wechselstromes  im  Nerven  be- 
rechnen auf  16,15  Voltampere,  d.  i.  genug,  um  eine  fünf  kerzige 
Glühlampe  leuchten  zu  machen.  Ein  Nerv,  der  18  mm  lang  ist 
und  140000  Ohm  Widerstand  hat,  besitzt  einen  Querschnitt  von 
ungefähr  3,3  qmm  und  vriegt  ungefähr  59  mg.  Ein  Effekt  von 
16,15  Voltampere  entspricht  einer  Wärmeentwicklung  =  3,86  Gramm- 
calorien  per  See  Wenn  also  der  Wechselstrom  während  einer 
Secunde  mit  ebenso  grossen  Potentialschwingungen  wie  beim  An- 
fang durchströmte,  vrûrde  er  dem  Nerven  3,86  Grammcalorien  ab- 
geben, d.  i.  genug,  um  seine  Temperatur  um  65^,4  zu  steigern. 
Dabei  ist  angenommen,  dass  die  Wärmecapacität  des  Nerven  der- 
jenigen des  Wassers  gleich  ist,  was  wohl  ungefähr  mit  der  Wirklich- 
keit übereinstimmen  wird.  Wenn  also  der  Wechselstrom  mit  voller 
Kraft  andauerte,  wäre  der  Nerv  in  weniger  als  einer  Secunde  ge- 
tödtet  Wir  wissen  jedoch,  dass  ein  Strom  mit  der  Periodenzahl 
von  einer  Million  per  See.  unter  unseren  Versuchsbedingungen  schon 
bald  an  Intensität  abnimmt  Nach  0,001  und  auch  schon  nach 
0,0001  See.  ist  er  sicher  schon  bedeutend  geschwächt  und  die 
Temperaturzunahme  im  Nerven  wird  jedes  Mal  beim  Ueberschlagen 
eines  Funkens  im  Fimkenmikrometei^  aller  Wahrscheinlichkeit  nach 
unter  0^06  oder  sogar  unter  0^006  bleiben.  Dies  kann  ihn  nicht 
schädigen.  Inzwischen  darf  nicht  übersehen  werden,  dass,  wenn  im 
Fimkenmikrometer  eine  grosse  Anzahl  von  Funken  per  See.  über- 
schlägt, der  Nerv  den  schädlichen  Einfluss  einer  übermässigen  Er- 
wärmung erfahren  muss.  Hierdurch  wird  vielleicht  die  unter  diesen 
Umständen  besonders  bald  eintretende  Ermüdung  erklärt 

Zur  Vergleichung  der  erforderlichen  Stärke  eines  frequenten 
Wechselstromes  mit  dem  Grenzwerth  anderer  elektrischer  Reize 
wurde  durch  denselben  Nerven  bei  unveränderten  Elektroden  ein 
constanter  Strom  geschlossen.  Der  Schwellenwerth  des  aufsteigenden 
Stromes  war  gleich  demjenigen  des  absteigenden  und  betrug 
0,595   Micrampère.     Die    Erregung    mit    dem    Wechselstrom    von 

8,8  X  10*  Perioden  per  See  erforderte  also  eine  ^^^  =  16250  Mal 

grössere  mittlere  Stromstärke. 
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Eine  nähere  Untersuchung  muss  zeigen,  welche  Einflüsse  im 
Stande  sind,  oben  erwilhnte  Verhältnisse  zu  verändern:  die  Er- 
müdung des  Präparates,  die  Länge  des  durchströmten  Stückes  des 
Nerven,  die  Temperatur  u.  s.  w.  Wir  beschränken  uns  hier  auf  die 
Erwähnung  von  ein  paar  Beobachtungen,  die  den  Einfluss  der 
Temperatur  auf  die  Reizbarkeit  des  Nerven  für  fréquente  Wechsel- 
ströme kennen  zu  lernen  bezwecken. 

Die  peripherische  Elektrode  E^  (siehe  Fig.  1)  wurde  abwechseted 
erwärmt  und  abgekühlt  Bei  der  Erwärmung  bis  auf  ungefähr  24^ 
wurde  der  Schwellenwerth  der  erforderlichen  Stromstärke  io  =  5,5S 
Milliampere  gefunden.  Bei  der  Abkühlung  bis  auf  ungefähr  1* 
wurde  der  Schwellenwerth  Iq  =  28,1  Milliampere,  d.  i.  rund  fünf  Mai 
grösser  gefunden.  Dabei  muss  bemerkt  werden,  dass  der  Schwellen* 
werth  für  den  Constanten  Strom ,  der  durch  den  Nerven  geschlossen 
wurde,  keine  Veränderungen  von  einiger  Bedeutung  erlitt  Die 
Temperatur  beeinflusst  also  die  Empfindlichkeit  des  Nerven  für 
fréquente  Wechselströme  in  hohem  Maasse. 

Indem  man  nur  geringe  Veränderungen  in  den  verwendeten 
Apparaten  anbringt,  kann  man  leicht  Wechselströme  von  viel  ge- 
ringerer Frequenz  als  Million  Perioden  per  See.  hervorbringen. 
Dazu  hat  man  nur  den  Ring  C  durch  eine  Solenolde  zu  ersetzen. 
Wir  haben  bei  unseren  Versuchen  zwei  Solenoïden  gebraucht,  eine 
von  6  und  eine  andere  von  30  Windungen,  welche  beide  denselben 
Durchmesser  wie  der  Ring  C  hatten  imd  leicht  und  schnell  mit  C 
vertauscht  werden  konnten. 

Die  Solenolde  von  30  Windungen  veranlasste  Wechselströme 
von  65  700  Perioden  per  See. 

Die  Versuche  mit  den  Solenolden  fanden  auf  vollkommen  ahn- 
liehe  Weise  wie  diejenigen  mit  dem  Ringe  statt  und  brauchen  also 
nicht  mehr  ausführlich  beschrieben  zu  werden.  Bei  den  geringeren 
Frequenzen  ist  man,  um  die  Periodenzahl  per  See.  zu  messen,  anf 
den  Gebrauch  eines  Widerstandes,  verbunden  mit  einer  Capacität 

angevriesen ,   während   zur  Berechnung  von  n  =  -=,  die  einfachste 

Formel 


v^ 


Ueber  Nenrenreizung  durch  fréquente  Wechselströme.  127 
angewendet  werden  kann.  Nimmt  man  bei  einer  sehr  geringen 
Scbwingungsfrequenz  r  so  gross,  dass  f^j  hinter  dem  Wurzel- 
zeichen im  Z&hler  nicht  mehr  vernachlässigt  werden  darf,  so  muss 
anstatt  der  Formel  (3)  die  nachfolgende 


K»--('^i)' 


»= ä^TTS <W> 

gebraucht  werden. 

Die  Selbstinduction  in  der  Zweigleitung  darf  bei  den  kleinen 
Oscillationsfrequenzen  vernachlässigt  werden.  Ihr  geringer  Einfluss 
ist  die  Ursache,  dass  man  die  Messungsmethode  mittelst  einer  mit 
einer  Capadtät  combinirten  Selbstinduction  —  siehe  Formel  (5)  — 
nicht  ohne  Schwierigkeit  anwenden  kann.  Man  müsste  entweder 
Condensatoren  von  sehr  grosser  Capacität  verwenden  y  was  —  wenn 
man  sich  wenigstens  auf  die  rückstandslosen  Condensatoren  mit 
Luftisolation  zu  beschränken  wünscht  —  zu  Apparaten  von  un- 
praktisch grossen  Dimensionen  führen  vrûrde,  oder  man  müsste 
Bollen  von  grosser  Selbstinduction  gebrauchen,  die  nicht  ohne  eine 
ziemlich  bedeutende  eigene  Capacität  angefertigt  werden  können. 
Die  Capacität  der  Rolle  mit  Selbstinduction  muss  jedoch  stets  so 
gering  bleiben,  dass  sie  gegen  diejenige  des  Condensators  vernach- 
lässigt werden  darf. 

Wir  hoffen  unsere  Untersuchung  auszudehnen  einerseits  auf 
Wechselströme  von  viel  geringerer  Frequenz  als  65000  Perioden 
per  See  und  dabei  dieselbe  Methode  zur  Messung  der  Periodenzahl, 
siehe  Formel  (10),  anzuwenden,  andererseits  auf  Wechselströme  von 
grösserer  Frequenz  als  eine  Million  Perioden  per  See.  Die  Messung 
der  Oscillationsfrequenz  dieser  letzteren  findet  dann  ausschliesslich 
mittelst  Formel  (5)  statt. 

Die  Versuche  mit  Wechselströmen  geringerer  Frequenz  haben 
uns  die  Gelegenheit  eröffnet,  eine  Contrôle  auszuführen,  die  bei  der 
Anwendung  frequenterer  Wechselströme  Schwierigkeiten  darbot.  Die 
Contrôle  bestand  aus  der  Methode  Feddersen's,  der  das  Bild 
des  durch  einen  schnell  rotirenden  Spiegel  reflectirten  elektrischen 
Funkens  näher  analysirte.  Auch  diese  Versuche  werden  später  aus- 
führlich beschrieben  werden.  Hier  begnügen  wir  uns  mit  der  Er- 
wähnung, dass  der  Ruhm korff-Inductor  durch  eine  Wimshurst- 
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Elektrisirmaschine  ersetzt  wurde  und  dass  die  nachfolgendeo  Resul- 
tate sich  ergeben  haben. 

Bei  der  Anwendung  der  Solenolde  von  sechs  Windungen  betrag 
die  Periodenzahl  per  See.  nach  fünf  Messungen  mit  dem  rotirenden 

Spiegel  : 

204  000 

202  000 

201  000 

204  000 

199  000 

durchschnittlich    202  000. 

Die  Versuche  mit  dem  NervmuskelprÄparat  erzeugten  Werthe,  aus 
welchen  als  Durchschnittswerth  von  drei  Messungen  n  berechuet 
wurde  auf  198  000. 

Als  die  Solenolde  von  30  Windungen  gebraucht  wurde,  wurde 
mit  dem  rotirenden  Spiegel  gefunden  n  =  65  000,  mit  Hülfe  des 
Nervmuskelpräparates  n  =  65  700. 

Die  Uebereinstimmung  der  Zahlen  darf  wieder  befriedigend  ge- 
nannt werden.  Es  braucht  hierbei  gewiss  wohl  nicht  nachdrücklich 
betont  zu-  werden,  dass  die  Messungen  mittelst  des  Nervmuskel- 
präparates unvergleichlich  viel  leichter  und  schneller  stattfinden^ 
als  die  nach  der  Methode  Feddersen's. 

Die  physiologische  Wirkung  der  wenig  frequenten  Wechsel- 
ströme kommt  mit  derjenigen  der  frequenten  überein.  Dieselben 
Bemerkungen,  die  über  den  Effect  der  letzteren  gemacht  wurden, 
haben  im  Allgemeinen  auch  Geltung  für  die  erstere,  allein,  wie  zu 
erwarten  ist,  in  geringerem  Maasse. 

Von  besonderem  Interesse  scheint  die  Frage  nach  dem  Betrage 
der  erforderlichen  Stromstärken,  welche  noch  eben  zu  einer  Muskel- 
zuckung Anlass  geben.  Welcher  Zusammenhang  besteht  zwischen 
der  Oscillationsfrequenz  eines  Wechselstromes  und  dem  Schwellen- 
werth  der  erforderlichen  Stromstärke? 

Im  Apparate  von  Fig.  1  wird  der  Ring  C  abwechselnd  ersetzt 
durch  die  Solenolde  von  6  Windungen  und  die  von  30.  Die 
Schaltung  mit  dem  Ringe  heisse  a  y  die  mit  der  Solenolde  von 
6  Windungen  6  und  die  mit  der  Solenolde  von  30  Windungen  c, 
so  findet  der  Wechsel  in  einer  solchen  Reihe  statt,  dass  sowohl 
a  wie  c  jedes  Mal  unmittelbar  dem  h  vorangehen  und  ihm  folgen: 
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6  a  6  c  6  a  b  u.  8.  w.    Bei  einer  Schlagweite  von  1,2  mm  wurde 
für  die  Bogenlänge  P  A^  gefunden  bei  Schaltung 

a  h  c 

86,25  47,-  43,25 

88,—  52,75  44,5 

87,25  50,75  48,25 

durchschnittlich  87,17  48,5     durchschnittlich  48,7 

48,5 
46,25 
durchschnittlich  48,96 
Die  maximalen  Potentialscbwingungen  im  Punkte  Plassen  sich  berechnen 

für  Schaltung  a  als  -jir"  *  ^» 

"  n  «^      »      1920  *  -^ 

48,7 

"  I»  ^     I»    9650  '  -^• 

Hierbei  ist  angenommen,  dass  der  Potentialunterschied  zwischen 
den  Kugeln  des  Funkenmikrometers  Eq  übereinstimmt  mit  demjenigen 
zwischen  den  Enden  der  Solenolden.  Die  Selbstinduction  der  übrigen 
Verbindungen  der  Batterien  von  Leydener  Flaschen  hinter  dem 
Schirme  darf  nicht  gegen  die  Selbstinduction  des  Ringes,  wohl  aber 
gegen  diejenige  der  Solenolden  vernachlässigt  werden^). 

Weiter  ist  auch  angenommen,  dass  in  den  Solenolden  die  maximalen 
Potentialschwingungen  proportional  der  Drahtlänge  zunehmen,  wenn 
man  die  Erdverbindung  als  Nullpunkt  nimmt  Der  Nullpunkt  wird 
immer  in  der  Mitte  der  Solenoïde  anfrebracht,  und  weil  ihr  Durch- 
messer gross  ist  im  Verh&ltniss  zu  ihrer  Höhe,  so  kann  der  bei  der 
letzten  Annahme  gemachte  Fehler  nicht  sehr  gross  sein. 

Das  Verhältniss  der  Stromstärken  ist  bei  den  Schaltungen 

abc 
wie  45,1  :5,6l  :  1. 

Das  Verhältniss  der  Oscillationsfrequenzen  *)  ist    wie  13,4  :  8,08  :  1. 


1)  Ueber  den  Potentialunterschied  zwischen  zwei  Stellen  des  Ringes  siehe 
Fonnel  (7). 

2)  Die  Solenoide  von  6  Windungen  war  ein  wenig  verändert  worden  und 
erregte  eine  mit  dem  Nervmuskelpräparat  gemessene  Schwingungsfrequenz  von 
2,02x10'^  Perioden  pr.  See.  Für  die  Oscillationsû-eqnenz  beim  Gebrauch  des 
Ringes  sind  8.810  x  10  ^  beim  Gebrauch  der  Solenoide  von  30  Windungen  65700 
Perioden  per  Secunde  berechnet. 
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Vergleichen  wir  nur  die  Solenoïde  von  6  Windungen  mit  dem 
Ringe ,  so  wird  das  Verhftltniss  der  Schvringungsfrequenzen  gefunden 

als 1  :  4,35, 

während  das  Verhältniss  der  Stromstärken  ist  als    .    .    .     1  :  8,04. 
In  einem  anderen  Präparate  wurde  für  das  Verhältniss  der 
Stromstärken  gefunden 1  :  5,21. 

Wir  sehen,  dass  die  erforderlichen  Stromstärken  schneller  zu- 
nehmen als  die  Oscillationsfrequenzeu.  Aber  die  Beziehung  zwischen 
den  beiden  veränderlichen  Werthen  ist  nicht  einfach.  Ausserdem  ist 
sie,  wie  die  letzten  der  obenstehenden  Zahlen  zeigen,  nicht  constant« 
was  ja  auch  nicht  erwartet  werden  durfte.  Aller  Wahrscheinlichkeit 
nach  werden  Ermûdimg,  Temperaturveränderungen  und  noch  andere 
Umstände  die  erwähnte  Beziehung  in  hohem  Maasse  beeinflussen. 
Dies  muss  durch  eine  nähere  Untersuchung  entschieden  werden. 

Die  oben  erörterten  Resultate  sind  kaum  mit  den  jetzt  von  ver- 
schiedenen Forschem  angenommenen  Theorien  der  Nervenerregun« 
in  Einklang  zu  bringen.  Das  allgemeine  Gesetz  der  Nervenerr^:ung 
E.  du  Bois-Reymond's  kann  nicht  unmittelbar  auf  Reizung 
durch  Wechselströme  angewendet  werden;  auch  die  Theorie  Ho  or- 
weg's^)  erstreckt  sich  noch  nicht  auf  diese  Ströme.  Die  Meinung 
d'ArsonvaTs,  dass  ein  Nerv  nur  auf  Wechselströme  von  einer 
beschränkten  Periodenzahl  per  See.  reagiren  würde,  ebenso  wie  das 
Ohr  nur  empfindlich  ist  für  Luftschwingungen  und  das  Auge  nur  ftar 
Aetherschwingungen  von  innerhalb  gewisser  Grenzen  beschränkten 
Frequenzen,  findet  in  den  Resultaten  unserer  Versuche  keine  Be- 
stätigung. Wenigstens  öffnet  die  Untersuchung  der  Wechselströme 
bis  sogar  von  einer  Million  ganzer  Schwingungen  per  See.  noch  gar 
keine  Aussicht  auf  eine  je  zu  erreichende  Grenze  der  Frequenz. 

Die  Erklärung,  als  sollten  die  frequenten  Wechselströme  nicht 
in  den  Nerven  durchdringen,  sondern  an  der  Oberfläche  des  Organes 
fortgeleitet  werden,  muss,  wie  ja  d'Arsonval  schon  dai^ethan  hat, 
aus  physikalischen  Gründen  verworfen  werden. 

Nach  J.  J.  Thomson')  ist  der  Widerstand  eines  soliden 
Drahtes  für  Wechselströme  ebenso  gross,  wie  der  Widerstand  einer 


1)  J.  L.  Hoorweg,  Recherches  sur  l'excitation  électrique  des  nerft.  ArdiiTes 
Teyler,  ser.  2  t  6  p.  4.   Haarlem  1899. 

2)  J.  J.  Thomson,  Notes  on  recent  researches  in  electricity  and  mMgatuan, 
p.  260  and  282.    Oxford  1893. 


Ueber  Nerrenreizong  durch  fréquente  Wechselströme.  131 

Röhre  für  den  constanten  Strom,  wenn  die  Röhre  von  derselben 
Substanz  wie  der  Draht  angefertigt  ist,  die  äussere  Peripherie  der 
Röhre  mit  der  äusseren  Peripherie  des  Drahtes  zusammenfällt,  und 

die  Dicke  der  Röhrenwand  =  — -^  ist (11) 


»H  =  2«(/^ (12).- 

worin  fi|  in  Centimetem  ausgedrtickt  ist  und  n  die  Periodenzahl 
per  See.  bedeutet,  /x  stellt  die  magnetische  Permeabilität  und  er 
den  specifischen  Widerstand  des  Leiters  in  absoluten  elektromagne- 
tischen Einheiten  vor. 

Wir  setzen  die  Periodenzahl  per  See  auf  Million,  also  n  =  10«. 
FQr  den  Nerven  ist  /x  =  1  und  der  spedâsche  Widerstand  ist  un- 
gefähr 2,3  X  10«  Mal  grösser  als  deijenige  des  Quecksilbers.    Der 

cm* 
specifische  Widerstand  des  Quecksilbers*)  ist  9,4  X 10*  — ,  also  wird 

sec 

der  specifische  Widerstand  eines  Nerven  auf  er  =  2,35X10"  be- 
rechnet 

Nach  den  Formeln  (11)  und  (12)  wird  hieraus  gefunden 

n,  =  0,01285  und  —  ^  =  55,1  cm. 

Mit  anderen  Worten  vrflrde  sogar  bei  einem  imaginären  Nerven  zur 
Dicke  von  1  m  ein  Wechselstrom  von  Million  Perioden  per  See 
praktisch  dieselbe  Dichtigkeit  an  der  Peripherie  wie  in  der  Achse 
besitzen.  Die  viel  verbreitete  Meinung'),  als  sollten  Wechselströme 
Yon  den  von  uns  gebrauchten  Frequenzen  sich  nur  an  der  Ober- 
fläche der  Organe  abgleichen,  ist  damit  genügend  widerlegt 

Zum  Schluss  erörtern  wir  noch  die  Theorie  von  Nernst,  der 
ebenso  wie  Loeb  und  Andere  die  Nerven-  und  Muskelerregung  aus 
Jonen  Wirkungen  zu  erklären  versucht  Nach  Nernst*)  muss  die 
Intensität  des  Wechselstroms,  der  noch  eben  erregend  wirkt,  pro- 
portional der  Wurzel  aus  der  Oscillationsfrequenz  zunehmen.  Wir 
haben  jedoch  oben  gesehen,  dass  für  Frequenzen  von  Million  bis 


1)  Siehe  Kohlraasch,  a.  a.  0.  S.  456. 

2)  Siehe  Hermann,  Lehrhach  der  Physiologie  S.  876.    1900. 

3)  W.  Kernst,  Zur  Theorie  der  elektrischen  Reizung.  Nachrichten  ?.  d. 
K6nigl.  OeseUsch.  d.  Wissensch.  zu  Göttingen.  Mathem.  physik.  Klasse  Heft  1 
8.  104.    1899. 
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65  000  Perioden  per  Sec.  die  Vorstellung  von  Kernst  nicht  mit 
der  Wirklichkeit  übereinstimmt*).  Das  Wesen  der  Nervenerregung 
befindet  sich  noch  im  Dunkel.  Nur  von  eingehenderen  Unter- 
suchungen kann  mehr  Licht  erwartet  werden. 

SchlnssfolgeruDgen. 

1.  Es  ist  zum  ersten  Male  mit  Sicherheit  gezeigt  worden,  dass 
ein  Wechselstrom  von  ungefähr  einer  Million  Perioden  per  See.  im 
Stande  ist,  einen  Nerven  zu  erregen. 

2.  Im  physiologischen  Rheoskop  besitzt  man  ein  Mittel ,  die 
Periodenzahl  eines  frequenten  Wechselstromes  —  bis  Million  ganze 
Schwingungen  per  See.  und  darüber  hinaus  —  auf  einfache,  schnelle 
und  genügend  genaue  Weise  zu  messen. 

8.  Als  Hülfswerkzeuge  werden  bei  der  Messung  keine  anderen 
gefordert,  als  ein  regulirbarer  Condensator  mit  entweder  einem  be- 
kannten, inductionslosen  Widerstand  oder  einem  inductiven  Wider- 
stand bekannter  Selbstinduction. 

4.  Der  Muskel  zieht  sich  sehr  schwach  zusammen,  wenn  die 
Stromstärke  eben  die  Grenze  des  Betrages  erreicht,  der  eine  Reaction 
auszulösen  erfordert  wird.  Nimmt  die  Stromst&rke  zu,  so  zieht  der 
Muskel  sich  kräftiger  zusammen,  und  zwar  um  so  kräftiger,  je 
nachdem  die  Vermehrung  der  Stromstärke  bedeutender  ist,  bis  die 
Contraction  auf  ein  Maximum  gekommen  ist,  das  bei  einer  Reizung 
mit  noch  stärkeren  Strömen  nicht  mehr  überschritten  wird.  Die 
erregende  Wirkung  des  frequenten  Wechselstromes  unterscheidet  sich 
in  dieser  Hinsicht  nicht  von  deijenigen  der  andern  elektrischen 
Reize. 

5.  Der  Schwellenwerth  der  Stromstärke  eines  frequenten  Wechsel- 
stromes, der  noch  eben  im  Stande  ist,  durch  Nervenerregung  eine 
Muskelzuckung  zu  erzeugen,  ist  überraschend  gross.  In  einenvg^ 
gebenen  Nerven  betrug  für  einen  ungedämpft  gedachten  Wechsel- 
strom von  8,8  X  10*  Perioden  per  See.  die  erforderliche  mittlere  Strom- 
stärke 9,66  Milliampere.  Dasselbe  Nervmuskelpräparat  reagirte  beim 
Schliessen  eines  aufsteigenden  sowohl  wie  eines  absteigenden  con- 


1)  V.  Zeynek*8  Messungen  a.  a.  0.  bei  Oscillationslreqitenzen  von  0  his  2500 
Perioden  pr.  See  können  innerhalb  gewisser  Grenzen  zur  Stütze  von  Kernst*« 
Theorie  angeführt  werden. 
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Stallten  Stromes,  der  0,595  Micrampère  maass  und  also  16250  Mal 
schwacher  war. 

6.  Wenn  der  Wechselstrom,  dessen  mittlere  Stärke  den  oben 
genannten  Grenzwerth  erreicht,  während  einer  Secunde  in  voller 
Kraft  durchströmte,  würde  er  eine  Energie  entwickeln,  welche  die 
Temperatur  des  Nerven  nm  65,4^  zu  steigern  im  Stande  ist 

7.  Der  fréquente  Wechselstrom  hat  beim  Ueberschlagen  eines 
einzigen  Funkens  im  Funkenmikrometer  nur  eine  kurze  Dauer.  Er 
schädigt  den  Nerven  darum  nicht  Beim  Ueberschlagen  im  Funken- 
mikrometer einer  grossen  Anzahl  von  Funken  per  See.  wird  jedoch 
das  Nervmuskelpräparat  bald  ermüdet. 

8.  Veränderung  der  Temperatur  beeinflusst  die  Erregbarkeit 
des  Nerven  für  fréquente  Wechselströme  in  hohem  Maasse.  Er- 
wärmung macht  die  Erregbarkeit  zu-,  Abkühlung  macht  sie  ab- 
nehmen. 

9.  Die  gleichen  Bemerkungen,  die  über  die  physiologische  Wir- 
kung des  frequenten  Wechselstromes  von  Million  Perioden  per  See. 
gemacht  worden  sind,  haben  im  Allgemeinen  auch  Geltung  für  die 
Wirkung  von  weniger  frequenten  Strömen,  nur  in  geringerem  Maasse. 

10.  Bei  der  Nervenreizung  mit  Wechselströmen  von  65000  bis 
eine  Million  Perioden  per  See.  nimmt  der  Schwellenwerth  der  für 
eine  Muskelzuckung  benöthigten  Stromstärke  schneller  zu  als  die 
OsdHationsfrequenz.  Die  Beziehung  zwischen  den  beiden  veränder- 
lidien  Werthen  ist  nicht  sehr  einfach  und  nicht  constant 

11.  Ein  Wechselstrom  von  Million  Perioden  per  See.  bleibt 
nicht  an  der  Oberfläche  des  Nerven,  sondern  dringt  vollständig  in 
das  Organ  ein.  Die  heut  zu  Tage  verbreiteten  Theorien  der  Nerven- 
erregung durch  elektrische  Ströme  haben  keine  befriedigende  Er- 
klärung der  bei  der  Reizung  mit  frequenten  Wechselströmen  hervor- 
tretenden Erscheinungen  gegeben. 


E.  PfUff«r,  AfckiT  fftr  Fbjiiolofi«.   Bd.  82.  10 
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I.   Die  Frage  von  der  Trennung;  der  Reizbarkeit,  Leitniigg- 
ffthigkeit  und  ActionsstrOme  des  Nerven. 

Es  scheint,  es  wäre  nichts  Begreiflicheres  als  die  Vorstellung, 
nach  welcher  die  Leitung  und  die  Erregung  des  Nerven  als  zwei 
im  innigsten  Zusammenhange  mit  einander  stehende  Functionen  be- 
trachtet werden.  Ja,  die  beiden  Functionen  sollen  auf  einer  und 
derselben  Eigenschaft  —  in  Erregungszustand  zu  gerathen  —  beruheot 
und  die  Nervenleitung  könnte  so  aufgefasst  sein,  dass  Jeder  Faser- 
abschnitt durch  den  angrenzenden  Abschnitt  gerade  so ,  wie  durch 
einen  äusseren  Reiz  erregt  wird,  also  als  eine  Fortpflanzung  der 
Erregung  von  Theilchen  zu  Theilchen.**    (Hermann.) 
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Es  existirt  jedoch  in  der  Physiologie  eine  eigenthûmliehe  Doctrin, 
welche  beansprucht,  dass  die  Leitungsfthigkeit  und  die  Reizbarkeit 
des  Nerven  zwei  wesentlich  von  einander  verschiedene  Eigenschaften 
sein  sollen,  und  zwar  bis  zu  einem  solchen  Grade,  dass  unter  gewissen 
umstanden  eine  von  diesen  Eigenschaften  ganz  fehlen  oder  mehr 
oder  weniger  deprimirt  sein,  die  andere  dagegen  ihren  vollkommenen 
Werth  behalten  kann. 

Als  Vertreter  dieser  Anschauung  trat  zunächst  Schiffe)  hervor; 
nachher  wurde  dieselbe  von  einigen  Neuropathologen  unterstützt 
Eine  besondere  Bekräftigung  erhielt  aber  diese  Doctrin  durch  folgen- 
den Versuch  von  Grünhagen'):  behandelt  man  eine  gewisse 
Nervenstrecke  mit  Kohlensäure,  so  sinkt  die  locale  Reizbarkeit  dieser 
Strecke  mehr  oder  weniger  stark,  wahrend  die  Leitung  der  ober- 
halb oder  unterhalb  dieser  Strecke  entstandenen  Erregungen  eine 
Zeit  noch  ganz  unverändert  bleiben  soll,  „obschon  der  Erregungs- 
vorgang sich  durch  die  gleichsam  narkotisirte  Nervenstrecke  fort- 
pflanzen muss''.  Danach  sah  sich  Grûnhagen  berechtigt,  den 
Schluss  zu  ziehen,  dass  „nervöser  Erregungs-  und  nervöser  Leitungs- 
vorgang als  verschiedenartige  Processe  von  einander  zu  trennen 
sind*. 

Der  Versuch  gab  einen  Anstoss  zu  der  Wiederholung  unter  An- 
wendung anderer  chemischen  Agenzien  (Chloroform,  Aether,  Kohlen- 
oxyd). Einige  von  den  späteren  Forschem  behandelten  die  Frage 
mit  einer  grossen  Entschiedenheit  und  sprachen  bereits  gerade  über 
die  Trennung  der  Reizbarkeit  und  Leitungsfthigkeit  des  Nerven,  als 
ob  die  Rede  von  etwas  so  Sicherem  wäre,  wie  z.  6.  von  der  Zer- 
legung des  Wassers  in  Wasserstoff  und  Sauerstoff.  Nur  Luch- 
singer  und  Szpilmann*)  haben  die  dieser  Doctrin  zu  Grunde 
liegenden  Thatsachen  auf  eine  andere  Weise  zu  erklären  gesucht 
Aus  der  Zahl  der  Autoren,  die  zu  ihrer  weiteren  Entvrickelung 
beitrugen,  müssen  besonders  hervorgehoben  werden:  Gad  und 
Sawyer*),  welche  durch  Einwirkung  von  Alkohol  auf  den  Nerven 


1)  Schiff,  Lehrbach  d.  Nenrenphysiologie  S.  75,  1859;  Zeitschrift  f.  rat 
Med.  Bd.  29  8.  221,  1867. 

2)  GrOnhftgen,  Pflüger's  Archiv  Bd.  6  S.  180,  1872;  Fnnke-Grün- 
hagen,  Lehrbach  der  Physiologie  Bd.  I  S.  584,  1876. 

9)  Sspilmann  and  Lachsinger,  PflOger's  Aidüv  Bd.  24  S.  847.  188L 
4)  6ad  a.  Sawyer,  Archi?  te  [Anat  o.]  Physiol.  S.  895, 1888;  S.  850, 1889. 
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ju  ihm  einen  solchen  Zustand  hervorgerufen  haben  sollen,  wo  die 
Leitungsfähigkeit  herabgesetzt ,  während  die  locale  Reizbarkeit  nodi 
ganz  erhalten  oder  sogar  erhöht  sein  kann,  und  Piotrowski'), 
welcher  sich  mannigfacher  Methoden  bediente.  In  der  Abhandloog 
des  letzteren  Autors  findet  der  Leser  eine  ausführliche  Darstdlong 
der  früheren  Litteratur. 

Man  sollte  glauben,  es  wäre  keine  Schwierigkeit,  mit  Hülfe  einer 
solchen  Doctrin,  welche  zwei  von  einander  unabhängige  und  unab- 
hängig zu  verändernde  Factoren  annimmt,  alle  möglichen  Beobachtongeo 
und  Thatsachen  in  gute  Ordnung  und  unter  einen  und  denselbea 
Gesichtspunkt  zu  bringen.  Wie  ungemûthlich  es  aber  in  Wirklich- 
keit doch  damit  steht,  wie  viele  Widersprüche  und  Unklarheiten  hier 
existiren,  sieht  man  aus  der  unparteiischen  Zusammenstellung  des 
hierauf  bezüglichen  Materials,  welche  von  Biedermann  gemacht  ist  *). 

Ich  beschränke  mich  auf  diese  Hinweise,  da  ich  einstweilen 
keine  Analyse  dieser  Anschauung  vornehmen  will.  Ich  füge  nur  hinzu, 
dass  diese  Doctrin  immer  neue  Anhänger  findet.  So  z.  6.  traten  im 
vergangenen  Jahre  als  Anhänger  dieser  Anschauung  drei  Autoren, 
Werigo®),  Radzikowski*)  und  Herzen*)  auf. 

Der  erste  von  ihnen,  wenn  er  auch  zulässt,  dass  „ein  unverkenn- 
barer Zusammenhang  zwischen  Erregung  imd  Leitung  existirf",  geht 
jedoch  in  seinen  theoretischen  Schlussfolgerungen  so  weit,  dass  nadi 
ihm  „die  Erregung  in  physiologisch-chemischen  Vorgängen  besteht 
Aber  diese  Vorgänge  sind  derart,  dass  sie  selbst  nicht  im  Stande 
sind,  sich  im  Nerven  fortzupflanzen.  Es  sind  rein  locale  Vorgänge, 
die  sich  nur  an  der  Stelle  entwickeln,  wo  der  Reiz  auf  den  Nerven 
direct  einwirkt*^.  Die  Leitung  müsste  nur  auf  den  rein  physikaliachen 
Eigenschaften  des  Nerven  als  „Kernleiters^  basiren;  damit  „kann  die 
Herabsetzung  und  sogar  der  volle  Verlust  der  Erregbarkeit  an  einer 
solchen  Nervenstrecke,  welche  kleiner  ist  als  das  Ausbreitungsgelnet 
der  reizenden  Wirkung  der  Actionsströme ,  keinen  Einfluss  auf  die 
Erregungsleitung  haben^. 

Das  sind  indessen  nur  Hypothesen,  nach  dem  Bekenntnisse  des 
Autors  selbst,  da  nicht  nur  der  letztere  Satz,  sondern  sogar  die  dem 


1)  Piotrowski,  Archiv  ftir  [Anat  o.]  Physiol.  S.  205.    1893. 

2)  Biedermann,  Elektrophysiologie  S.  498—496.    Jena  1895. 

3)  Werigo,  Fflüger's  Archiv  Bd.  76  S.  552.    1899. 

4)  Radxikowski«  Travaux  du  laboratoire  de  rinstitut  Solvay  1 3  p.  18.  1899. 

5)  Herten,  CentralbL  für  Physiologie  Nr.  18.    1899« 
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ersten  Satse  su  Gninde  liegenden  chemischen  Voniftnge  weder  be- 
wiesen sind  Y  noch  von  theoretischen  Postulaten  (im  Sinne  einer 
definitiven  Zersetzung  der  Nervensubstanz)  erfordert  werden;  ja 
mit  Rücksicht  darauf«  dass  keine  nachweisbare  Ermüdung  des  Nerven 
nach  stundenlanger  Reizung  nachgewiesen  werden  kann,  bleiben 
dieselben  auch  sehr  zweifelhaft 

Anders  sieht  es  bei  dem  dritten  von  diesen  Autoren  aus.  Er 
f&hrt  sogleich  eine  Thatsache  an.  Aus  einer  Beobachtung  von 
Radzikowski  ausgehend,  machte  Herzen  nämlich  den  folgenden 
Versuch:  als  er  auf  eine  bestimmte  Strecke  des  Nerven  mit  Chlora- 
lose  einwirkte,  beobachtete  er  nach  einer  gewissen  Zeit,  dass  die 
Reizbarkeit  dieser  Strecke  »ganz  verloren''  (unterstrichen  von 
ihm)  war,  während  die  Leitungsf&higkeit  noch  vollkommen  unver- 
ändert blieb.  Ausserdem  soll  er  dabei  etwas  ganz  Neues  erhalten 
haben:  reizte  er  nämlich  diese  „nicht  mehr  reizbare  Strecke*'  mit 
den  Inductionsströmen ,  so  trat  am  Galvanometer  „eine  vortreffliche 
negative  Schwankung*  des  Nervenstromes  hervor.  Auf  diese  Weise 
gelang  es  ihm,  gleichsam  die  fiinctionellen  Einwirkungen  des  Nerven 
von  den  elektrischen  zu  trennen. 

Da  alle  Physiologen  (mit  Ausnahme  von  Schiff  und  Herzen 
selbst)  die  AcÜonsstrOme  des  Nerven  und,  als  ihren  spedellen  Fall, 
die  negative  Schwankung  als  den  einzigen  Ausdruck  des  thätigen 
Zustandes  an  ihm  selbst  betrachten,  so  mQsste  in  diesem  Sinne  die 
Ftüiigkeit  des  Nerven,  seinen  Reizzustand  durch  gewisse  elektrische 
Wirkungen  wiederzugeben,  auch  zu  seinen  fundamentalen  Eigen- 
schaften hinzugerechnet  werden.  Prof.  Herzen  schildert  die  Sach- 
lage noch  schärfer,  indem  er  meint,  dass  „eine  grosse  Anzahl  wichtiger 
physiologischer  Schlussfolgerungen  und  Theorien  der  grOssten  Trag- 
weite einzig  und  allein  auf  dieser  apriorischen  Annahme  ruhen, 
dass  die  negative  Schwankung  als  Zeugniss  des  thätigen  Nerven  an- 
gesehen werden  soll''.  Desshalb  1^  der  Verfasser  ein  grosses 
Interesse  auf  seine  Thatsache  und  stellt  die  Frage:  „wäre  man  nicht 
berechtigt,  au  dem  innigen  Zusammenhange  zwischen  den  elektrischen 
Vorgängen  am  Nerven  und  seiner  physiologischen  Thätigkeit  zu 
zweifeln,  und  zu  glauben,  dass  jene  vielleicht  nicht  nur  mit  dem 
Wesen  dieser  nichts  zu  thun  haben,  sondern  nicht  einmal  ihre 
noth wendige  Bedingung  oder  eine  von  ihr  nothwendig  bedingte 
Erscheinung  sei?'' 

Wenn  auch  die  mitgetheilte  Beobachtung  vollständig  richtig  wäre, 


138  N.  £.  Wedensky: 

80  mûsste  mau  dennoch  von  jedem  Physiologen  erwarten,  dass  er, 
bevor  er  die  eben  citirte  Frage  stellt ,  zuerst  den  Beweis  liefern 
sollte  dafür,  dass  der  Widerspruch  zwischen  den  Angaben  des  Galvano- 
meters und  des  Muskels  nicht  auf  einem  Mangel  des  letzteren  beruht 
In  der  That,  wenn  niemand  (trotz  der  oben  dtirten  Behauptung) 
„wichtige  Schlussfolgerungen  einzig  und  allein "^  auf  dem  Ph&nomcoi 
der  negativen  Schwankung  beruhen  lässt,  weil  solche  Schluss- 
folgerungen immer  durch  das  Zeugniss  der  rein  physiologischen 
Apparate  controlirt  werden,  so  hält  andererseits  niemand  den  Muskd 
für  einen  unfehlbaren  Zeugen  des  Nerven,  immer  und  in  allen  mög- 
lichen Fallen.  Diese  letzte  Frage  aber  stellte  sich  der  Verfasser 
gar  nicht,  sondern  betitelte  seine  Mittheilung  gerade  so:  „Ist  die 
negative  Schwankung  ein  unfehlbares  2^ichen  der  physiologischen 
Nerventhätigkeit  ?" 

Wie  man  sieht,  handelt  es  sich  hier  um  eine  so  tiefe  „Trennung* 
der  fundamentalsten  Eigenschaften  des  Nerven,  wie  sie  bisher  keinem 
Forscher  gelungen  ist:  es  soll  ein  solcher  Zustand  beim  Nerven  ein« 
treten,  wo  er  ganz  seine  Reizbarkeit  verliert,  während  er  zu  der- 
selben Zeit  seine  vollkommene  Leitungsf&higkeit  und  sein  Vermögen, 
die  negative  Schwankung  zu  geben,  behält.  Dabei  bezeichnet  der 
Autor  schon  im  Titel  seine  Mittheilung  als  eine  „rein  thatsächlicbe" 
und  schlägt  den  anderen  Physiologen  vor,  seine  Thatsache  „einer 
experimentellen  Prüfung  zu  unterwerfen  und  danach  ent- 
weder eine  von  ihm  übersehene  Fehlerquelle  in  seinen  Versuchen 
auffindig  zu  machen  oder  seine  Ergebnisse  zu  bestätigen"".  Mit 
Rücksicht  auf  alles  dies  habe  ich  mich  entschlossen,  den  von  dem 
Autor  so  dringend  empfohlenen  Versuch  zu  wiederholen. 

Als  ich  schon  damit  beschäftigt  war,  veröffentlichten  Cybulski 
und  Sosnowski^)  ihre  Mittheilung.  Sie  stimmen  mit  den  Schlos»- 
folgerungen  von  Herzen  nicht  Qberein;  jedoch  widerlegen  sie  auch 
seine  Thatsache  nicht  und  suchen  nur  dieselbe  auf  eine  andere  Weise 
zu  erklären.  Aber  auch  ihre  Erklärung  schien  mir  nicht  ganz  be- 
friedigend; übrigens  führte  mich  meine  Untersuchung  schon  damals 
zu  einigen  Befunden ,  welche  ein  selbstständiges  Interesse  für  sich 
beanspruchten  ^). 


1)  Cybulski  und  Sosnowski,  Centralbl.  f.  Physiologie  Nr.  20.    1899. 

2)  Meine  Torläufige   Mittheilung  wurde  den   18.  December   1899  in  d«r 
zoologisch-physiol.  Section  der  St  Petersburger  Naturibrachenden  GeteOscluift 


Die  fondameiitalen  Eigenschaften  des  Nerren  etc  139 

n.  HanptbediBgangeii  der  einschltgigeB  Methodik. 

Schon  bei  meinen  ersten  Schritten  schien  es  mir  unmöglich, 
meine  Versache  ganz  in  dieselben  Bedingungen  zu  stellen,  in  welche 
sie  Herzen  gestellt  hatte.  Um  Chloralose  auf  den  HOftnerven  ein- 
wirken zu  lassen,  füllt  er  am  Frosche  „die  Grube  zwischen  den 
Muskeln  reichlich  mit  Chloralosepulver;  die  entsprechende  Strecke 
des  Nerven  wird  in  die  auf  diese  Weise  entstandene  feuchte  Masse 
eingebettet''.  Dann  ist  aber  vollständig  unbegreiflich,  wie  er  die 
reizenden  Elektroden  an  diese  in  solch  eine  Substanz  eingeschlossene 
Kervénstrecke  anlegen  oder  die  Reizbarkeit  dieser  Strecke  sp&ter 
mit  ihrer  früheren  Reizbarkeit  vergleichen  konnte,  als  der  Nerv  mit 
dem  Galvanometer  verbunden  war.  Denn  in  letzterem  Falle  wird 
ja  vorausgesetzt,  dass  der  Nerv  schon  g&nzlich  aus  dem  Körper  und 
aus  der  ihn  umgebenden  Substanz  herausgenommen  ist  Es  ist  klar, 
dass  in  den  zu  vergleichenden  Fällen  der  Nerv  reizenden  Strömen 
von  verschiedener  Dichte  ausgesetzt  sein  mûsste.  Und  wie 
wäre  es  möglich,  nach  der  Ableitung  des  Nerven  zum  Galvanometer 
eben  dieselben  Reizpunkte  wieder  aufzufinden? 

Jedermann  wird  damit  einverstanden  sein,  dass  Versuche  dieser 
Art  von  Anfang  bis  zu  Ende  an  einem  ganz  herauspräparirten  und  an 
festen  Reizelektroden  liegenden  Nerven  ausgeführt  werden  sollen, 
wie  vor,  so  auch  nach  der  Verbindung  mit  dem  Galvanometer. 
Ausserdem  darf  das  Intervall  zwischen  der  ersten  und  letzten  Hälfte 
des  Versuches  kein  grosses  sein,  und  muss  der  Nerv  absolut  unter 
denselben  Bedingungen  bleiben.  Daher  AUirte  ich  alle  meine 
Versuche  von  Anfang  bis  zu  Ende  an  dem  herauspräparirten  Nerven 
aus,  der  in  einer  feuchten  Kammer  auf  gut  isolirten  und  fixirten 
Elektroden  lag. 

Um  dem  Vergleich  der  elektrischen  und  muskulären  Wirkungen 
des  Nerven  noch  näher  zu  treten,  schien  es  mir  indessen  zweck- 
mässig, zunächst  die  telephonische  Methode,  wie  sie  bereits 
froher  von  mir  ausgearbeitet  war,  anzuwenden.  Ja,  man  kann  sogar 
sagen,  in  diesem  Falle  ist  diese  Methode  gerade  unersetzbar,  da  nur 
sie  uns  die  Möglichkeit  gibt,  die  Actionsströme  des  Nerven  mit  seinen 
Wirkungen   auf  den  Muskel   sogleich  und  unter  genau  denselben 


gemacht;  eine  aosf&hrliche  Mittheilong  machte  ich  den  7.  Februar  dieses  Jahres 
in  der  biologisch.  Section  der  „Société  rosse  d*hygiène  publique**. 
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experimentellen  Bedingungen  zu  vergleichen,  was  für  das  Studium 
von  80  vergänglichen  Processen  wie  die  aufeinander  folgenden  Phasen 
der  Giftwirkung  wohl  eine  sehr  wichtige  Bedingung  ist.  Zum  Telephon 
können  wir  jeden  beliebigen  Punkt  des  Nerven  ableiten,  ohne 
seinen  Zusammenhang  mit  dem  Muskel  zu  unterbrechen« 
wie  es  die  galvanometrische  Beobachtung  erfordert  Die  Actionsströme 
des  Nerven  äussern  sich  im  Telephon  bei  tetanisirenden  Reizen  dorch 
einen  bestimmten  Ton.  Dieser  Nerventon  kann  eigentlich,  was 
seine  Intensität  betrifft,  nicht  durch  Zahlen  ausgedruckt  werden,  — 


Fig.  1. 

nach  dem  Gehör  ist  es  ja  möglich ,  nur  ansehnliche  Veränderungen 
seiner  Intensität  wahrzunehmen;  dagegen  ist  es  sehr  leicht,  mit  dem 
Telephon  nach  den  Verschiebungen  der  Reizschwelle  die  Ver- 
änderungen der  Nervenreizbarkeit  zu  constatiren.  Ausserdem  kann 
als  ein  wichtiger  Anzeiger  der  eintretenden  Veränderungen  in  den 
functionellen  Eigenschaften  des  Nerven  eine  eventuelle  Veränderung 
im  C  h  a  r  a  k  t  e  r  des  telephonischen  Tones  dienen  :  z.  B.  unter  gewissen 
Bedingungen  kann  ein  rein  musikalischer  Ton  in  einen  durch  Neben- 
geräusche complicirten  dumpfen  Ton  umschlagen  oder  einen  neuen 
(transformirten)  Rhythmus  erhalten.  Solche  Erscheinungen  geben 
manchmal  sehr  wichtige  Hinweise,  um  sich  in  sehr  complicirten 
Erregungsverhältnissen  zu  orientiren. 
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Die  Anordnung  meiner  ersten  Versuche  leuchtet  aus  der  bei- 
gefügten Figur  ein,  welche  zu  gleicher  Zeit  auch  eine  ungefähre 
Vorstellung  darüber  gibt,  wie  weit  die  reizenden  Elektroden  einer- 
seits von  einander  und  andererseits  von  den  ableitenden  Elektroden 
entfernt  sind. 

Ich  bediente  mich  für  die  Reizung  zweier  Paare  von  Elektroden; 
das  Paar  ab  (oder  1)  diente  zur  Reizung  der  oberen  Nervenstreckey 
das  Paar  ed  (oder  II)  für  die  mittlere  Strecke.  Da  die  Entfernung 
zwischen  den  zwei  Elektroden  eines  jeden  Paares  sehr  klein  war 
(ca.  2—3  mm,  um  womöglich  die  unipolaren  Wirkungen  auf  das 
Telephon  zu  vermeiden) ,  so  berührte  in  jedem  Paare  eine  von  den 
Elektroden  den  Nerven  von  oben,  die  andere  von  unten,  wie  es  aus 
der  Figur  zu  sehen  ist  Diese  Elektroden  waren  aus  Platindraht 
Aus  Piatina  waren  auch  grösstentheils  die  Elektroden  tg,  welche 
zur  Ableitung  der  Nervenströme  zum  Telephon  dienten.  Nur  in  ge- 
wissen Versuchen  (siehe  weiter  unten)  wurden  zu  diesem  Zwecke 
die  unpolarisirbaren  Thonelektroden  angewandt  Der  Abstand  zwischen 
zwei  ableitenden  Elektroden  war  ca.  10  mm.  Die  Beobachtung  der 
Nerventöne  geschah  mittelst  zweier  Siemens^scher  Telephone,  welche 
in  Reihe  eingeschaltet  waren« 

N.  ischiadicus  wurde  seiner  ganzen  L&nge  nach  zusammen  mit 
Plexus  lumbalis  und  einem  kleinen  Stückchen  der  Wirbelsäule  (das 
Rückenmark  war  natürlich  zerstört)  herauspräparirt  Zu  den  Ver- 
suchen diente  meistentheils  R.  temporaria,  seltener  R.  esculenta.  Die 
Zeit  der  Untersuchung  fiel  auf  December-Februar.  Es  ist  zu  be- 
merken, dass  die  Reizbarkeit  meiner  Präparate  so  ständig  war,  dass 
ich  in  einigen  Fällen  während  sechs  Stunden  die  Reizschwelle 
höchstens  um  1 — 2  cm  nach  oben  oder  nach  unten  sich  verschieben 
sah.  Als  ich  im  Frühling  noch  einige  Versuche  machte,  war  die 
Reizbarkeit  weit  weniger  ständig. 

Zur  Reizung  diente  ein  mittelgrosser  Inductionsapparat  mit  zwei 
Daniels  und  mit  einer  Stimmgabel  von  100  Schwingungen  per  Secunde 
als  Unterbrecher  im  primären  Kreise.  Die  Pohl' sehe  Wippe  ohne 
Kreuz  (W)  liess  dieselben  Inductionsströme  nach  Belieben  entweder 
zu  den  oberen  oder  zu  den  unteren  reizenden  Elektroden  senden. 
In  späteren  Versuchen  dienten  mir  öfters  zwei  gesonderte  Inductions- 
apparate  für  die  Reizung  /  und  für  die  Reizung  II. 

Aus  spedellen  Gründen  bediente  ich  mich  der  nicht  aus- 
geglichenen tetanisirenden  Ströme,  und  zwar  war  die  Differenz  in 
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der  reizenden  Wirkung  der  Oefifhungs-  und  Schliessungs-Inductioiis- 
schlftge  ziemlich  hoch  (unter  IV).  Wo  das  Entgegengesetzte  nidit 
gesagt,  haben  die  Oefifhungsschlftge  immer  die  absteigende  Richtung. 

Ich  fand  es  auch  zweckmässig,  in  meinen  Versuchen  andere 
chemische  Stoffe  als  die  von  Herzen  empfohlenen  anzuwenden: 
denn  erstens  wirkt  die  Chloralose  sehr  langsam  (siehe  unten,  VU); 
zweitens,  wenn  auch  diese  Substanz  im  Wasser  wenig  löslich  ist, 
selbst  dann,  wenn  dieselbe  mit  Gewebesaften  benetzt  wäre,  so  ist 
dennoch  keine  Sicherheit  dafür  vorhanden,  dass  sie  auf  den  Nerven 
keinen  wasserentziehenden  Einfluss  ausübt  Dieser  letztere  ist  aber 
an  sich  selbst  sehr  complicirt,  wie  es  von  mir  früher  bewiesen  ist  ^), 
und  schon  er  allein  könnte  zu  einer  solchen  Divergenz  der  galvano- 
metrischen  und  muskulären  Ergebnisse  führen,  wie  dies  bei  Herzen 
der  Fall  ist. 

Um  mit  sicheren  Substanzen  zu  thun  zu  haben,  deren  Ap(di- 
cationsweise  keinen  Zweifel  bieten  könnte,  gebrauchte  ich  die  foW 
genden  Lösungen: 

Cocaïnum  hydrochloricum       0,2<*/o —  0,5<*/o, 
Chloralum  hydratum  l*^lo—2^lo 

Acidum  carbolicum  (Phenol)   0,5  ®/o. 

Mit  einer  solchen  Lösung  behandelte  ich  den  Nerven  zwischen 
den  Elektroden  cd  und  in  der  nächsten  Nachbarschaft  (8— 4  mm 
jederseits  von  ihnen;  schattirte  Nervenstrecke  in  der  Figur  1). 
Wird  der  Nerv  mit  so  grosser  Vorsicht  bepinselt,  dass  keine  sicht- 
baren Tropfen  an  ihm  haften  bleiben,  so  dehnt  sich  der  unten  be- 
schriebene Verlauf  der  Erscheinungen  auf  30—60  Minuten  und  mehr 
aus  —  ein  Zeitraum,  welcher  vollkommen  genügend  ist,  um  ver- 
schiedene Phasen  der  Giftwirkimg  zu  verfolgen. 

Damit  die  angewandte  Lösung  nicht  weiter,  d.  h.  auf  die  mit 
ihr  nicht  bestrichenen  Nervenpunkte  zerflösse,  lag  das  Elektroden- 
paar II  etwas  tiefer  als  die  zwei  anderen,  was  auch  in  der  Figur  an- 
gedeutet  ist. 

Wie  verschieden  auch  die  chemische  Natur  und  sonst  auch  die 
physiologische  Bedeutung  der  von  mir  zu  Dienste  gestellten  Sub- 
stanzen sei,  so  war  der  Verlauf  der  durch  ihre  Application  hervor- 
gerufenen Erscheinungen  am  Nerven  doch  so  gleichartig  und  sicher, 
dass  ich  keinen  Augenblick  unentschlossen  bleibe,  ein  allgemeines 


1)  Comptes  reDdus,  22  décembre  1890. 
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BOd  ihrer  Wirkung  asu  entwerfen.  Aus  diesem  Grunde,  wie  auch 
mit  Rücksicht  auf  ihre  am  Ende  meiner  Darstellung  zu  besprechen- 
den Eigenschaften,  werde  ich  ihre  Wirkung  auf  den  Nerv  ebenso 
gut  als  Narkotisirung ,  wie  auch  als  Vergiftung  bezeichnen.  Dies 
erlaubt  uns,  eine  mit  den  früheren  Forschem  gemeinsame  Termino- 
logie beizubehalten. 

in.   VerXndert  sich  die  Leitongsfähigkeit  in  narkotisirten  Nerren 
so,  wie  es  bisher  angenonmen? 

Die  erste  Reihe  meiner  Versuche  bestand  im  Vergleichen  der 
Einwirkungen  des  vergifteten  Nerven  auf  das  Telephon  und  auf  den 
Muskel. 

Vorher  bestimmte  ich  die  Reizbarkeit  des  Nerven  in  den  Punkten 
I  und  n  nach  beiden  Methoden.  Nachdem  dies  festgestellt  war,  be- 
pinselte ich  die  gewisse  Nervenstrecke  mit  einer  der  oben  genannten 
Lösungen  und  verfolgte  darauf  die  Veränderungen  in  den  Erfolgen 
des  einen  und  des  anderen  Reizpunktes. 

Die  dabei  hervortretenden  Erscheinungen  sind  einfacher  für  die 
Reizung  II  (vergiftete  Strecke),  und  zwar  unter  der  Bedingung,  dass 
die  tetanisirenden  (nicht  ausgeglichenen)  Inductionsströme  fbr  den 
Oeflfhungsschlag  die  absteigende  Richtung  haben,  damit  die  an  der 
Kathode  entstehende  Erregungswelle  einen  kürzeren  mit  Verände- 
rungen der  Leitungsfähigkeit  behafteten  Weg  zurückzulegen  bat  (der 
entgegengesetzte  Fall  wird  ausführlich  unter  IV  besprochen  werden. 
Die  Reizschwelle  verschiebt  sich  allmälig  zu  immer  stärkeren 
Strömen,  und  das  geschieht  ganz  parallel  für  das  Telephon 
und  für  den  Muskel.  Im  Interesse  des  ausführlicheren  Studiums 
kann  man  hier  zwei  Stadien  unterscheiden:  in  dem  ersten  nimmt 
die  Einwirkung  des  Giftes  merklich  mit  jeder  neuen  Minute  zu,  in 
dem  zweiten  bleibt  die  Reizbarkeit,  nachdem  sie  schon  zu  den 
stäriceren  Strömen  verschoben  ist,  ständig  dieselbe,  oder  vielmehr  sie 
sinkt  weiter  nur  sehr  langsam.  Daher  kann  man  das  erste  Stadium 
als  Stadium  der  sinkenden  Reizbarkeit,  und  das  zweite  als 
Stadium  der  überbleibenden  Reizbarkeit  bezeichnen.  Die 
letzte  Bezeichnung  scheint  mir  um  so  zutreffender,  als  der  mit  der- 
selben angewiesene  Rest  der  Reizbarkeit  der  vergifteten  Strecke  auch 
noch  dann  übri^'  bleibt,  wenn  die  Leitung  der  Erregungen  von  I 
schon  hier  ganz  aufgehoben  ist    Es  versteht  sich  von  selbst,  dass 
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dies  nur  bei  wenig  energischer  Vergiftung  des  Nerven  beobachtet 
wird.  Von  den  früheren  Forschem  wurde  das  letztere  Stadium  be- 
sonders von  Szpilmann  und  Luchsinger  berücksichtigt  Es 
kann  nur  frtiglich  bleiben,  ob  die  überbleibende  Reizbariceit  nicht 
etwa  einer  physikalischen  Verbreitung  des  Stromes  auf  die  untere 
nicht  narkotisirte  Strecke  des  Nerven  zuzuschreiben  ist,  da  ja  jetzt 
die  Erfolge  durch  Application  stärkerer  Ströme  hervorgerufen  werden. 
Der  Einwand  wird  dadurch  beseitigt,  dass  die  Reizerfolge  voll- 
kommen verschwinden,  wenn  man  bloss  diese  narkotisirte  Strecke 
mit  Kreosot  bestreicht 

Der  Verlauf  der  Erscheinungen,  welche  durch  die  obere  Reizung 
d.  h.  durch  I  hervorgerufen  werden,  ist  bedeutend  complicirter.  Auf 
den  ersten  Blick  scheint  er  vollkommen  mit  dem,  was  die  früheren 
Forscher  beschrieben  haben,  übereinzustinunen ,  n&mlich  es  bleibt 
die  Reizschwelle  längere  Zeit  ohne  Veränderungen  oder  entspricht 
sogar  eine  Zeit  noch  etwas  schwächeren  Strömen;  später  aber,  in 
einem  bestimmten  Momente,  verschiebt  sie  sich  ein  wenig  zu 
stärkeren  Strömen,  und  gleich  danach  wird  die  Reizung  jeder  In* 
tensität,  d.  h.  auf  der  ganzen  Scala  hindurch,  erfolglos.  Das  erste 
Stadium  würde  dem  Stadium  der  unveränderten  Leitung  entsprechea  ; 
das  zweite  Stadium  wäre  dasjenige  der  angehobenen  Leitum^. 

In  einem  solchen  Lichte  aber  erscheint  die  Sache  nur  so  lange, 
bis  wir  bei  den  Veränderungen  des  narkotisirten  Nerven  bloss  den 
Muskel,  und  zwar  nur  seine  minimalen  Contractionen,  zu  Probe  stellen. 
Sie  zeigt  sich  in  einem  anderen  Lichte,  wenn  wir  als  Anzeiger  das 
Telephon  nehmen  und  danach  auch  bezügliche  muskuläre  Angaben 
genauer  analysiren.  Da  wir  dabei  mehreren  neuen  Erscheinungen 
begegnen,  so  werde  ich,  um  möglichst  Wiederholungen  in  meiner  Be- 
schreibung zu  vermeiden  und  deren  Zusammenstellung  zu  erleichtem, 
dieselben  mit  griechischen  Buchstaben  bezeichnen. 

Es  fiel  mir  vor  Allem  bei  der  telephonischen  Beobachtung  auf, 
dass  der  Nerventon  von  der  Reizung  I  eine  starke  Veränderung 
schon  zu  der  Zeit  erfährt  wo  die  Reizschwelle  noch  ganz  unverändert 
bleibt  Und  zwar  war  der  Umstand  besonders  auffallend,  dass  diese 
Veränderung  (im  Gegensatz  zu  den  telephonischen  Reizerfolgen  von 
der  vergifteten  Strecke)  so  gut  wie  gleichzeitig  für  die  ver- 
schiedensten Reizintensitäten  stattfindet  Es  tritt  nämlich 
eine  Phase  der  Giftwirkung  auf,  wo  die  Reizung  I  sowohl  bei  sehr 
starken  als  auch   bei   sehr  massigen   reizenden  Strömen  nor 
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einen  schwachen,  dumpfen  und  durch  Nervengeräusche 
complicirten  Ton  im  Telephon  wahrnehmen  Iftsst  (PhinoBen  a). 
Die  bezeichnete  Veränderung  im  Charakter  des  Nerventones  ent- 
wickelt sich  selbstverständlich  nicht  auf  einmal ,  sondern  allmählich 
mit  dem  Fortschreiten  der  Giftwirkung  und  mit  dem  Sinken  der 
Reizbarkeit  in  der  der  Vendftung  unterliegenden  Strecke.  Es  ist  aber 
lehrreich,  dass  dieselbe  schon  zu  der  Zeit  (Protokoll  I,  Beobach- 
tung 12;  Protokoll  IV,  Beobachtung  9)  ganz  ausgesprochen  ist,  wo 
die  Methode  der  minimalen  Reize  uns  noch  keine  Modification 
der  Leitungsfähigkeit  verräth.  Indessen  muss  man  nach  der  telepho- 
nischen Methode  schliessen,  dass  zu  diesem  Momente  schon  eine 
tiefe  Umwandlung')  in  der  Leitung  der  Em^ngswellen  von  ver- 
schiedener Intensität  und  besonders  in  der  Leitung  der 
starken  Erregungen  eintritt,  da  es  sonst  ganz  unbegreiflich  wäre, 
wie  die  letzteren  einen  ebenso  schwachen  Ton  wie  auch  die  massigen 
Erregungen  geben  könnten. 

Das  telephonische  Zeugniss  erweckte  desshalb  ein  grosses  Inter- 
esse. Dasselbe  musste  durch  den  Muskel  unterstützt  und  erläutert 
werden.  Als  ich  mit  gesteigerter  Aufmerksamkeit  die  Contractionen 
des  Muskels  untersuchte,  beobachtete  ich,  dass  die  durch  die  Rei- 
zung I  hervorgerufenen  Tetani  in  einem  bestimmten  Stadium  der  Gift- 
wirkung scharf  abnehmen,  und  zwar  erzeugen  sehr  starke  tetanisirende 
Ströme  ebenso  schwächere  Contractionen  wie  auch  sehr  massige 
Ströme  (Pbinomeu  ö).  Es  war  kein  Zweifel,  dass  der  Erfolg  keines- 
wegs einer  Abnahme  der  Leistungsfähigkeit  des  Endapparates  zu- 
geschrieben werden  konnte,  da  die  unterhalb  der  Vergiftungsstrecke 
angebrachten  Reize  noch  vollkommen  das  Vermögen  besasseu,  sehr 
energische  Contractionen  hervorzurufen. 

Beim  weiteren  Verlaufe  der  Giftwirkung  macht  das  eben  be- 
sprochene Phänomen  dem  folgenden  Platz.  Die  starke  Tetanisirung  I 
erzeugt  im  Muskel  nur  eine  Anfangszuckung  (manchmal  auch  eine 
Endzuckung),  oder  gamichts,  während  eine  massige  Reizung  noch 
nicht  zu  verschmähende  Tetani  bewirkt  (Pbinomen  y).  Die  Myo- 
gramme 1  u.  2  mögen  diese  merkwürdige  Erscheinung  veranschau- 

1)  Ich  will  hier  nicht  den  inneren  Sinn  der  beieichneten  Umwandlung  im 
rhythmischen  Charakter  der  Erregungen  analysiren.  Speciell  im  Beiug  auf  diesen 
FaU  soU  das  an  einer  anderen  Stelle  gemacht  werden;  Tom  allgemeinen  Gesichts- 
punkte wurde  dieser  Gegenstand  schon  besprochen  in  meinen  früheren  Schriften; 
s.  Archives  de  physiologie  p.  58—73,  p.  254—266,  1891;  p.  50-60, 
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lichen.  Sie  tritt  zu  der  Zeit  auf,  wo  die  Reizschwelle  um  1—2  cm 
der  Scala  des  Inductionsapparates  gestiegen  ist.  In  dieser  Phase  der 
Vergiftung  verlieren  also  ihre  Wirksamkeit  auf  den  Muskel  sowohl 
starke,  als  auch  ganz  schwache  Erregungen  der  Nervenstrecke  ab. 


Myogramme  1  und  2  stellen  das  Phänomen  y  dar.    Sie  gehören  so  i 
und  demselben  Versuch,  HCl-Cocaîn  0,5 ®/o.    Vor  und  zu  Anfang  der  Vex^gütung 
war  die  Reizschwelle  bei  R.-A.  43. 

Die  Hebungen  der  unteren  durch  einen  elektromagnetischen  Markirer  ge- 
schriebenen Linie  entsprechen  der  Dauer  der  Tetanisining.  Gleichwertkig  «dt 
1  Secunde  sind  3,12  mm  der  Abscisse.  Die  Muskelcunren  sind  stets  TermitteUt 
des  „Myographe  direct*'  ?on  M  are  y  gezeichnet  Die  Zahlen  unter  den  eimelnea 
Cunren  geben  den  RoUenabstand  in  Centimetem.  Das  Interrall  zwischen  dei 
einzelnen  Curven  ist  30—40  Secunden.  Die  Curven  sind  überall  von  links  nach 
rechts  zu  lesen. 


Myogramm  1. 

Das  1.  Myogr.  ist  22'  nach  Anfang  der  Cocainwirkung  gezeichnet  Optimum 
der  Reizintensität  findet  sich  bei  89-^0  R-A.  Die  Intensitäten  38  und  41  geben 
schwächere  Contractionen  ;  25 — 35  —  nur  Anfangszuckung. 


Myogramm  2. 

Das  2.  Myogr.  ist  3'  nach  dem  vorangehenden  eingeschrieben.  Jetzt  ist  Opt 
bei  40,  während  39  auch  eine  schwächere  Contraction  giebt;  20  mft  eine  bo^ 
niedrigere  Anfangszuckung  hervor. 
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Die  allmftligen  Uebergangsformen  Yon  normalen  Verhältnissen 
zu  den  Pb&nomenen  ß  und  y  werden  durch  die  das  Protokoll  m 
begleitenden  Myogramme  illustrirt 

Das  Phänomen  y  veranlasste  mich,  noch  einmal  das  Studium 
der  Actionsströme  des  Nerven  vermittelst  des  Telephons  vorzunehmen. 
Es  ergab^sich,  dass  in  der  eben  beschriebenen  Phase  das  Telephon 
seinerseits  solche  Anzeigen  liefert,  welche  mit  dengenigen  des  Muskels 
vollständig  zusammenfallen:  starke  Beize  rufen  entweder  keine  Töne, 
oder  bloss  einen  kurzen  Knack  am  Anfang  der  Reizung  hervor, 
während  massige  Reize  einen  wenn  auch  schwachen  und  nicht  reinen, 
so  doch  unverkennbar  der  Reizfrequenz  entsprechenden  Ton  geben 
(PhiMnen  d;  Protokoll  I,  Beobachtung  13--15;  Protokoll  ü,  Be- 
obachtung 20—25). 

Obgleich  die  telephonische  Methode  schon  mehrere  Erfahrungen 
glücklich  überstanden  hatte  (wie  z.  B.,  als  sie  als  die  erste  die  ün- 
ermûdlichkeit  des  Nerven  ankündigte  und  ich  dadurch  gezwungen 
wurde,  die  Wahrheit  ihrer  Aussage  durch  andere  nicht  so  aufrich- 
tige Zeugen,  nämlich  durch  das  Galvanometer  und  den  Muskel  be- 
stätigen  zu  lassen),  überraschte  mich  nichtsdestoweniger  diese  neue 
Beobachtung.  Denn  meine  froheren  Untersuchungen  über  die  rhyth- 
mischen Processe  im  Tetanus,  wo  die  Endplatte  des  motorischen 
Nerven  an  den  Erfolgen  Antheil  hatte,  hatten  mich  nicht  an  einen 
so  vollständigen  Parallelismus  zwischen  den  elektrischen  und  mus- 
kulären Wirkungen  des  Nerven  gewöhnt  Hier  trat  dagegen  der 
Parallelismus  als  ein  vollständiger,  ja  sogar  als  ein  überraschender 
ein.  Wenn  auch  die  Bedingungen  der  Versuche  mir  dazu  gar  keine 
Veranlassung  boten,  so  schlich  sich  dennoch  ein  Zweifel  ein,  ob  es 
nicht  vielleicht  irgend  einen  äusseren,  so  zu  sagen  mechanischen 
Zusammenhang  zwischen  den  Ck)ntractionen  des  Muskels  und  den 
Tönen  des  mit  den  Nerven  verbundenen  Telephons  gäbe.  Um  diesen 
Zweifel  zu  beseitigen,  machte  ich  sofort  einen  Controlversuch.  Der 
Nerv  wurde  gerade  vor  dem  Muskel  mit  Kreosot  benetzt  Danach 
hörten  die  Contractionen  des  Muskels  auf,  während  die  massigen 
Reize  wie  früher  denselben  Nerventon  zu  geben  fortfuhren.  Als 
danach  der  Nerv  mit  Kreosot  zwischen  den  Elektroden  cd  und  tg 
bestrichen  wurde,  verschwand  der  Ton  im  Telephon  vollständig  0. 

1)  BeüAufig  sei  bemerkt,  dass  diese  letztere  Controlprobe  jedesmal  am  Eode 
der  VersQche,  wo  die  starken  Reixe  angewandt  worden  and  eine  mögliche  Bei> 
ndachang  der  unipolaren  Wirkungen  im  Verdachte  stand,  gemacht  wurde. 
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Somit  erscheint  jetzt  das  erste  Stadium,  id  welchem  die  früheren 
Forscher  für  die  vergiftete  Nervenstrecke  eine  herabgesetzte  Reii^ 
barkeit  zugleich  mit  der  vollstftndig  unveränderten  Leitungsf&hif^t 
annahmen,  in  einem  ganz  anderen  Lichte.  Wollten  wir  die  eben 
beschriebenen  Erscheinungen  vom  Standpunkte  der  Leitungsfähigkeit 
betrachten,  so  hatten  wir  zusagen:  die  Leitungsfähigkeit  der 
narkotisirten  Nervenstrecke  beginnt  sich  viel  früher,  als 
bisher  angenommen,  zu  verändern;  sie  erfährt  aber  die 
erste  Zeit  eine  paradoxale  Modification,  welche  sich 
durch  eine  Umwandlung  im  rhythmischen  Charakter 
der  tetan.isirenden  Erregungen  und  durch  eine  zu- 
nehmende Undurchdringlichkeit  dieser  Strecke  für 
die  starken  Impulse  kundgibt,  während  schwache  Erregungen 
eine.  Zeit  ohne  merkliche  Verminderung,  ja  vielleicht  in  einer  ver« 
stärkten  Form  geleitet  werden^). 

Desshalb  will  ich  das  erste  Stadium  vorläufig  als  Stadium  der 
paradoxalenLeituug  bezeichnen  ;  das  ihm  nachfolgende  Stadium 
kapn  das  Stadium  der  aufgehobenen  Leitung  genannt 
werden.  Dennoch  drücken  die  beiden  Bezeichnungen,  meiner  Mei- 
nung nach,  nicht  das  Wesentliche  der  im  Nerven  vor  sich  gehenden 
Veränderungen  aus. 

Wie  die  eben  beschriebenen  Phänomene  sich  in  der  Zeit  ^it- 
wickeln,  sollen  die  beiliegenden  Protokolle  (I— HI)  ausführlicher  er- 
örtern, von  denen  das  Protokoll  lU  diesen  Process  in  einer  Reihe 
der  nachfolgenden  Myogramme  darstellt«  Mit  Rücksicht  auf  die 
weiteren  Erörterungen  füge  ich  noch  hinzu,  dass  die  Phänomene  sidi 


1)  Szpilmann  und  Luchsinger  sprechen  Tom  „lawinenartigeii  An- 
schwellen'' der  Nervenerregung  anter  ähnlichen  Bedingungen,  aher  tie  betrachlMi 
dasselbe  als  Fortbestehen  eines  auch  dem  normalen  Nerven  cugehörifea  Yoi^ 
ganges.  Sie  begründen  ihre  Meinung  nur  durch  folgende  Angabe:  „bei  gleietar 
Iteiistftrke  war  die  Reizwirkung  an  der  oberen  Reizstdle  stets  grösser  ak  n 
der  unteren**  0*  c  S.  350).  Die  Reizbarkeit  der  verachiedenen  Punkte  der  NcnvB 
ist  jedoch  an  sich  selbst  Terschieden. 

Man  könnte  meine  Meinung  besser  beleuchten  durch  das  Studium  der  Höben 
der  Contractionen  des  Muskels.  Desshalb  gibt  das  im  Text  Gesagte  Qbo*  das  mög- 
licher Weise  stattfindende  Verstärken  der  schwachen  Erregungen  während  ïkrm 
Durchganges  durch  die  narkotisirte  Strecke  bloss  einen  allgemeinen  Eindnck 
meiner  Versuche  und  enthält  ausserdem  einen  Hinweis  in  dem  Umstanda»  dass  die 
Reizschwelle  für  I  sich  öfters  in  den  ersten  Phasen  der  Giftwirkung  au  noch 
etwas  schwächeren  Reizen  verschiebt 
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aneh  in  einer  Abhftngigkeit  Yon  der  Reizfrequenz  befinden.  Je  höher 
in  gewinen  Grenzen  diese  letztere  ist,  desto  frllber  treten  sie  hervor. 
ESn  Beispiel  dalbr  geben  beiliegende  Myogramme  (8—7),  welche  ab- 
weehsdnd  bei  einer  grosseren  und  bei  einer  geringeren  Frequepz 
gezeichnet  sind. 

Myogrtnune  3  and  6  sind  mit  dem  Unterbrecher  Ton  100  Schwingungen 
pro  1  Stunde  im  primären  Kreise,  Myogramme  4,  5  and  7  mit  dem  Unterbrecher 
TOO  8  Schwingungen  eingeschrieben. 

Cocain  0,5*/«.  Die  Reixschwdle  war  sa  Anfang  des  Versuchs  ftkr  beide 
FireqMDsen  beinahe  dieselbe,  nftmlich  46  cm. 


Myogramm  S. 

Myogramm  3.    Unterbrecher  lOQ  Schwingungen.    1^  9'  nach  Anfang  der 
Giftwirknng.    Phftnomen  /  ist  schon  got  aasgesprochen,  Opdm.  bei  40. 


Myogramm  4. 


Myogramm  5. 


Myogramm  4.  Unterbrecher  H  Schwingungen.  Gleich  nach  dem  Toran- 
gehenden  eingeschrieben.  Es  existiert  bei  dieser  Frequenz  zu  dieser  Zeit  noch 
ein  normales  Verh&ltniss  zu  der  Reixintensität 

I.Pfltg«r,  AnkirfSr  PliTBlotofW.    84.82.  11 


150  N.  E.  Wedensky: 

Myogramm  5.  Derselbe  üoterbrecber.  Nach  Ablauf  von  8'  nach  den 
yoraogebenden  Myogramm.  Pbftnomen  ß  (gleiche  Muskelreaction  auf  starke  und 
mtaige  Reize). 


Myogramm  6. 

Myogramm  6.  Unterbrecher  100  SchwingiiDgen;  4'  nachher,  d.  h.  1^' 
Ton  Anfang  der  Vergiftung.  Pbftnomen  y  ist  noch  mehr  ausgesprochen.  Bei 
starken  Reizen  nur  Anfangszuckung. 


Myogramm  7. 

Myogramm  7.  Unterbrecher  8  Schwingungen;  in  1^  29'  von  Anfang  an. 
£in  Uebergangsph&nomen  zwischen  ß  und  ^. 

Mit  den  einzelnen  Inductionsschlftgen  sind  diese  Phänomene 
myographisch  beinahe  nicht  nachweisbar,  da  sie  bloss  in  dem  Mo- 
mente  auftreten,  wo  die  durch  die  narkotisirte  Strecke  durchgehen- 
den  isolirten  Impulse  nur  ganz  schwache  Zuckungen  erzeugen.  Vid- 
mehr  kann  man  sich  mit  dem  blossen  Auge  davon  überzeugen,  dass 
solche  Zuckungen  bei  starken  Reizen  ganz  schwach,  bei  rnftasigea 
jedoch  etwas  stärker  ausfallen  (s.  Protokoll  IV). 

Die  in  Rede  stehenden  Phänomene  haben  in  dem,  was  ihre 
Abhängigkeit  von  der  Intensität  und  der  Frequenz  der  Beize  betriflSi 
eine  grosse  Aehnlichkeit  mit  demjenigen,  welche  von  mir  berats 
früher  unter  dem  Namen  Optimum-  und  Pessimum-Erscheinongeo 
beschrieben  worden  sind.  Doch  existirt  zwischen  diesen  und 
jenen  ein  wesentlicher  Unterschied.  Die  letzteren  erhalten  fhieA 
Ursprung  nur  in  der  Endplatte  des  motorischen  Nerven,  und  zwar 
uicht  sogleich,  sondern  nur  nach  einer  vorangehenden  mehr  oder 
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weniger  anbaltenden  Wirkung  der  tetanisirenden  Reize.  In  der 
That  ist  es  ganz  leicht,  sich  von  dem  angegebenen  Unterschiede  zu 
ûbeneugen,  wenn  nun  die  Reizung  des  Nerven  unterhalb  der 
naikotisirten  Strecke  vornimmt;  die  Reizerfolge  werden  sogleich  ganz 
andere  sein  als  die  durch  die  Reizung  I  hervorgerufenen. 

Bemerkin^en  zu  den  siBuntlichen  Protokollen. 

Als  Beispiel  flüire  ich  einige  Protokolle  meiner  Yersache  an.  Mögen  sie 
eine  mehr  konkrete  Vorstellung  Ton  dem  Veriaaf  imd  der  Nacheinanderfolge  der 
Verinderangeo,  welche  die  Reisharkeit  und  die  Leitongsflhi^geit  mit  dem  F<fft- 
schreiten  der  Giftwirkong  er&hren»  geben. 

In  der  8|Mdte  ^Beisschwelle''  drücken  alle  in  gewöhnlicher  Weise  angeftüirten 
Zahlen  den  dieser  Schwelle  entsprechenden  Bollenabstand  des  Indoctorinms  in 
Cenümetem  aas.  Dagegen  beziehen  sich  die  Zahlen,  welche  in  Klammem  ?on  der 
Form  []  eingeschlossen  sind,  auf  gewisse  spedell  dabei  angegebene  Beiserfolge. 

WoUte  man  als  Beisschwelle  f&r  das  Telephon  di^enige  Intensität  annehmen, 
bei  der  die  tetanisirenden  Indoctionsströme  den  der  Beixong  entsprechenden 
Ton  herrormlHringen  beginnen,  so  würde  diese  Intensität  anch  gerade  hinreichend 
sein,  nm  den  Mqskd  in  einen  Tollkommenen  Tetanus  sa  yersetsen.  In  diesem 
Falle  wire  also  ein  and  derselbe  Schwellenwerth  für  die  beiden  Nerrenanzeiger 
maasagebend«  Jedoch  lassen  sich  alle  sa  beobachtenden  Erscheinangen  nicht  anter 
ein  solches  Maass  bringen.  In  gewissen  Bedingungen  er&hren  die  Beiserfolge  des 
Neiren  eine  solche  Verinderung,  dass  es  bei  keiner  Stromintensitit  bis  sum  echten 
Tetanas  am  Muskel  oder  bis  su  dem  entq>rechenden  Ton  im  Tdephon  gelangt 
Desshalb  habe  ich  Torgesogen,  in  meinen  IVotokollen  als  Schwellenwerth  diejenigen 
Ströme  m  beseichnen,  welche  am  Muskel  die  schwächsten  Contractionen»  sei  es 
nun  fon  einem  grob  rhythmischen  oder  tou  unregelm&ssigem  Charakter,  und  am 
Tdephon  eben  wahrnehmbare  Ger&usche  resp.  rhythmisch-anitretende  und  tot* 
sehwindeode  Töne  (quasi-Sch webungen,  was  öfters  bei  schwachen  tetanishren* 
den  Beizen  der  Fall  ist  und  den  Eigenschaften  des  physiologischen,  nicht  des 
physikalischen  Apparates  zukommt)  henrortreten  lassen. 

Bei  dieser  Annahme  findet  man  an  der  Beizscala  zwischen  den  Beizschwellen 
des  Muskels  und  des  Telephons  einen  Unterschied  Ton  1 — 3  cm,  und  zwar  zu 
Qonsten  des  ersteren,  d.  h.  in  diesen  Grenzen  ist  noch  nichts  im  Telephon  wahr- 
zunehmen,  wihrend  der  Muskd  schon  einige  (sei  es  nicht  alle  Bttndel  er- 
greifende, sehr  nnregelmftssige)  Contractionen  zeigt*). 


I)  Wie  ich  annehmen  muss,  Uegt  der  Grund  der  grösseren  Empfindlichkeit 
des  Muskels  einerseits  in  der  Flhi|^eit  der  Endplatten,  schwache  Erregungen 
der  Nerrenfiber  zu  summiren  (was  mit  ihrer  Transformation  zu  einem  sdteneren 
Bhythnms  Terbunden  ist;  s.  Archires  de  physiologie,  1891,  p.  64X  und  anderer- 
seits in  einer  sehr  geringen  Empfindlichkeit  des  Telephons  [unseres  Ohres?]  den 
nnregebnAssig-periodischen  elektrischen  Oscülationen  gegenüber  Obidem,  p.  258)» 

II* 
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.  Da  dat  Telephon  auf.  die  icliwiditten  Reiie  durch  Gerintehe  reegiit,  to 
noCirté  ich  den  mitsprechenden  BoUenabatand  des  Indoctionsappaiates  mit'  der 
Angabe  0«  Da  es  indessen  Ton  Interesse  war,  ta  wissen,  bei  wdcber  Inlenaitit 
der  die  Beiifreqiiens*  rei^t^dndrtnde  nrasikalische  Ton  henrortntt,  so  gab  ich 
anch  die  diesem  letsteren  entsprechende  Beissdiwelle  mit  der  Angabe  T«  Wena 
der  Ton  kein  ißeifhmissiger  war,  sondern  sehr  ansgesprbcheoe  Schwankaagen 
seiner  Intensitit  beobachten  liess,  so  notirte  ich,  je  nachdem  die  Sdiwankaagea 
in  einem  langsameren  oder  schnelleren  Tempo  henrortraten,  als  schwb.  T.  oder 
zitternder  T. 

Wie  schon  oben  angegeben,  nahm  ich  als  Reisschwelle  nach  dem  Moakd 
die  schw&chsten  anregelmassig  auftretenden  Zocknngen  (also  noch  kein  e^ler 
Tetanns)  an.  In  gewissen  Fallen  war  der  Moskel  nicht  im  Stande,  sogar  soldM 
^Znckongen  an  erzeugen,  er  ftkhrte  bloss  ein  fibrilares  Flimmern  ans,  nstcr 
welcher  fieseichnnng  dies  in  den  Protokollen  notirt  ist 

Protokoll  I  demonstrirt  die  saccessiven  Yeranderangen  der  ReinchweOe 
nach  den  parallelen  Angaben  des  Telephons  und  des  Bfnskels  sowohl,  als  noch 
die  Stellang  der  Ph&nomene  a  und  S  zwischen  den  Torangehenden  and  nach» 
folgenden  Erscheinungen. 

Chloralhydrat  1  <»/•. 

Bemerkung.  Die  Reizung  n  wurde  am  Nerven  etwas  höher  als  gewOhn* 
fiflh  angebracht;  vielleicht  sind  aus  diesem  Grunde  die  Reizschwellen  ftkr  I  und 
n  zu  Anfang  des  Yersuchs  gleich,  was  sonst  selten  der  Fall  ist 
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Zeit 

ReizschweUel 

ReizschweUe  n 

^1 

nach  Muskel 

nach  Telephon 

nach  Muskel 

nachTdephon 

1 
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48,5 

42  G.,  40  schwb.  T. 
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— 

7  58 
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48 

— 

48 

.. 

4 

8  20 

48,5 
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41   . 
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5 

8  28 

44 



41 

_ 

826 

noch  einmal  mit  der  Lösung 

>epinselt 

6 

8  28 

— 

— 

39 

». 

7 

8  80 

— 

— 

— 

88  G.,  36  schwb.  T. 

8 

8  38 

~~ 

42G.,408chwb.T. 

». 



9 

8  87 

43 

— 

88 

^ 

10 

8  48 

48,5 



37 



11 

845 

■__ 

.. 



36  G.,  34  T. 

12 

8  47 

„^ 

Phänomen  a 

.» 

... 

13 

8  50 

2    { 

[39-40dumpfT. 
20-25  kaum  G.] 

}  - 

— 

14 

855 

Phänomen  â 

— 

In  der  That  ist  der  Endapparat  des  motorischen  Nerven  erm&det  (was  an  den 
Pr&paraten  von  Sommerfröschen  ziemlich  bald  eintritt],  so  tritt  das  umgekehrte 
auf,  d.  h.  der  Nerventon  l&sst  sich  im  Telephon  bei  so  schwachen  Reisen  hören, 
welche  noch  nicht  im  Stande  sind,  einen  Effect  am  Muskel  zu  erseugen. 
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4 


Zeh 


Beiachwelle  I 


BeLnchweUe  II 


nach  Bfnskel 


nach  Telephon 


DacfaMukd 


nacli  Telephon 


15 

16 
17 
18 
19 
20 


21 


8  57 

8  59 

9  8 
9  7 
9  10 
9  17 

9  22 
926 


42 
keine  Zuck. 


I 


[20-89  kein  T. 
41  kaom  6.] 

kein  T. 

kein  T. 


I  - 


82,5 


84G^33  8chwb;T. 

88  schwb^G.,  81  T. 

82"g. 


Die  nirkotisijrte  Strecke  mit  CarbolB&are  5^/o  b^ihselt 


keine  Znck. 


Ml  hmL  Wirkag«  ni  bii 
l-i.  iO  nkmWir. 


Es  ist  ftUo  das  PhAnomeo  «  49',  das  Phänomen  â  5T  nach  An&ag  der 
Oiftwirknng  eingetreten.  Nachdem  die  jiariLotiairte  Strecke  gani  undurchdring- 
lich flkr  die  Impolae  Ton  I  (Beob.  17)  geworden,  ist  die  Beisharkeit  dieser  Strecke 
noch  nicht  an  viel  gesunken  (von  R.-A.  48  au  R.-A.  88). 

Pratok«ll  n  hat  dieselbe  Aufgabe,  wie  das  Torangehende. 
Ha-€ocain  OfiV^ 

Bemefkung.  Der  Schwellenwerth  von  I  steigt  hier  wahrend  des  Yersuchs 
immer  mehr  (wenn  anch  viel  langsamer  als  dersdbe  tou  II),  was  eine  seltene 
Ausnahme  daisteUt  und  möglicherweise  seine  Ursache  in  qiontanen  Yer» 
inderungeo  am  oberen  Ende  des  Nerren  findet 


H 

Zeit 

Beissdiwdlel 

Beisschwdlen 

£| 

nach  Muskel 

nach  Telephon 

nach 
Mnskd 
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Tdephon 

.  1 
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8    7 

• 
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49  6.,47schwb.T. 

40 

89G.,88T.-G. 

2 

8  16 

49 

— 

4W 

— 

8  17 
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8 

8  19 

4« 

— 

40 

— 

4 

8  21 

46 

— 

40 

— 

5 
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46^ 

— 

89 

— 

6 

8  81 

42  sittemder  T. 

.. 

37  G. 

7 

886 

-:- 

48  0. 

.. 

85  0. 

8 

842 

44 

.;— 

38 

«. 

9 

849 

-44 



85 



10 

8  52 

». 

48  G.-T. 



32G.,30T. 

11 

9    2 

42,5 

— 

84 

— 

12 

9  10 

42 

— 

84 

.» 

18 

9  18 

42 

42  G.-T. 

«. 

82schwb.O. 

14 

982 

42 

— 

88 

— 

15 

9  48 

42,5 

— 

34 

~- 

16 

9  52 

42  G. 

~. 

82  8chwb.6. 

17 

9  59 

42 

— 

88 

.* 

18 

10  17 

41 

-i. 

82,5 



19 

10  19 

— 

— 

— 

31  tchwb.  T. 
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Mi 

Zeit 

Reizschwelle  I 

ïEetacbvcUe  H 

H 

lucli  Muskel 

nach  Telephon 

nmeh 
Maskel 

DUh 

TeL^lmi 

» 

10  â) 

_ 

U  dmrwl«  Toi] 

■^ 

— 

21 

loss 

-^ 

ghiéBlifi««  Tn] 

-™ 

...^ 

82 

10  26 

PbfljiomeD  y  [Opt, 

bei  36-&T] 

2S 

10  30 

Basaeibe 

_ 

^ 

^.« 

24 

10  85 

— . 

[IB.  S7  teinte  Tt  i, 

21-28  ùbaalm  wU  km 

25 

10  37 

— 

SM?  T^  tel  e^ 

"ïïŒt. 





26 

10  39 

20-2(Airiisi.T^tei 
iMkii;S7.S8iittinteT^ 
SI  ittrkmr,  ite  idiiUir 



^_^ 

27 

10  45 

89,5 

— 

81 

— 

Der  Yenuch  ist  unterbrochen  Tor  dem  Eintreten  des  Stadinim  éat  maâ^ 
gehobenen  Leitung.  ^^H 

Pr«taktll  III  hât  mm  Zweck,  dorch  eine  Reihe  Ton  Mjogrmniinen  ^m 
aUmàlige  Entwickelang  der  PhAnomene  ß  und  y  danustellen. 
HaCocain  0,5o/o. 

Bemerkung.  Fur  die  Reiiung  I  und  für  die  Reizung  II  dienten  iwei  ge- 
sonderte Inductionsapparate,  und  zwar  war  der  zweite  Apparat  stärker  und  mit 
Halske'schem  Unteibi^cher  im  primären  Kreise. 
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nach  Moakd 

nach  Telephon 

nachMmkd 
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2 

12     8 

.. 

83  G.»  80  T. 

^ 

8 

12     6 
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_ 

^ 

4 

12    12 
12    14 

Cocain  0^ 

4S 

5 

12    16 

_ 

42 

6 

12    17 

_ 

... 

40 

7 

12    19 



... 

39 

8 

12    22 

34,5 

.» 

87 

9 

12    28 

"Sf 

... 

«. 

10 

12    25 



96 

11 

12    27 

Myogr.  10 

— 

12 

12    29 

— 

— 

35 
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Nr.  der 

Zeit 

Reinchwelle  I 

ReizsdiweUe  n 

Beobacht 

nachHutkel 

nach  Telephon 

Dach  Moskol 

18 

h       ' 
12    82 

Myogr.  11 

_ 

^^ 

U 

12    88 

.      12 

— 

.» 

15 

12    48 

h 

_ 

— 

16 

12  no 

_ 

84 

17 

12    55 

82^ 

.. 

83 

18 

12    57 

Myogr.  14 



— 

19 

1      2 



32.5 

20 

1    15 

— 

— 

32 

Myogramm  8. 


Myogrtmm  9. 


Myognuflui  10. 


Myogramm  8  ist  vor  Anfiuig  der  Niurkose  eingeschriebeD.  Die  missigen 
Reise  (80)  eneagen,  wie  gewöhnlich  im  Norm,  einen  niedrigeren  Tétanos  als  die 
staricen  Reise  (25  oder  20). 

Myogramm  9.  9'  nach  Anfimg  der  (^ocainwirkong.  Teianische  Con- 
tractioiien  werden  niedriger,  aber  das  Verhftltniss  so  der  Reisintensitit  bleibt 
noch  normal. 

Myogramm  10.  Die  starken  (25)  und  die  massigen  (80)  Reise  geben  bei- 
nahe  f^ch  hohe  Tetani;  Anniherong  an  das  Phänomen  /f. 

Myogramm  11  llsst  als  Optimom-Intensitit  den  R.-A.  28  henrortreten. 
Sowohl  die  stärkeren  als  auch  die  schwächeren  Reise  Terrathen  eine  Abnahme 
der  Tetanoshöhe. 

Myogramm  12.  Optimom  bleibt  bei  R.-A.  28;  die  starken  Reise  erseogen 
schon  ContractiooeOv  die  eine  aosgesprochene  Neigong  seigen,  in  Anfiuigssockong 
Abersogehen. 

Myogramm  13.    Optimom-Intensitftt  ist  so  R.-A.  29  fibergegangen. 
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Myogramm  11. 


Myogramm  12. 


Myogramm  13. 


Die  ftrndimmtahn  EifandialleD  ^^m  Narren  etc  Ij^t 

■yoffamm  14    Optimum  ist  lu  einer  noch:  idiiÜclMrttrlnlensit&t^ 
;  diè  etiriMin  Beiie  geben  >/imCnganickettgiBn«  FUnioàep  :/•  i.   : 


Myognimn  14. 

IV.  Siid  die  Veriideraiigei  der  Reiibarkeit  la  narketisirtei, 
Nervei  so  einfach,  wie  bisher  angêioMeE? 

Wie  obes  gesagt,  sind  cUe  Erfolge  der  Beisong  der  iiarkotisirten 
Strecke  (II)  sehr  einüsch,  indem  sie  nur  eine  allm&lige  Herab* 
Mtzong  delr  Keizbaikeit  beobachten  lassen.  Das  ist  aber  nor  fur  die 
Falle  maasQgebrad,  wo  anf  den  Nerven  die  tetamsirenden  Indnctions* 
ströme  dnwirken,  derer  Oeffiiungsschlfige  «bete  ig  en  de  Richtung 
haben;  findet  das  Cmgekdirte  statt,  so  sind  die  beobachteten  Er^ 
aeheinnnigen  ebenso  <!on^lidrt  wie  für  den  Fain  der  Reizung  1 

Eine  methodologische  Bemerkung.  Da  ich  während  dieser  tent^ 
aadie  in  meinen  Händen  keine  tetaninrende  YörriditHng  hatte,  welche 
mir  sicher  (ohne  etwuge  Vniêgelmassîgkeiieii)  eine  Art  ileir 
induetfonsstrAmé  anszoschliessen  gestattete,  und  da  es  ans  thêo^lrê^ 
tisdien  GrOnden  ftr  mich  von  Interesse  war,  die  InductioiisstrÖiAie 
4er  einen  und  der  anderen  Richfoi^  zn  Probe  zu  stellen,  so  bediente 
idi  miéh  eines  IndnctioiisapparateSi  iro  die  Oeflhongs^und  Sdüieiasungi^ 
h^Uige  nicht  niir  keine  Aosgleidinng^  sondmi  eine  grosse 'Düfere^ 
in  ihrer  reiaenden  Wirining  hatten.  So  begann  z.  B.  bei  dbzelnien 
Schlagen  der  SchliessonJB^^àdtactions^m  den' nom  nur 

.bei  dem  Rollenabstande  3(V  cm  za  reizen,^  iri&rend^  der  Oeffiiüng»^ 
IndActionsstrom  schon  bei  45  cm  ^ncknngen  bervèrrief.  Wenn  féb 
also  anch  mit  den  tetànirirênden  Strömen  zn  thun*  hatte,  so'köimA 
ich  anndimen,  dass^  es  tàA  in  gewissen  Qrenten  obéihâlb  der  Voü 
mir  gefnndetaea  Beisdiwdle' nur  um  die  reià&èndê  Wirkung  der 
Oeffuung»-Inductionsströme  handelte.  Yidleicht  war  dabe^  noéh  '^ 
Yorfbeil,' weil  bei  der  Reizung  Ait  soldién  wechselnde^Strömen  die 
Möglichen' kataphörischen  tuid  elektrotonischen  Wirkungen  sich  gegen- 
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sdtig  Stets  eompensireD,  und  zugleich  wissea  wir,  wo  in 
Grenzen  der  Beizintensität  der  wirksame  Pol  (Kathode)  liegt 
Ms  mit  Rûeksiéht  darauf  ist  es  möglieh ,  von  der  Wiiining  der  t 
oder  I  InduetionsstrAme  zu  reden.  Wenn  ieh  in  mdnen  ProtcdcoDn 
die  Beizung  O-S  t  angebe,  soll  das  bedeuten:  die  Oeffiiange-IndaetionB- 
schlftge  der  wechselnden  tetanisirenden  Ströme  haben  abstrigende 
Bichtung.  Jedoch  in  vielen  F&Uen,  wo  es  mir  in  Verdacht  sland^ 
dass  die  Oeffhungs-Induetionsströme  einer  bestimmten  Bichtnng  ihre 
reizende  Wirkung  schon  verloren  haben  und  in  der  ^lUicfaket 
bloss  die  Schliessungsschlftge  der  entgegengesetzten  Bichtung  die 
beobachteten  Erfolge  hervorrufen  könnten,  machte  ich  Controlpirobe, 
indem  ich  nur  mit  einzelnen  Schiftgen  der  einen  und  der  anderen 
Art  den  Nerv  reizte. 

Tetanisirt  man  die  narkotisirte  Nervenstrecke  abwechselnd  mit 
den  Inductionsströmen  der  absteigenden  (0-8  t)  und  der  aufeteigen- 
den  (0-St)  Bichtung,  so  ist  folgender  Unterschied  in  den  Erfolgen 
zu  beobachten:  während  der  ersten  Zeit  der  Giftwirkung  ^eigt  der 
Schwellenwerth  für  die  aufsteigenden  Ströme  langsamer  als 
für  die  absteigenden,  d.  h.  die  Herabsetzung  der  Beizbarkeit  fOr  auf- 
steigende Ströme  bleibt  im  Vergleich  mit  deijenigen  der  absteigenden 
Ströme  zurück  (ungefähr  2 — 5  cm  der  Beizscala;  Phänemen  <,  Proto- 
koll IV  und  Beob.  2—16  in  Protokoll  X.) 

Später  aber,  seit  einem  gewissen  Momente  der  Giftwirkung,  er^ 
fährt  die  Beizbarkeit  fbr  { Inductionsströme  ein  Hinstürzen,  indem 
die  Beizschwelle  in  Zeit  von  einigen  Minuten  z.  B*  von  B — ^A  35 
zu  B— A  19  übergeht  (Phänomen  Ç,  Protokoll  IV).  In  WiikUch- 
keit  ist  diese  neue  Beizschwelle  noch  •  diejenige  der  Schlieasuagi- 
Inductionsströme,  d.  h.  sogar  bei  diesem  BoUraabstand  gehört  <&s 
erregende  Wirkung  doch  den  absteigenden,  nicht  den  anCateigendeo 
Strömen« 

Wie  kann  man  diese  Phänomene  erklären?  Die  ZusanmeD* 
Stellung  der  Phänomene  e  und  Ç  fbhrt  mich  zu  folgender  Vermuthmig: 
die  Abnahme  der  Beizbarkeit  schreitet  in  der  narkotisirten  Strecke 
wahrscheinlich  ganz  parallel  fbr  die  Ströme  der  einen  und  der 
anderen  Bichtung;  es  könnten  bloss  die  Veränderungen  in  der 
Leitungsfähigkeit  dem  eben  angeführten  unterschiede  zu  Gnmde 
li^;en.  In  der  That  entsteht  bei  dem  auftteigenden  Strome  die 
Erregung  an  der  Elektrode  c,  bei  dem  absteigenden  an  d;  die  Er- 
regungsschwelle hat  also  im  ersten  Falle  eine  längere  veränderte 
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Strecke  ab  im  zweiten  za  pattiren.  Die  Verindemngen  aber  sollten 
in  den  zu  vergehenden  Stadien  einen  ganz  entgegengesetzten  Sinn 
haben,  indon  die  Erregnngswelle  auf  ihrem  For^iflanznngswege 
im  eisten  Stadium  etwa  gewinnen,  im  letzteren  dagegen  mehr  oder 
weniger  verlieren  mOsste.  Dass  eine  Art  des  lawinenartigen  An- 
schwellMis  nicht  als  Fortbestehen  der  normalra  Yerfaftltnisse  nach 
Szpilmann  nnd  Luchsingeri  sondern  als  ein  den  ersten  Phasen 
der  Gifkwirining  zngdiöriger  Process  sehr  wahrscheinlich  ist«  ist  auch 
ans  dem  unter  m  Gesagten  zu  sehen;  dass  im  spateren  Stadium  die 
Verlängerung  der  narkotidrten  Strecke  um  je  1  mm  ein  vermdurtes 
Hindemiss  der  Erregungsfortpflanzung  schaflt,  ist  durdi  die  Arbeit 
von  TibergO  in  meinem  Laboratorium  gut  angedratet  und  durch 
die  Untersuchung  von  Werigo  streng  bewiesen  (im  Gegensatz  zu 
den  Angaben  von  Gad  und  Sawyer,  vergj.  bei  Werigo  in 
PflOger's  Archiv  t  76  p.  584). 

Damit  wäre  aber  die  Sache  noch  nicht  fertig.  In  Wirklichkeit 
geschieht  der  Uebergang  von  e  zu  Ç  nicht  plötzlich.  Wie  bei  der 
Reizung  /,  so  kann  man  auch  bei  der  Beizung  JJmit  den  aufeteigenden 
StrOmen,  bevor  diese  Ströme  ihre  reizende  Wirkung  verlieren,  eine  dem 
Fbftnomen  /  ähnliche  Erscheinung  beobachten:  weniger  starke 
aufisteigende  Inductionsströme  erzeugen  noch  energische  tetanische 
Gontractionen  des  Muskels,  wahrend  mehr  starke  Ströme  entweder 
nur  eine  Anfangszuckung  oder  gar  nichts  geben  (Phtnomen  i;.  Myo- 
gramme 15  u.  16).  Treibt  man  die  Intensit&t  der  Beize  noch  weiter, 
so  treten  wieder  starke  Tetani  hervor,  die  letzteren  aber  verdanken 
schon  der  reizenden  Wirkung  der  Schliessungs- Inductionsströme, 
d.  h.  eigentlich  hier  auch  den  Strömen  der  absteigenden  Bich- 
tungen,  wie  die  Probe  der  Beizung  mit  einzelnen  Inductions- 
sdiUgen  zeigt'). 


1)  Tiberg,  Trtmix  de  k  Société  impériale  des  natonlittet  de  St  PéCen- 
booif»  t  XXY,  p.  19— 4a 

2)  In  gewiisen  FlUeo,  nimlidi  bei  einer  echleeliten  Isolation,  können  auch 
Indoctiottsströnie  der  ansteigenden  Richtung  bei  einer  sn  hohen  Inteositftt  Ton 
Keoem  ihre  reisenden  Erfolge  herromehmen;  das  ist  dennoch  den  unipolaren 
Ehiwirkungen  susnschreiben.  In  der  That  bertkhrt  man  mit  der  Hand  einen  der 
reismlilhrenden  Drähte  anf  irgend  einem  entblössten  Ponkte  seines  Yerlanibt  so 
sidit  man  ^dch  ein  Yerstiricen  resp.  ein  Abschw&chen  der  Moskelcontractlonenv 
je  nachdem,  welche  Ton  zweien  Drähten  sor  Erde  abgeleitet  wird. 
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^'^  :  Myogr^inmé  15  und  16.  '  Phänomen  ij.' ! 

-  HGl-CocddJà  0^5.  Belzohg  H  rait  Vo.-S.,  Tennittdsi  eines  Indbctioiinppanl» 
mit:;  dem  Halakè'sèhen' UnterbrBcW.:  Die  Reisscbwelle'xu  Ànfiung  des  Y^raicki 
war  bei  B.-A..4ß.      /    .;.  -     ;  :      ' /  ^ ,  •  ;  ^ .  -   ,     ; 


Myogramm  15. 


>  '•    Btyogramm  15  wurde  nach  80'  von  Asfimg  der  Giitwirknng  geteidiMt. 
Je^st  ist  Reizschwelle  bjBi  85.    Die  starken  Reize  (25  und  28)  eneugen  i 
niedrige^  Tetani  als  die  m&ssigeren  (81  und  80). 


Myogramm  16. 


,  Myogramm  16.    In  9'  nach  dem  vorangehenden.   Die  Reizschwdle  ist  i 
84  gestiegen.    Starke  Reize  geben  nun  nur  Anûmgszuckungen,  die 
immer  noch  tetanische  Contractionen. 


Die  ftmdameiitriai  Eigentduifteii  det  Nenren  ete.  1^1 

For  das  leiste  PhAnomen  ist  die  oben  angedeutete  ErUAruDg 
adMm  nidit  tnsreicbeDd;  wollen  wir  mit  ihr  Ueiben,  so  mOnen  wir 
dam  noch  einen  Zusatz  machen,  nämlich,  dass  in  diesem  Uebergangsr 
Stadium  die  Erregungswelle  einer  desto  grosseren  Hinderung  Ar  ihren 
Durdigang  begegnet  (oder  sie  selbst  ftür  sich  schaflt?),  je  stärker  sie 
ist  Jedodi  wäre  es  vielleicht  auch  möglich,  dne  Erklärung  Ar  alle 
diese  Phänomene  auf  einem  ganz  anderen  Wege  zu  suchen,  nämlich 
auf  dem,  welcher  Ar  die  Interpretation  der  verschieden  reizenden 
Wirkung  der  abterminalen  und  atterminalen  Ströme  in  der  Nähe 
des  Nervenquerschnittes  vorgeschlagen  ist  Indem  ich  die  definitive 
Auswahl  zwischen  verschiedenen  Möglichkeiten  bis  auf  meine  weiteren 
Untersuchungen  verschiebe,  bemerke  ich  nur,  dass  die  erste  Vermuthung 
auch  dne  Unterstützung  in  den  analogen  Erscheinungen,  die  durch 
die  Reizung  /  hervon^erufen  werden,  zu  seinen  Gunsten  hat,  ja, 
die  Phänomene  y  und  17  eine  unverkennbare  Aehnlichkeit  haben,  wie 
auch  der  ganze  Verlauf  der  Erscheinungen  einerseits  bei  der  Reizung  // 
mit  den  aufsteigenden  Strömen  und  andererseits  bei  der  Reizung  /, 
wo  nur  von  Veränderungen  im  Leitungsvorgange,  keineswegs  von 
Veränderungen  der  Reizbarkeit  die  Rede  sein  kann. 

Jedoch  mit  Rücksicht  darauf  dass  die  zu  vergleichenden  Phänomene 
eine  grosse  theoretische  Tragweite  für  die  Lehre  von  der  Reizbarkeit 
und  Leitungsfähigkeit  im  Allgemeinen  möglicher  Weise  gewinnen 
können,  muss  man  einige  Unterschiede  zwischen  den  beiden  Reihen 
der  Erscheinungen  genauer  besprechen. 

a)  Während  für  die  bei  der  Reizung  /beobachteten  Phänomene 
eine  oder  andere  Richtung  der  reizenden  Ströme  keine  Rolle  spielt 
(sie  ist  nur  maassgebend  f&r  den.  initialen  Schwellen werth  und  für 
die  mit  Rücksicht  darauf  später  anzuwendenden  Reizintensitäten), 
lassen  sich,  wie  gesagt,  die  eben  beschriebenen  Erscheinungen  nur 
durch  die  au&teigenden  Inductionsströme  hervorrufen.  Es  gelang 
mir  kein  einziges  Mal,  bei  Anwendung  der  absteigenden  Ströme  ein 
dem  Phänomen  17  ähnliches  Phänomen  zu  beobachten.  Wenn  aber 
das  Wesentliche  dieses  Phänomens  nur  im  Anwachsen  einer  Leitungs- 
veränderung bis  zu  einem  gewissen  Grade  bestehen  sollte,  so  mûsste, 
wie  es  scheint,  bei  weiteren  Phasen  der  Vergiftung  ein  solcher  Moment 
auch  flär  die  absteigenden  Ströme  eintreten.  Jedoch  kann  ich  nicht 
von  vornherein  absagen,  dass  bei  genaueren  Nachsuchungen  und  bei 
bedeutender  Verlängerung  der  narkptisirten  Strecke  unterhalb  der 
Elektrode  d  etwas  dem  Entsprechendes  nicht  zu  Stande  kommen  werde. 
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b)  Die  wirksamen  Beize  erzeugen  durchschnittlich  im  Phänomen 
t]  mehr  energischen  Tetani  als  im  Phfinomen  y  (wenn  also  in  beiden 
Fallen  die  stärkeren  Beize  erfolglos  werden).  Das  ist  nur  ein 
quantitativer  Unterschied;  er  fiel  mir  indessen  öfters  auf  und  hit 
möglicher  Weise  fllr  sich  einen  tiefer  liegenden  Grund. 

c)  Wahrend  für  das  Zustandekommen  des  Phänomens  /  die  Beiz* 
frequenz  eine  wichtige  Bolle  hat,  da  dies  Phänomen  mit  den 
selteneren  tetanisirenden  Beizen  schwerer  und  später,  mit  den  ein- 
zelnen Beizen  nur  in  einer  kaum  fassbaren  Form  auftritt,  lässt  ach 
das  Phänomen  fj  auch  mit  den  einzelnen  Inductionsschlfigen  gut  con- 
statiren. 


Myogramme  17^19.    Phänomen  ij  bei  einseinen  Reisen  (Metronom^ 
HCl-Cocain  0,5  ^/o,  die  Reisschwelle  sa  Anfang  des  Versuchs  f&r  ^ 
Indoctionsschläge  bei  R.-A.  49. 


Myogramm  17. 


Myogramm  17.  In  27'  von  Anfang  der  Cocainwirknng  an.  Die  ReiisdiweDe 
ist  jetst  bei  35. 

Die  t  0.-I.S.  geben  die  höchsten  Zackofigen  bei  dO;  bei  20  erseogen  sit 
niedrigere  Zuckangen,  während  die  bei  anderen  angegebenen  Zahlen  unwirksaine 
4-  BAS.  bei  diesem  R.-A.  schon  sehr  hohe  Zuckungen  henrorrufen. 


\  f.  Ü      \  1 1. 


Myogramm  18. 


Myogramm  18.  In  8'  nach  dem  vorangehenden.  Bei  24  und  25  sind  bot 
die  t  O.-I.S.  wirksam;  bei  22  erseugen  dieselben  nur  sehr  kleine,  währsud 
4-  S.-I.S.  sehr  hohe  Zuckungen;  bei  23  —  wechselnde  Erfolge  der  f  0.-I.8.  nad 
4-  S.-I.S. 
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Myogram  m  19.    In  10'  nach  dem  17.  Myogramme. 

Die  Sehlietsttogeo  and  Oefboogen  det  primAren  Kreises  werden  in  lAngeren 
Interfallen  Ton  der  Hand  aosgefùhrt  Bei  25  sind  nnr  ^  0.-I.S.  wirksam;  sie 
geben  jetit  sehr  schwache  Zocknngen*  Bei  20  sind  nor  «f  S.-LS.  wirksam« 
während  f  0.*LS.  ohne  Erfolg  bleiben« 


Myogramm  19. 

Die  notirten  Untenchiede,  und  zwar  besonders  die  zwei  letzteren, 
lassen  midi  glanben,  dass  wir  im  Pb&nomen  i^  mit  einer  complidrten 
Erscheinung  zu  thun  haben.  Es  könnte  einerseits,  wie  das  Ph&nomen  /, 
auf  einer  Leitungsverftnderung«  andererseits  aber  auch  auf  einem 
besonderen  Verhalten  des  in  dieses  Stadium  der  Vergiftung  ein- 
getroffenen Nerven  zu  den  polaren  Wirkungen  des  Stromes  basiren. 
Ich  stellte  einige  Versuche  in  dieser  Richtung«  wie  z.  B.  mit  der 
unipolaren  Narkose  (d.  h.  als  der  Nerv  nur  unter  einer  Elektrode 
Yergifl;et  war,  während  die  andere  Elektrode  auf  einen  unvergifteten 
Punkt  fiel)  an;  jedoch  würde  ausftlhrliche  Erörterung  derselben  mich 
weit  von  meiner  gegenwartigen  Aui^be  ablenken,  da  diese  Ab- 
handlung bloss  eine  allgemeine  Orientirung  in  den  hier  hervor- 
tretenden Erscheinungen  beabsichtigt 

Protokoll  IT  soU  die  Teri^eichende  Reizbarkeit  der  narkotischen  Strecke 
Ihr  die  absteigenden  und  anfirteigenden  Indoctionsstr^yme  veranschaolichen«  wie 
aoch  die  seitlichen  Verhältnisse  der  dorch  die  Beisang  II  henrorgemiienen 
Phänomene  sa  deigenigen  von  Reizang  I.  Diesem  ProtokoU  sind  die  oben  an- 
gelhhrten  Myogramme  3—7,  welche  die  Abhängigkeit  des  FhAnomens  y  von  der 
BeJifreyiem  demonstriren,  entnommen. 
Ha-Cocain  0,5*/o. 

Für  Reisang  n  dient  dn  besonderer  and  stftikerer  Indactionsipparat  mit 
Halake*schem  Unterbrecher. 


H 

H 

Zeit 

ReisschweUe  I 

ReisschweUe  H 

nach  Maskel 

IMhNifhM 

O.S.  4^ 

o.-a  t 

1 

2 

^26 

12  88 
12  85 

46 
46 

Cocain  0, 

52 
1    50,5 

56,5 
55,5 

l^ 
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Zeit 

lUdsMshweOe  I 

BeÙM^weD«  n 

oadilfakd 

■éMfhM 

0.-S.+ 

0.-8.  + 

8 

U41 

«.5 

•    „_ 

47^ 

58 

4 

12  47 

48G^40T. 

5 

12  60 

—            • 

.. 

44 

60 

6 

1  12 

45 

— 

88 

4« 

7 

1  19 

— 

.» 

88^ 

46 

8 

1S7 

— 

«. 

35^ 

44 

9 

130 

_ 

Phänomen  g 

10 

1  42 

Myogr.3 

... 

„^ 

... 

11 

1  49 

Myor.4 

— 

34 

41,5 

12 

ISO 

Myogr.5 



.^. 

18 

1  54 

46  MyQgr.6 

— 



... 

U 

2    2 

Myogr.7 

— 



.. 

15 

227 

— 

— 

32 

40 

16 

239 

44 



n 

2  41 

fSeTM  41-47  HÏmcK 
UitMlNrlimnéiL; 

- 

M  H  wNÏtf  itmi  Eirbn 
L  (SchUngi-MidM» 
icUigi);Uil|.»iicUi«4ir 

•iM  liMNn4i  ZKkns.] 





.. 

18 

2  51 

'   42 

"~" 

"■" 

1     ^ 

«.Ahm. 

19 

2  52 

.    ; 

_ 

80^ 

20 

255 

'■                 — 

•  — 

— 

21 

3    4 

— 

— 

.  — 

»•»Im  HM, 

9-ntmmnkyA, 

22 

8  10 

— 

— 

80 

18 

Obgleich  die  Strecke  II  reizbarer  fùr  'f,  als  fùr  4-  Str6me  schon  TOr  der 
Application  des  Giftes  war,  bo  sieht  man  jedoch  klar,  dass  imt  der  fori- 
rêhreitendèn  Cocainwirkong  die  Differenr  noch  viel  grösser  wnd  (Beobacht  2—19, 
Ph&nomen  <;  vgl.  auch  Protokoll  X,  Beob.  2—16).  Darauf  steHt  ddi  ^u 
Phänomen  n  (Beob.  19—21)  ein.  Als  dassdbe  *  Torbei  ist  (Beob.  22),  findet 
sich  die  Reizschwelle  schon  bei  sehr  starken  Strömen  (R.-A.  18);  jedoch  ge- 
hört in  Wirklichkeit  aach  diese  reizende  Wirkung  nicht  den  0.-I.S.  t ,  sooden 
den  S.-I.S.  4^.  In  der  That  sehen  wir  in  der  Kebenspalte»  dass  m  deradbea 
Zeit  die  Oeifonngs-Indacdonsströme  der  absteigenden  Richtong  noch  bei  RrÂ.  30 
die  narkotisirte  Strecke  reizen. 

Wäre  die  Giftwirkong  schneller  (nnter  Anwendung  einer  stärkeren  Löcaa^ 
so  könnten  wir  von  den  Ergebnissen  der  Beob.  19  direct  zu  densdben  der 
Beob.  22  abergehen,  d.  h.  wir  hätten  in  einem  solchen  Falle  Tor  una  das  ,ffiii> 
stfirzen**  der  Reizbarkeit  (Phänomen  0* 
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y.  Das  Telephoi  und  das  Oalvan^Meter,  als  Zen^i  des 
larkotisirtei  Nenrei  verglichen. 

Nachdem  die  yoUkommene  Uebereinstiinmung  in  den  Anzeigen 
des  Mnskels  und  des  Telephons  constatirt  wurde,  stellte  ich  mir  die 
Aol^abe,  die  Zeugnisse  des  Galvanometers  und  des  Telephons  zu 
vergleichen. 

Zwei  Paar  Reizelektroden  waren  auch  hier  wie  in  den  voran- 
gehenden Versuchen  angeordnet.  Zur  Ableitung  der  Nervenströme 
dienten  die  unpolarisirbaren  Thonelektroden.  Die  Pohl' sehe  Wippe 
ohne  Kreuz  gab  die  Möglichkeit,  in  jedem  beliebigen  Moment  den 
Nerven  entweder  mit  dem  Telephon  oder  mit  dem  Galvanometer 
(aperiodische  Wiedenn 'sehe  Bussole)  zu  verbinden.  Der  fbr  die 
galvanometrische  Beobachtung  nOthige  Querschnitt  wurde  entweder 
durch  die  Section  oder  durch  das  Eintauchen  des  Nervenendes  in 
Wasser  von  60^  ausgeführt  Nachdem  die  Wirkung  des  normalen 
Nerven  auf  beide  physikalischen  Apparate  festgestellt  war,  bepinselte 
ich  den  Nerv  mit  einer  der  obengenannten  Lösungen  und  beobachtete 
die  verschiedenen  Stadien  der  Vergiftung  abwechselnd  mit  dem 
Galvanometer  und  mit  dem  Telephon. 

Auch  hier  erhielt  ich  eine  vollkommene  Uebereinstimmung 
zwischen  beiden  Anzeigern  in  allen  wesentlichen  Punkten.  In  der 
That,  eine  bis  auf  die  kleinsten  Punkte  reichende  Uebereinstimmung 
zwischen  beiden  Methoden  kann  eigentlich  nicht  existiren,  worauf 
ich  bereits  froher  wiederholt  hingewiesen  habe,  da  sie  verschiedene 
Eigenschaften  der  Actionsetröme  aufdecken:  eine  von  ihnen  gibt  das 
summarische  Resultat  einer  Anzahl  elektrischer  Schwankungen,  und 
zwar  in  Abhängigkeit  vom  Demarkationsstrome,  wahrend  die  andere 
einen  raschen  Wechsel  dieser  Oscillationen  als  einen  rhythmischen 
Process  ausdruckt  Darin  aber  besteht  das  besondere  Interesse  ihrer 
parallelen  Anwendung  in  allen  FUlen,  wo  es  sich  um  die  innere 
Natur  der  im  Nerven  vor  sich  gehenden  Processe  handelt 

Da  die  Grösse  der  negativen  Schwankung  in  Abh&ngigkeit  von 
der  Grösse  des  Demarkationsstromes  steht,  welcher  selbst  mit  der 
Zeit  abnimmt,  so  hielt  ich  nöthig,  nicht  nur  die  Veränderungen  des 
Nervenstromes  in  Ruhe  zu  notiren,  sondern  auch  die  Narkose  des 
Nerven  etwas  zu  beschleunigen.  Zu  diesem  Zweck  benutzte  ich  jetzt 
stärkere  Lösungen  (Cocain  0,5— l<>/o,  Chloralhydrat  2<'/oX  als  es  in 
der  ersten  Reihe  der  Versuche  der  Fall  war.   Uebrigens  wusste  ich 

I.  Pntff«r,  àxûdt  Ar  Pbyriêloffl«.  Bd.  8t.  12 


166  N.  E.  Wedensky: 

aus  den  vorhergehenden  Versuchen,  dass  mit  solchen  Lösungen  die 
Vergiftung  des  Nerven  bis  zu  dem  Momente,  wo  die  Undurch* 
dringlichkeit  für  die  Erregungen  I  eintritt,  so  ungef&hr  15  bis 
30  Minuten  erfordert.  Ich  wurde  gezwungen,  mich  mit  dieser  Frist 
zu  begnügen  und  mit  Rücksicht  darauf  für  jeden  Versuch  ein  fertiges 
Programm  der  bevorstehenden  Beobachtungen  zu  combiniren. 

Da  die  Ablenkungen  des  Magnetes  der  aperiodischen  Bussole 
langsam  sind,  so  stellte  ich  den  Schwellenwerth  nur  telephoniseh 
fest,  am  Galvanometer  bestimmte  ich  die  Grösse  der  negativen 
Schwankung  bei  zwei  oder  drei  verschiedenen  Beizintensitftten.  Dabd 
widmete  ich  ein  grösseres  Interesse  einer  Intensit&t,  öfter  dem 
B — A.  25,  weil  die  Inductionsströme  dieser  Intensität,  trotz  ver* 
schiedener  anfänglichen  Reizbarkeit  der  Punkte  I  und  U,  ftür  beide 
als  starke  Reize  gelten  konnten,  und  ausserdem  versprach  mir  diese 
Intensität  am  geeignetsten  die  kritischen  Momente  des  Versochs 
(nämlich  einerseits  die  Herabsetzung  der  Reizbarkeit  für  11  und 
andererseits  die  Hinderung  der  Leitung  tùx  die  in  I  entstandenen 
Impulse)  zu  demonstriren.  Um  den  Vergleich  der  zu  dieser  Bets- 
stärke gehörigen  Zahlen  zu  erleichtem,  sind  die  letzteren  in  mdnen 
Protokollen  fettgedruckt. 

Vor  Allem  ist  folgendes  Ergebniss  dieser  Versuche  anzuführen: 
wenn  man  ft^r  die  Reizung  starke  Ströme  anwendet,  so  läfist  die 
Vergiftung  von  Anfang  an  ziemlich  parallel  die  Grösse 
der  negativen  Schwankung  sowohl  für  II  als  auch  fQrl 
fallen  (Phänomen  d).  Mit  anderen  Worten,  wenn  man  die  galvano« 
metrischen  Angaben  mit  Hülfe  der  angenommenen  Terminologie  aus- 
druckt, so  ist  anzunehmen,  dass  die  starken  Reize  eine  annähernd 
parallele  Senkung  sowohl  der  Reizbarkeit  als  auch  der  Lettongs* 
fähigkeit  zeigen.  Solch  ein  Ergebniss  wäre  vollständig  unbegreiflich 
und  würde  mit  den  Ergebnissen  des  Muskels  bei  der  Application 
der  minimalen  Reize  in  schreiendem  Widerspruch  stehen;  wir  sind 
aber  dank  den  Zeugnissen  des  Telephons  und  auch  dank  der  grösseren 
Aufrichtigkeit  des  Muskels  schon  vollständig  darauf  vorbereitet  Man 
darf  sogar  die  Sachlage  so  ausdrücken:  nachdem  das  Telephon  und 
der  Muskel  das  Geheimniss  ausgeplaudert  haben,  so  geht  das  Galvano- 
meter in  seiner  Aussage  noch  weiter.  In  der  That  b^nnt  es  can 
Sinken  des  Leitungsvermögens  schon  von  Anfang  der  Giftwirinmg 
an,  sobald  die  Reizbarkeit  der  Vergiftungsstrecke  eine  meiUidie 
Herabsetzung  erduldet,  anzuzeigen;  dagegen  sind  das  Telephon  nad 
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der  Muskel  im  Stande,  ein  deutliches  Zeugniss  davon  erst  dann  ab- 
zulegen ,  wenn  das  Leitungsvermögen  schon  ziemlich  tief  verändert 
ist    Dies  ist  ja  leicht  verständlich,  weil  die  Ahnahme  der  Intensität 
des  musikalischen  Tones  mit  dem  gleichzeitigen  Hervortreten  der 
Nebengeräusche  nur  dann  im  Telephon  unzweifelhaft  zu  constatirea 
ist,  wenn  der  Process  ziemlich  weit  fortgeschritten  ist;  andererseits 
ist  bekanntlich  auch  der  Muskel  in  weiten  Grenzen  der  maximalen 
Reize   den  Veränderungen   der  Reizintensität  gegenüber  ganz   un- 
empfindlich. Ausserdem  zeigt  der  Endapparat  des  motorischen  Nerven 
ein  so  complicirtes  Verhältniss  zu  der  Frequenz  und  der  Intensität 
der  tetanisirenden  Ströme  [wie  z.  B.  eine  Verstärkung  seiner  Con- 
tractionen  nach  der  Abnahme  der  Intensität,  resp.  nach  der  Ver- 
minderung der  Frequenz  der  reizenden  Ströme  0],  dass  ich  einstweilen 
keine    Aussicht    hatte,    die   allerersten    Stadien    der   Leitungs- 
veränderung durch  Muskelcontractionen  nachzuweisen.    Der  zu  Rede 
stehende  Fall  zeigt  uns  noch  einmal,  und  zwar  in  einer  sehr  lehr- 
reichen Form,  wie  es  vortheilhaft  ist,  bei  Studien  des  Nerven  die 
muskulären  Zeugnisse  durch  andere  Methoden  zu  controliren.    In 
der  That  führte  in  diesem  Falle  die  Beobachtung  der  minimalen 
muskulären  Reizerfolge  zu  ganz  falschen  Schlüssen,  indem  sie  zu- 
nächst eine  lange  unverändert  bleibende  und  später  „plötzlich**  ver- 
schwindende Leitung  der  narkotisirten  Strecke  zuschreiben  liess.  Aber 
auch  unter  Anwendung  der  stärkeren  Reize  könnte  der  Muskel 
die  mehr  brauchbaren  Resultate  nur  nach  dem  Zuflüstern  des  Tele- 
phons geben;  nur  dann  deponirten  die  beiden  Anzeiger  einstimmig^ 
dass  die  Veränderung  in  der  Leitung  viel  früher,  als  bis  jetzt  an- 
genommen, beginnt,  und  dass  das  Verschwinden  der  Leitung  nachher 
gar  nicht  „plötzlich**  geschieht    Jedoch  ist  nur  das  Galvanometer 
im  Stande,  den  eigentlichen  Anfang  der  Leitungsveränderungen 
anzugeben;  dasselbe  machte  es  aber  so  schnell  und  so  einfach  nur 
desahalb,  weil  das  Gebiet  des  Processes  durch  die  zwei  vorhergehenden 
Methoden  schon  vorbereitet  und  bearbeitet  worden  war;  ja,  diese 
zwei  Methoden   haben    wohl  darauf  hingewiesen,    die  Lösung  der 
Frage  vor  Allem  unter  Anwendung  von  stärkeren  Reizen  zu  suchen. 
Ohne  dies  könnten  die  Ergebnisse  des  Galvanometers  schwerlich  eine 
fasBbare  und   verständliche  Form    erbalten.     In   der  That,    Pio- 


1)  Wedensky,  Dieses  Archiv  Bd.  87  S.  69.  —  üeber  die  Bedehengeo 
switchen  Reisoog  tmd  Erregung  im  Tetanus.  Mit  Xm  Tafeln.  St  Petersburg  1886. 
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trowsky  stellte  vor  mir  die  galvanometrische  Untersuchung  in  den 
Dienst  dieser  Frage;  wenn  sie  ihm  keine  endgültigen  Schlüsse  zu  ziehea 
gestattete,  so  lag  der  Grund,  wie  ich  glaube,  bloss  in  dem  Umstände, 
dass  es  ihm  dabei  an  manchen  guten  Vorhersagen  mangelte. 

Für  die  weiteren  Stadien  der  Vergiftung  bringt  die  galvano- 
metrische Methode  nichts  Neues  hervor;  sie  bestätigt  nur  die  Ergeb- 
nisse der  zwei  ersten  Methoden.  Sie  gibt  nämlich  nachher  eine 
dem  telephonischen  Phänomen  a  parallele  Erscheinung:  flu*  die 
Beizung  I  tritt  ein  solcher  Moment  ein,  wo  die  Inductionsströme  von 
sehr  verschiedener  Intensität  nur  eine  sehr  kleine  negative  Schwanknng 
(2—3  Theilstriche  der  Scala  der  Spiegelbussole)  hervomfea 
(Phänomen  i)^). 

Bald  daraufhört  die  Beizung  I  gänzlich  auf,  jedwede  Schwankungen 
zu  geben,  was  auch  mit  dem  telephonischen  Stadium  der  au{^ 
hobenen  Leitung  vollkommen  zusammenfällt  Für  die  Strecke  H 
bleiben  die  stärkeren  Inductionsströme  noch  ziemlich  lange  wirksam, 
d.  h.  sie  bewirken  negative  Schwankungen  einer  verminderten,  dodi 
jedenfalls  ansehnlichen  Grösse  (Stadium  der  rest  Beizbarkeit).  Für 
diese  (d.  h.  vergiftete)  Strecke  ist  ein  vollkommener  Paralldismos 
zwischen  den  Angaben  dieser  beiden  Indicatoren  sehr  charakteristîseh. 
In  dem  Maasse,  als  hier  die  Beizbarkeit  fUlt,  verlieren  gewisse 
Beize  gleichzeitig  ihre  Fähigkeit,  irgend  welche  Effecte  wie  am 
Telephon,  so  auch  am  Galvanometer  hervorzurufen;  so  dass,  wenn 
wir  in  einem  gewissen  Momente  der  Vergiftung  die  Beizschwelle 
telephonisch  aufsuchen ,  sie  sicherlich  auch  für  das  Gfalvanometer 
geltend  sein  wird. 

Za  den  Protokollen.  Wenn  der  Demarcationsstrom  stark  war,  ooBt- 
pensirte  ich  denselben,  um  negatire  Schwankung  za  beobachten.  Ich  gebe  jedod 
in  meinen  ProtokoUen  die  Grösse  des  Demarcationsstromes  immer  in  Tbei^ 
strichen  der  Galranometerscala  an,  um  eine  und  dieselbe  Art  von  Einheiten  i 
dann  zu  behalten,  wo  die  Compensationsmetbode  nicht  nöthig  wird. 


1)  Es  kam  mir  bisher  nicht  ror,  solch  einen  Moment  za  treffen,  wo  eine 
starke  Reizung  ron  I  schon  keine  und  eine  m&ssige  Reiiong  dagegen  noch  «iae 
gut  wahrnehmbare  Schwankung  erscheinen  Hess.  Eine  specielle  Kadtfodmog  in 
dieser  Richtung  wurde  von  mir  einstweilen  nicht  rorgenommen,  da  das  aperio- 
dische Galvanometer  nur  sehr  langsam  seine  Ablenkungen  ausführt,  and  mit  don 
CapiUar-EIektrometer  machte  ich  bisher  noch  keine  Versuche.  Doch  ilnd  mir 
einige  Falle  rorgekommen,  wo  die  m&ssigen  Reise  eine  grössere  negittfe 
Schwankung  als  die  stärkeren  beobachten  liessen. 
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Der  Nenr  wurde  jedesoud  gerade  bis  ram  Erreichen  der  maximalen  der 
negattren  Schwankung  entsprechenden  Ablenkong  des  Magnetes  tetanisirt 

Als  Unterbrecher  des  prim&ren  Stromes  fonctionirte  immer  die  Stimmgabel 
Yon  100  Schwingungen  in  1  Seconde. 

Die  fettgedruckten  Zahlen  beziehen  sich  auf  die  Reizintensit&t  R.-A.  25. 

Protokoll  T.   HCl-Cocain  l^'o.   2  nn.  ischiadic!.   Thermischer  Querschnitt 


^^ 

Reizung  I 

Reizung  n 

•^s 

Zeit 

Demark.- 

RA. 

Strom 

M. 

Reizschwelle 

M- 

Reizschwelle 

Schiuk. 

nach  Telephon 

SckmiL 

1 

2  15 

_ 

. 

44  Ger.,  40  Ton 

32  Ger.,  31  Ton 

2 

220 

340 

30 

18 



4 

— 

8 

223 

— 

S5 

20 



15 



4 

225 

— 

20 

29 

— 

20 

— 

227 



__ 

Cocai 

I  1  •  0 

5 

230 

890 

25 

9 



10 

— 

6 

232 



S5 

8 



9 

— 

7 



38 

2 



0 



8 



35 

3 



0 

— 

9 



25 

2 



6 



10 

236 

_ 

35 

0? 

— 



— 

11 



25 

0? 



5 

— 

12 

245 

310 

25 

0 



4 



13 



— 



Kein  Ton 



27  G.,  26  T. 

U 

2  51 

300 

25 

0 



8 



15 

254 



20 

0 



14 

.^ 

16 

256 

295 

15 

0 

_ 

16 



17 



20 





14 



3    6 

— 

— 

— 

— 

25  G.,  24  T. 

3  13 





Die  c 

ocainisirte  Streck 

e  mite 

reosot  bepinselt 

18 

3  16 

.. 

20 



— 

0 



19 



15 

_ 

«_ 

0 

__ 

20 

— 

— 

— 

Kein  Ton 

— 

Spar  Ton  unipola- 
ren Wirkungen 
bei  R..A.  19. 

Nr.  5  und  6  kennzeichnen  das  Phänomen  &:  3  Minuten  nach  Anfang  der 
Cocainwirkung  ist  die  negative  Schwankung  von  1  schon  stark  abgenommen,  sogar 
mehr  als  für  II. 

Nr.  7—9  charakterisiren  das  weitere  Studium,  Ph&nomen  i,  wo  die  stärkeren 
(25)  und  massige  (35  und  38)  Reize  ungefähr  gleich  grosse  negative  Schwankung 
erzeugen. 

Seit  Beobachtung  12  beginnt  sicher  fïur  I  das  Stadium  der  aufgehobenen 
Leitung.  Die  Reizung  II  giebt  zu  dieser  Zeit  bei  stärkerem  Tetanisiren  (20)  noch 
sehr  ansehnliche  negative  Schwankungen. 
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Protokoll  TI.    Ha-Ck>cain.    1  n.  ischiadicos.    Thermischer  Qoerschnitt. 


^1 

Demark.- 
Strom 

' 

I 

n 

-1 

Zeit 

R..A. 

Neg. 

Reizschwelle 

Neg.  Î     Reizschwelle 

Schw. 

nach  Telephon 

Schw.     nach  Telephon 

1 

h     ' 

2  30 

46  G.,  44  T. 

—         32  G.,  31  T. 

2 

2  37 

270 

25 

27 

— 

20    1             — 

3 

244 



30 

21 

— 

6    1             — 

4 

2  47 
2  49 

252 

20 

29 

Cocain  1  «/o 

27    '             — 

1 

1 

Ô 

2  51 



25 

27 

— 

— 

— 

6 

253 



25 

— 

— 

16 

— 

7 

254 



25 

20 

— 

11                  — 

8 

2  56 

230 

25 

12 

— 

11     1 

— 

9 

2  59 

_ 

25 

10 

— 

6 

~~" 

10 

3    2 







40  G. 

— 

R..A.35.20giebt 

1 

einen  schwachen 

unreinen  Ton; 

der  letztere  wird 

bald  auf  der 

ganzen  Scala 

kaum  vernehm- 
bar 

11 

3    8 

_ 

_ 

._ 



27G.,268chwKT. 

12 

3  10 

205 

25 

1? 

— 

8 

— 

18 

3  14 



25 

0 

— 

4    1             — 

14 

3  17 

^^ 

25 

0 



8 

— 

15 

3  20 

— 

Kein  Ton 

— 

27G.,26schwb.T, 
25  T. 

16 

3  23 

190 

25 

— 

— 

2 

— 

17 

3  25 

— 

20 

0 

— 

14 

— 

18 

3  29 

— 

20 

— 

— 

12 

— 

19 

„^ 

25 





2 

— 

20 

3  32 



— 

— 

— 

25  Gm  24  T. 

21 

3  36 

170 

25 

— 

— 

2 

— 

22 

3  39 



20 

0 

— 

12 

\ 

23 

3  41 
3  42 

~ 

20 
Die  c( 

)caiDisir 

1 

te  Strecke  mit  C 

12                 — 
reosot  bepinselt 

24 

3  44 

— 

20 

— 

— 

0    1             - 

25 

3  45 



15 



.- 

0                  — 

26 

3  56 

""" 

10 

""■ 

■"" 

0      ünipoL  Wirkun- 
1     gen  sind  bei  R.- 
,      A.  15  wahr- 

nehmbar. 

FUr  1  zeigt  die  nächste  Beobachtung  (Nr.  5)  nach  Application  des  Cocains 
eine  ebenso  grosse  negative  Schwankung  wie  vordem.  Beobachtung  Nr.  7  giebc 
schon  eine  merkliche  Abnahme  der  negativen  Schwankung  an.  Nr.  8 — ^9  laaacn 
schon  das  Phänomen  &  in  einer  ausgesprochenen  Form  beobachten.  Nr.  10  charak- 
terisirt  die  darauf  eintretende  Veränderung  der  Leitungsf&higkeit  telephoniach. 

Als  die  Leitungsfähigkeit  ftlr  I  schon  ganz  aufgehoben  ist,  erseugt  die 
stärkere  Reizung  II  noch  bedeutende  negative  Schwankungen  (Nr.  17,  22  o.  23). 
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Protokoll  TIL  HCl-Cocain  l^/o.  In.  ischiadicas.  Thennischer  Qaenchnitt 


^*l 

~~ 

I 

n 

ä*^ 

1 

Zeit 

Demaric.- 

R.-A. 

^1 

Strom 

Neg. 

ReisBchwellen 

Neg. 

Reizschwellen 

Schw. 

nach  Telephon 

Schw. 

nach  Telephon 

1 

h     ' 

1  11 

42  6. 

80  Gm  29  T. 

2 

1  15 

170 

30 

13 



1-2 

— 

3 



S5 

27(?) 

— 

17 

— 

4 

1  24 

155 

20 

22 

— 

18 

— 

5 

1  28 
1  32 

' 

35 

19 

Cocain  1  «/o 

14 

" 

6 

1  35 

140 

25 

12 

— 

9 

— 

7 

1  37 

.- 

25 

5 

— 

.    6 

— 

8 



30 

4 

— 

.. 
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9 



35 

1-2 

— 



— 
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40 

3 

— 



— 

11 



25 

2-« 

— 



— 

12 

1  42 
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1-2 





— 

13 



40 

1? 
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30 

2 







15 



20 

1? 

— 

_ 



16 

1  48 



25 

1? 



8 



17 

1  55 

_ 

_ 



Kein  Ton 

__ 

27  G.,  25  T. 

18 

1  58 

125 

25 

0 



2~S 



19 

200 

20 

0 



16 

... 

20 

2    8 

IW 

25 

0 

Kreosot 

2 

" 

21 

2  11 



20 

— 

— 

4 



22 

2  12 



— 

.. 

— 

0 

— 

23 

2  13 

.. 

15 





0 

— 

24 

2  14 



10 

— ' 

-" 

0 

— 

Derselbe  Verlauf  der  Erscheinungen  wie  in  Protokoll  V.  Das  dem  Phänomen  « 
entsprechende  Stadium  ist  ausführlicher  rerfolgt  (Nr.  8—14). 


VI.    Dm  Oalranoneter  und  der  Muskel  als  Zeugen  des  Nerven 

verglieben. 

Um  die  Angaben  des  Muskels  nnd  des  Galvanometers  noch 
näher  zusammenzustellen,  unternahm  ich  noch  eine  neue  Reihe  von 
Versuchen;  in  letzteren  wurde  die  Nervenstrecke  gt  vom  Anfang  an 
auf  die  unpolarisirbaren  Elektroden  gelegt,  sie  blieb  aber  bis  zu  einer 
gewissen  Zeit  in  normaler  Verbindung  mit  dem  Muskel;  somit  wurde 
zunächst  die  Untersuchung  nach  den  Anzeigen  des  Muskels  und  des 
Telephons  geführt  Nachdem  es  mir  gelungen  war,  die  Vergiftung 
bis  zu  einem  mich  interessirenden  Stadium  fortschreiten  zu  lassen, 
tötete  ich  den  Nerven  auf  der  Höhe  der  ableitenden  Elektrode  t 
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mit  Kreosot,  und  auf  diese  Weise  war  es  möglich ,  ohne  die  physi- 
kalische Integrität  des  Nerven  zu  unterbrechen  und  ohne  etwas  in 
der  Anordnung  der  Reizelektroden  zu  verändern,  meine  weiteren 
Beobachtungen  mit  dem  Galvanometer  und  dem  Telephon  fort- 
zusetzen. 

Die  Ergebnisse  dieser  neuen  Versuche  stimmten  vollkommen 
mit  denjenigen  der  vorangehenden  überein,  d.  h.  das  Galvanometer 
zeigte  niemals  eine  negative  Schwankung,  wenn  der  Muskel  un- 
mittelbar vorher  auf  diese  oder  jene  Reize  nicht  mehr  reagirte. 
Wenn  aber  der  Muskel  durch  das  Galvanometer  in  einem  solchen 
Stadium  substituirt  wurde,  wo  er  keine  Gontractionen  mehr  unter 
der  Reizung  I  gab  und  auf  die  Reizung  II  vermittelst  starker  Ströme 
reagirte,  so  beantwortete  auch  das  Galvanometer  nur  diese  letztere 
durch  eine  negative  Schwankung,  oder  es  zeigte  sogar  eine  einem 
noch  späteren  Stadium  entsprechende  Reaction  (z.  B.  bei  noch  etwas 
stärkerer  Reizung  U).  Das  ist  ja  wohl  ganz  verständlich,  da  die 
Bildung  des  Demarcationsstromes,  sei  es  auf  chemischem  oder  mecha- 
nischem Wege,  sogar  bei  einer  schnellen  Ausführung  der  entsprechenden 
Manipulationen  wohl  eine  gewisse  2^it  erfordert,  in  deren  Verlaufe 
ja  die  Einwirkung  des  Giftes  fortschreiten  kann. 

Ich  gebe  hier  keine  Beispiele,  da  diese  Versuche  in  ihrer  ersten 
Hälfte  nur  eine  Wiederholung  derjenigen  Erscheinungen,  die  in  den 
Protokollen  I — III  dargestellt  sind,  geben  könnten,  in  ihrer  zweiten 
Hälfte  nur  entweder  die  Notizen  „kein  Effecf",  oder  die  das  Ende  der 
Protokolle  V— VII  kennzeichnenden  Zahlen  haben  könnten.     "Jf 

VII.  Erzeug  die  Chloralose  etwas  Besonderes  im  Nerven? 

Nachdem  ich  in  der  Wirkung  von  drei  untersuchten  chemischen 
Substanzen  auf  den  Nerven  vollkommen  orientirt  worden  war, 
musste  ich  mir  die  Frage  stellen  :  ob  die  Chloralose  etwas  wesentlidi 
Verschiedenes  bei  ihrer  Einwirkung  ausüben  könnte? 

In  dem  citirten  Versuche  von  Herzen  mit  dieser  Substanz 
könnten  folgende  Momente  eine  Rolle  spielen: 

a)  Das  Austrocknen  des  Nerven  in  Folge  der  Einbettung  in 
das  hygroskopische  Pulver,  mit  allen  sich  daraus  ergebenden 
Folgen,  was  ich  schon  oben  angedeutet  habe. 

b)  Die  Vergiftung  der  Endplatten  des  Nerven  durch  resorbirte 
und  auf  dem  Umwege  wirkende  Chloralose ,  was  zur  Folge 
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h&tte,  dass  die  in  Bezug  auf  die  Gifte  empfindlicheren  Nerven- 
platten früher  vergiftet  sein  könnten«  als  der  Nervenstamm  in 
Wirklichkeit,  nicht  nur  dem  Anschein  nach  der  Vergiftung  ver- 
fallen wftre. 
e)  Der   Rest   Reizbarkeit    der    chloralisirten    Strecke ,    welcher 
nicht   zur  Geltung   kommen  könnte,   solange  die  Reize  auf 
den  mit  den  Muskeln  und  Ghloralosemenge  umgebenen  Nerven 
wirkten,  „eine  vortreffliche  negative  Schwankung**  (bei  grösserer 
Stromdichte)  darbieten  könnte,  nachdem  der  Nerv  behufs  der 
galvanometrischen  Beobachtung  herausprûparirt  war. 
Herzen  hat  seine  Versuche  so  unvollständig  beschrieben,  dass 
alle  diese  wichtigen  Momente  ganz  unbesprochen  bleiben.    Später 
in  der  «Revue  Scientifique**  vom  13.  Januar  1900  beschreibt  er  von 
Neuem  seinen  Versuch,  aber  auch  ohne  genügende  Vollständigkeit 
(„sans  détails  superflus**,  sagt  er).    Indessen  finden  wir  hier  einige 
wesentliche  Widersprüche  in  Bezug  auf  die  Zeit  des  Eintretens  und 
die  Tiefe  der  Nervennarkose  mit  seiner  ersten  Mittheilung. 

In  seiner  ersten  Mittheilung  gab  er  an:  „nach  Ablauf  von  12—15 
Minuten,  manchmal  eines  viel  längeren  Zeitraumes,  hat  die  chlora- 
lisirte  Strecke  ihre  Reizbarkeit  ganz  verloren  (unterstrichen  vom 
Verfasser  selbst),  so  dass  jetzt  auch  stärkere  Reize  von  ihr  aus  keine 
Spur  von  Zuckung  geben.**  In  seiner  zweiten  Schrift  dag^en  sagt 
er,  dass  die  Narkose:  „au  bout  de  30—45  minutes,  quelquefois 
d'une  heure  entière**  zu  Stande  kommt;  was  aber  die  Tiefe  der 
Narkose  betrifft,  so  sagt  er  dieses  Mal:  „rinexdtabilité  n'est  la  plu- 
part du  temps  que  relative**.  Mit  Rücksicht  auf  diesen  letzten 
Umstand  empfiehlt  er  jetzt  für  den  Versuch  „de  se  servir  dMrrita- 
tions  minimales**  (abermals  vom  Verfasser  selbst  unterstrichen). 
In  diesem  Falle  aber  sollte  es  mit  der  Sache  ganz  anders  stehen. 
Es  wäre  durchaus  obligatorisch  zu  erklären,  auf  welche  Weise  die 
vergleichende  Probe  mit  den  minimalen  Reizen  vor  und  während  der 
galvanometrischen  Untersuchung  gemacht  wurde. 

Cybulski  und  Sosnowski  behandelten  den  Nerven  „genau 
nach  Herzen's  Vorschrift**  und  in  ihren  Versuchen  „war  die  narko- 
tisirte  Strecke  erst  nach  Vit  Stunden  nicht  mehr  reizbar**.  Sie 
sind  der  Meinung,  dass  Herzen  „am  Galvanometer  es  nur  mit  der 
katelektrotonischen  Phase  der  inducirten  Ströme  zu  thun  hatte**. 
Diese  Erklärung  scheint  mir  auch  nicht  passend. 

Ich  schöpfte  meine  Überzeugung  aus  dem  Umstände,  dass,  wenn 
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ich  in  der  dritten  Reihe  meiner  Versuche  (unter  VI)  die  Vergiftung 
der  Strecke  n  durch  wiederholte  Bepinselung  oder  durch  stärkere 
Lösung  bis  zu  dem  Grade  verfolgte,  wo  nur  ungemein  starke,  ja  in 
einigen  Fällen  sogar  an  die  unipolaren  Wirkungen^)  grenzende  In* 
ductionströme  am  Muskel  einige  Erfolge  hervorrufen  konnten,  die> 
selben  Ströme  gerade  im  Stande  waren,  am  Galvanometer  eine 
negative  Schwankung  zu  geben;  dabei  zeigte  sich  an  beiden  Iiidi- 
catoren  des  Nerven  eine  ganz  gleiche  Abhängigkeit  der  Erfolge  toa 
der  Richtung  der  reizenden  Ströme.  Ein  solches  Zusammenfallen 
der  Effecte  wäre  pchon  zu  gross,  um  seinen  Grund  in  rein  elektro- 
tonischen  Wirkungen  der  Inductionsströme  auf  das  Galvanometar 
zu  haben').  Desshalb  glaube  ich,  dass  diese  Autoren  in  ihr»n 
Versuch  B  auch  die  echte  negative  Schwankung,  nicht  „die  Wii^ung 
der  katelektrotonischen  Phase^  beobachtet  haben.  —  Uebrigens  ver- 
sprechen Cybulski  und  Sosnowski  Näheres  darüber  später  zu 
veröffentlichen. 

Als  ich  eine  Nervenstrecke  in  die  mit  der  physiologischen 
Lösung  von  Chlornatrium  oder  mit  Froschserum  benetzte  ChloroloBe 
einbettete,  so  erschien  öfters  keine  deutlich  ausgesprochene  Wirkung 
sogar  nach  Verlauf  von  1—3  Stunden.  Es  könnten  Zweifel  an  der 
Qualität  meines  Präparates  auftauchen.  Letzteres  hatte  ich  aber  von 
Ch.  Riebet,  der  seine  specielle  Untersuchung  mit  dieser  Substanz 
angestellt  hat,  als  Geschenk  erhalten.  Ausserdem  ist  es  bdcannt« 
dass  diese  Substanz  durch  grosse  Ständigkeit  ckarakterisirt  und  ohne 
Zersetzung  sublimirt  wird.  Trotzdem  versuchte  ich  mit  Präparateia 
von  anderer  Herkunft  zu  experimentiren ,  wobei  indessen  das  Resul- 
tat unverändert  blieb.  Im  Allgemeinen  erhielt  ich  solch'  einen  Ein- 
druck, dass  je  gewissenhafter  das  Chloralosepulver  vor  der  Appli- 
cation benetzt  wird,  desto  langsamer  seine  Wirkung  ist 


1)  Selbstverständlich  Dach  den  Anzeigen  des  MuskeU;  das  Telephon  entdeckt 
die  unipolaren  Wirkungen  schon  bei  einer  weniger  hohen  Intensltttt. 

2)  Ich  wollte  hier  ebensowenig,  wie  in  der  vorangehenden  DarsteUoiig,  die 
Frage  von  der  Ausbreitung  der  elektrotonischen  Ströme  von  der  vergifteteti 
Strecke  auf  die  unvergifieten  Punkte  des  Nerven  und  von  der  Möglichkeh  «nes 
Zustandekommens  der  Reizerfolge  auf  diesem  Wege  berühren.  Es  scheint  mir 
diese  Frage  zu  complicirt  zu  sein.  Um  an  dieselbe  heranzutreten,  ware  es  im* 
entbehrlich,  genauer  als  es  jetzt  der  Fall  ist,  das  verschiedene  Verh&ltmss  der 
narkotisirten  Strecke  einerseits  zu  den  rein  elektrotonischen,  anderersetts  za  den 
erregenden  Wirkungen  des  Stromes  zu  kennen. 
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Ungeachtet  meiner  Abneigung  vor  solch'  einem  Verüahren,  wie 
die  Nerveneinbettung  in  eine  Menge  von  bisweilen  nicht  genügend 
feuchtem  und  sehr  langsam  einwirkendem  Pulver,  halte  ich  es  für 
meine  Pflicht,  insoweit  es  die  Methodik  zulflsst,  mich  den  Be- 
dingungen von  Herzen  zu  nähern. 

Mein  Versuch  verlief  gewöhnlich  auf  folgende  Weise:  zuerst 
wurden  die  Schwellenwerthe  fbr  I  und  n  angesucht;  danach  wurde 
eine  gewisse  Nervenstrecke  zusammen  mit  den  Elektroden  cd  zwischen 
zwei  Kissen  (einem  oberen  und  einem  unteren)  eingeschlossen,  von 
welchen  jedes  aus  einem  MuskelstQck  15  mm  lang  bestand  und  auf 
der  dem  Nerven  anliegenden  Seite  mit  einer  Chloraloseschicht  be- 
streut war*)*  In  diesen  Versuchen  war  der  Abstand  zwischen  zwei 
Elektroden  vom  Paar  cd  grösser,  als  gewöhnlich,  ungefähr  4 — 5  mm. 
Nach  der  Einbettung  des  Nerven  zwischen  zwei  Muskelkissen  wurde 
die  Reizschwelle  n  sofort  unter  diesen  neuen  Bedingungen  be- 
stinmit;  nachher  verfolgte  ich  die  Verschiebungen  der  Reizschwelle 
von  I  und  11  unter  dem  Einfluss  von  Chloralose. 

Selbstverständlich  liegt  die  Reizschwelle  für  11  sofort  nach  der 
Einbettung  der  Nerven  zwischen  den  Muskelkissen  sehr  hoch  ;  dessen 
ungeachtet  kann  man  ihre  weitere  Verschiebung  als  Ausdruck  der 
progressirenden  Chloralosewirkung  verfolgen.  (Protokoll  VU,  Beob. 
3—15.)  Unter  solchen  Bedingungen  verlief  der  Versuch  bis  zu  dem 
Momente,  wo  die  obere  Reizung  keine  Erfolge  mehr  hervorrief,  d.  h. 
bis  zu  dem  Momente,  wo  die  chloralisirte  Strecke  ganz  undurch- 
dringlich für  die  Erregungen  von  I  wurde.  Somit  führte  ich  die 
Narkose  noch  weiter  als  Herzen'). 

Bis  zu  diesem  Momente  war  der  Verlauf  der  Erscheinungen 
ganz  derselbe  wie  in  den  vorangehenden  Versuchen.  Indem  die 
Herabsetzung  der  Reizbarkeit  in  der  narkotisirten  Strecke  allmälig 


1)  Es  war  rathsam,  AnordDongen  zu  treffen,  dass  die  Moskelfiber  in  jedem 
Moskelstück  eine  den  Elektroden  cd  parallele  Richtung  hatten. 

2)  Zwar  sagt  er  in  seiner  Mittheilung  «  dass  er  durch  die  Chloralose  ein 
solches  Stadium  enielte,  wo  die  narkotisirte  Strecke  „nicht  mehr  reizbar,  aber 
leitend*  war.  Jedoch  existirt  in  Wirklichkeit  ein  solches  Stadium  unter  der 
Wirirang  von  Chloralose,  wie  auch  ron  anderen  möglichen  Agenzien  gar  nicht, 
wefl  sogar  zu  der  Zeit,  wo  die  narkotisirte  Strecke  die  ihr  zugeleiteten  Impulse 
nicht  mehr  leitet,  sie  immer  einen  ansehnlichen  Rest  der  Reizbaii[eit  beh&lt  Das 
ist  seit  Szpilmann  und  Luchsinger  von  allen  Forschem  constatirt;  ich  hatte 
dasselbe  nor  zu  bestätigen.  Wie  wir  gesehen  haben,  schildert  Herzen  selbst 
in  seiner  spateren  Schrift  die  Sachlage  ganz  anders. 
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fortschreitet,  zeigt  die  obere  Reizung  die  schon  beschriebenen  Ver- 
änderungen sowohl  in  den  muskul&ren  als  auch  in  den  telephoniscben 
Ergebnissen  bis  zu  den  speciellen  Phänomenen  inclusive.  Tetanisiit 
man  die  chloralisirte  Strecke  mit  den  t  0 — S,  so  lässt  diese 
zwischen  den  Muskelstûcken  eingeschlossene  Strecke  sogar  das 
Phänomen  t]  beobachten  (Myogr.  20  und  21,  Protok.  IX). 

Es  war  jetzt  von  Interesse  zu  wissen,  bis  zu  welchem  Grade 
die  Reizbarkeit  der  narkotisirten  Strecke  gesunken  ist,  wenn  die 
letztere  der  Fortpflanzung  der  Erregungen  von  dem  oberen  Bei^ 
punkte  zu  dem  Muskel  versagt  Um  einen  Veigleich  mit  den 
normalen  Verhältnissen  zu  haben,  musste  man  die  Muskelkissen  mit 
Chloralose  wegnehmen  und  den  Nerven  in  dieselben  physikalischen 
Bedingungen  von  Neuem  stellen,  in  welchen  er  vor  dem  Anfange  des 
Versuches  stand.  Nun  trat  etwas  ganz  Unerwartetes  hervor:  der 
Schwellewerth  des  blossgelegten  Nerven,  welcher  unmittelbar  nach 
der  Entfernung  der  Chloralose  ziemlich  hoch  war,  begann  schnell  zn 
sinken,  so  dass  nach  Ablauf  der  ersten  5  Minuten  er  z.  B.  schon 
um  10  cm  der  Scala  sank.  (Protok,  Vin,  Beob.  16—19;  Protok.  IX, 
Beob.  21—25).  Später,  als  die  Reizbarkeit  von  11  noch  nicht  bis 
zur  normalen  Höhe  zurückgekehrt  war,  fing  auch  die  Leitungsfthi^ 
keit  allmälig  an,  sich  wieder  herzustellen.  Als  endlich  die  Reiz- 
barkeit, sowohl  als  auch  die  Leitungsfähigkeit  ungefähr  ihren  normalen 
Werth  wiedererhielten,  bettete  ich  von  Neuem  cd  in  Chloralose  ein. 
Ihre  Wirkung  schritt  zum  zweiten  Male  viel  schneller  fort  als  zum 
ersten  Male  (Protok.  VIII,  Beob.  20—38).  Als  zum  zweiten  Male 
das  Stadium  der  aufgehobenen  Leitung  eintrat,  wurde  die  Chloralose 
von  Neuem  entfernt;  von  Neuem  stellten  sich  alle  functiondlen 
Aeusseningen  des  Nerven  her.  An  einem  Nerven  wurde  diese  Mani- 
pulation von  mir  dreimal  vorgenommen.  Folgende  Schlussfolgemng 
ist  unzweifelhaft. 

Der  Nerv  stellt  sehr  schnell  seine  functionellen 
Eigenschaften  her,  sobald  er  von  der  Chloralose- 
umj^obung  frei  wird  (Phänomen  x). 

Wenn  aber  der  Nerv  im  zweiten  Stadium  sehr  lamre,  z.  B. 
1—2  Stunden  verbleibt,  so  fällt  seine  Reizbarkeit  noch  viel  tiefer 
und  ihre  Herstellung  geschieht  nur  sehr  langsam;  noch  später  be- 
iL'iûut  er  sein  Leitungsvermögen  (immer  gesetzmässig  zunächst  f&r 
schwache  Erregungen)  herzustellen,  und  zwar  sogar  nach  wiederholtoi 
Bpi^l^ltuDgen  dieser  Strecke  mit  der  physiologischen  Kochsalzlösnog* 
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Ich  will  hier  auf  die  Frage  nicht  eingehen,  auf  welche  Weise 
die  Chloralose  ihre  Wirkung  als  chemische  Substanz  auf  den  Nerven 
entwickelt,  und  wie  der  Nerv  so  überraschend  schnell  seine  fanctio- 
nelle  Thätigkeit  von  Neuem  gewinnen  konnte.  Es  ist  aber  klar, 
dass  die  wahrscheinlichste  Erklärung  der  von  Herzen  beschriebenen 
„Thatsache"'  vor  Allem  im  letzteren  Umstände  liegen  muss.  In  der 
That  war  die  Narkose  in  seinem  Versuche  weniger  tief,  als  es  bei 
mir  der  Fall  war;  ausserdem  musste  er  doch  den  Nerv  heraus- 
präpariren  und  von  der  Chloralose  etwas  reinigen,  bevor  derselbe 
mit  dem  Galvanometer  in  Verbindung  gebracht  wurde.  Unter  diesen 
Bedingungen  war  es  kein  Wunder,  wenn  der  Nerv  „eine  vortreff- 
liche negative  Schwankung*  gab,  weil  er  zu  dieser  Zeit  schon  eine 
gvort  reff  liehe*  Herstellung  seiner  functionellen  Eigenschaften 
gewonnen  haben  musste.  Ja,  wir  sehen,  dass  der  Nerv  sogar  nach 
einer  tieferen  Narkose,  ohne  bespült  zu  werden  (Protok.  IX,  Beob. 
21—25),  ziemlich  schnell  seine  Functionen  restituirt  Auch  will  der 
Verfasser  in  seiner  späteren  Schrift  schon  keine  vollkommene,  sondern 
nur  eine  relative  UnempOnglichkeit  gegen  die  Reize  dem  naricoti- 
sirten  Nerven  zusagen. 

Ich  brauche  kaum  hinzuzufügen,  dass,  wenn  die  chloralisirte 
Strecke  unter  genau  denselben  Bedingungen  sowohl  auf 
den  Muskel  als  auch  auf  das  Telephon  oder  Galvanometer  zu 
reagiren  hat,  die  muskulftren  und  die  elektrischen  Ergebnisse  voll- 
kommen mit  einander  ûbereinstinmien.  Man  muss  nur  in  einem 
solchen  Versuch  die  Chloralose  auf  die  obere  Strecke  des  Nerven 
einwirken  lassen,  um  die  ableitenden  Elektroden  so  fern  als  möglich 
davon  zu  halten. 

Pr»t9kell  Tni«    CUoraloae. 

Zwei  besondere  Indactiontapparate;  für  II  ein  stärkerer.  Der  Versach 
steUt  Tier  Perioden  dar: 

Ente  Periode:  Die  an  veigiftende  Strecke  ist  zosammen  mit  den  Elektroden  II 
in  Chloralosepolyer  swischen  den  moskoliren  Kissen  eingeschlossen. 

Zweite  Periode:  Die  moskolàren  Kissen  mit  Chloralose  shid  weggenommen; 
die  narkotische  Strecke  ist  mit  der  physiologischen  Kochsalxlösong  bepinselt 
(Bespalimg). 

Dritte  Periode:  Dieselbe  Nerrenstrecke  ist  wieder  in  Chloralose  swischen 
den  Kissen. 

Vierte  Periode:  Die  moskulAren  Kissen  mit  Chloralose  sind  wieder  weg- 
genommen* 


178 


N.  E.  Wedensky: 


•s| 

Reiznng  I 

Reizung  n 

Zeit 

Reizschwelle  nach 

Reizschwelle  nach 

Reizschwelle  Dadi 

Muskel 

Telephon 

Muskd 

1 

12  43 

42 

39  G.,  38  T. 

50 

2 

12  46 

— 

1 

49,5 

12  50 

Erste  Periode:  In  Chlonüose. 

3 

12  53 

41,5 

— 

18 

4 

12  58 

42 

40schwb.T.,38zittT. 

18 

5 

1  19 

41,5 

— 

17 

6 

1  56 

41 

— 

17,3 

7 

2  11 



Derselbe  T. 

17 

8 

2  33 

40 

89  schwb.  T. 

16,5 

9 

2  52 

— 

89schwb.T.,38zittT. 

— 

10 

3    1 

39,5 

— 

15 

11 

3  13 

40 

— 

14,5 

12 

3  18 

Kein  T. 

18 

324 



— 

14 

U 

330 

37  schwacher  Tet 

39  Flimmern] 

Kein  T. 

— 

15 

3  47 

— 

— 

14 

3  49 

Zweite  Periode:  Chloralose  weg. 

16 

3  51 

271 
28 

32 
33 

Mil». 

17 

3  54 

40,5 

25-35  T.-G.:  etwas 
besser  bei  37 

87 

18 

4    1 

41 

„^ 

89 

19 

432 

41,5 

41  schwb.  T.  Bei 

starken  Reizen  ist  der 

norm.  T.  restituirt 

42 

436 

Dritte  Periode:  In  Chloralose. 

20 

4  41 

41,5 

— 

17,5 

21 

4  55 

41,5 

— 

17 

22 

5  18 

42,5 

.. 

15 

23 

5  24 

— 

[Ph&nomen  (f;  Opt 
des  Tones  bei  88-89. 

24 

529 

— 

25-83  Anf.-Gerftu8ch, 
89  T.-G. 

25 

5  32 



20-85  kein  Ton. 
87  schwach.,  domprer 

T.-G.] 

.. 

26 

534 

42 

_ 

13,5 

27 

5  38 

89-40 

Kein  Ton 

18,5 

28 

5  45 

Kein  Effect 

Kein  Ton 

18 

550 

Vierte  Periode:  Von  Chloralose  befreit 

29 

5  51 



.. 

25,5 

30 

5  57 

— 



27 

31 

5  59 

— 



29 

32 

6    5 

— 

.. 

31 

33 

6  12 

— 



85 

34 

6  19 

43 

PhAnomen  « 

— 
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Protokoll  EL    Chlonüose. 

Zwei  besondere  Indactionsapptrate;  fùr  II  ein  stärkerer. 
Myogramme  yeranschaolichen  die  Phänomene  ti  and  y;  das  letztere  Myo- 
grsmm  (23)  ist  in  dem  Stadium  der  Restitution  eingeschrieben. 


^4 

Reisung  n 

^1 

Zeit 

Reizung  I 

O.-S.  ^ 

O.-S.  t 

1 

h      ' 

12    5 

36 

44 

48 

12  10 

In  Chloralose 

2 

12  16 



16 

16 

3 

12  24 

36,5 

15 

15 

4 

12  32 

37 

14^ 

14^ 

5 

1    2 

37 

14,5 

14,5 

6 

1  12 

37 

14,5 

14,5 

7 

1  35 

38 

14,5 

15 

8 

1  59 

38 

14,5 

15 

9 

2    2 

— 

14,5 

li-s 

10 

235 

36 

14,5 

14 

11 

246 

34 

14 

13,5 

12 

248 

— 

— 

Myogr.  20 
Phänomen  ip 

13 

254 

34 

— 

— 

14 

2  57 

— 

14 

13 

15 

2  59 

— 

— 

Myogr.  21 
Pnftnom.  f| 

16 

3    6 

33 

— 

— 

17 

3    7 

Myogr.  22 
Phänomen  y 

— 

— 

18 

3  16 

— 

13 

10 

19 

3  18 

33  Flimmern 

— 

— 

20 

3  24 

Kein  Effect 

13  Flimmern 

9^ 

326 

Chlors 

lose  weg;  keine  Besplüung 

21 

3  27 

Kein  Effect 

31 

23 

22 

3  29 

«» 

33 

25 

23 

332 



35 

83 

24 

338 

83 

85,5 

35 

25 

350 

Myogr.  28 
Phànom.  ß^y 

37,5 

87 

3  52 

Mit 

1 
physioL  Lösung  gewaschen 

26 

3  54 



39 

42 

27 

3  57 

31  Flimmern 

— 

— 

28 

4    2 

— 

41 

43 

29 

4  10 

81  Flimmern 

— 

— 

30 

4  20 

31 

30  Zuckungen 

42 

44 
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Die  Myogramme  20  and  21  (zum  Protokoll  IX)  stellen  dâs 
dar,  indem  die  Elektroden  cd  sich  in  der  Ghloralosemasse  zwischen  den  i 
lassen  befinden.    Da  diese  Bedüigang  zugleich  mit  der  rerminderten 
der  narkotisirten  Nenrenstrecke  Reizerfolge  nur  bei  ziemlich  grosser  An 
der  secundären  Rolle  an  die  primäre  beobachten  lässt,  so  muss  man  in 
nehmen,  dass  hier  jede  Verschiebung  der  secund&ren  Rolle   um   ^/s 
Schlittens  schon  einer  ansehnlichen  Yerandening  der  Reizintensität  entspik^ 


Myogramm  20. 

Myogramm  20.  li^  20^  nach  Anfang  der  Chloralosewirimng.  Die  Ken- 
schwelle  für  t  O.-I.-S.  war  zu  dieser  Zeit  bei  R.-A.  13,5.  Optimum  der  Reir 
Intensität  bei  12;  die  schwächsten  Contractionen  bei  10,5;  bei  10  treten  wieder 
stärkere  Ckmtractionen  (als  Reizerfolg  der  absteigenden  Schliesanngs-IndoctioB- 
ströme?)  henror. 


Myogramm  21. 

Myogramm  21  ist  in  11  Minuten  nach  dem  vorangehenden  eingeachrieben. 
Die  Reizschwelle  ist  jetzt  für  dieselben  Ströme  bei  13  cm.  Die  Intentilit  lO^S 
erzeugt  jetzt  ganz  schwache  Contractionen.  R.-A.  12  ruft  stäricere  Ck^ntFKdonen 
als  11,5  und  12,5.  Die  Intensität  10  behält  noch  gut  ihre  (den  4^  S.-I.-S.  lakommeiide?) 
reizende  Wirkung. 
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Myo^ramm  82. 

Myogramm  22  au  demselben  Verench  demomtrirt  die  Art  nod  Weite, 
wie  4>^  Narkoeewirlrang  ron  einer  Reixprobe  so  einer  anderen  am  Ende  dee 
Stadiomt  der  paradoxalen  Leitung  fortschreitet  Reisong  L  Ph&nomen  y  ist 
schon  ToUkommen  ausgesprochen;  R.-A.  20  eneogt  jedoch  bei  der  ersten  Appli- 
catioo  noch  eine  schwache  Contraction,  bei  der  sweiten  schon  beinahe  keine. 
Die  bitenaitit  90  cm  ruft  snnAchst  eine  stärkere,  später  eine  schwichere  Contraction 
ab  die  Intensititen  81  und  d2  cm. 


Myogramm  23. 

Myogramm  28  ist  anch  bei  der  Reisnng  I  und  nach  dem  vorangehenden« 
aber  im  Stadium  der  Herstellung  von  der  Chloralosewirknng  eingeschrieben. 
Die  Restitution  der  Leitnngsfthigkeit  ist  xiemlich  weit  fortgerQckt  Die  Inteosit&ten 
20  und  80  geben  jetzt  ungefähr  gleich  hohe  Tetani;  die  stärkere  Einwirkung 
gdiört  der  Intensität  28—29  cm. 


yni.   lieber  die  Restitnirbarkeit  des  Nerven  von  der  Narkose. 


Die  Restituirbarkeit  des  Nerven  von  der  Chloralosewirknng  ist 
keine  isolirte  Erscheinung.  Sie  lässt  sich  ebenso  gut  auch  nach 
der  Einwirkung  der  anderen  von  mir  untersuchten  AgenÜen  be- 
obachten. Dieser  Umstand  verdient  eine  grössere  Beachtung,  als 
man  ibm  auf  den  ersten  Blick  geben  möchte. 

B.  Pfllf  tr,  ArchiT  fSr  Phyiiolofi«.   Bd.  82.  18 
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In  der  That  scheint  uns  die  Restituirbarkeit  des  Nerven  von 
der  Kohlensäure-  oder  Aethernarkose,  Oberhaupt  von  den  gasförmigen 
oder  flüchtigen  Verbindungen,  so  zu  sagen,  ganz  natürlich.  Wir 
können  in  solchen  Fällen  die  Sachlage  uns  so  vorstellen,  dnss, 
sobald  die  den  Nerven  umgebende  Atmosphäre  von  einem  ge- 
wissen Gase  öder  Dampf  frei  wird,  sich  auch  der  Nerv  allmftlig 
von  demselben  losmache.  Eine  solche  Erklärung  dürfte  auch  vid- 
leicht  auf  den  Fall  der  Chloralosewirkung  ausgedehnt  sein.  Man 
müsste  nur  sich  vorstellen,  dass,  indem  diese  sehr  fixe  Verbindung 
sich  unter  Einwirkung  der  thierischen  Säfte  oder  Gewebe  auf  einem 
bis  jetzt  so  gut  wie  unerklärten  Wege  zersetzt  wird,  zwischen  ihren 
Zersetzungsproducten  ein  flüchtiger  Stoff  der  Art  wie  Chloroform 
entsteht ,  welchem  schon  die  gewisse  Wirkung  auf  den  Nerven  zu- 
kommen sollte.  Dann  wäre  es  ganz  verständlich,  dass  der  Nerr 
ziemlich  schnell  seine  functionellen  Eigenschaften  wieder  gewinnt,  so- 
bald er  von  den  ihn  umschliessenden  Kissen  mit  der  Chloralose 
frei  wird. 

Es  ist  aber  nicht  so  leicht,  die  Herstellung  der  Functionen  in 
einem  herauspräparirten  Nerven,  wie  es  in  meinen  Versuchen 
immer  der  Fall  war,  nach  der  Einwirkung  von  Cocain  oder  Carbol- 
säure  zu  erklären.  Ja,  wir  wären  ganz  auiigelegt,  zu  glauben,  dass, 
wenn  diese  Substanzen  auf  eine  bestimmte  Nervenstrecke  ihre  Wirk- 
samkeit ausüben,  sie  damit  nur  auf  dem  Wege  einer  mehr  oder 
weniger  tiefen  chemischen  Veränderung  zu  Stande  kommen.  Der 
umgekehrte  Fall  ist  wohl  sehr  wenig  wahrscheinlich,  nämlich,  das 
es  sich  bloss  um  so  labile  oder  oberflächliche  chemische  Processe, 
wie  z.  B.  das  Binden  und  die  Dissociation  der  Kohlensäure  von  dem 
Blutplasma,  handeln  dürfte.  Sollen  wir  aber  annehmen,  dass  die 
Wirkung  der  Gifte  nur  auf  dem  Wege  eines  tieferen  Eingreifens  in 
die  chemische  Natur  des  Nerven  (sei  es  Entstehung  festerer  Ver- 
bindungen derselben  mit  gewissen  Nervenbestandtheilen,  sei  es  definitive 
Zersetzung  der  Nervensubstanz)  stattfindet,  so  könnte  die  Wieder- 
herstellung nur  auf  dem  Wege  der  nutritiven  Regeneration  vor 
sich  gehen.  Dieser  letzteren  ist  indessen  der  blossgelegte  und  heraus- 
präparirte  Nerv  so  gut  wie  ganz  beraubt. 

Diese  Erwägungen  lassen  mich  die  Frage  stellen,  ob  man  in 
allen  Fällen  der  localen  Narkose,  wie  dieselbe  von  Gruenbagen 
in  die  physiologische  Methodik  eingeführt  ist,  nur  mit  einer  mole- 
kularen, nicht  tieferen  chemischen  Umwandlung  der  Nervenstructur 
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ZU  tbun  hat  Um  doreh  einen  Vergleich  meine  Vermnthung  zu  erläutern, 
80  will  ich  an  die  Wirkungen  des  Vertrocknens  und  des  constanten 
Stromes  auf  den  Nerven  erinnern.  Die  erste  Wirkung  kann  starke 
erregende,  ja  sogar  hemmende  Erfolge  im  Muskel  hervorrufen  und 
wird  nachher  durch  vorsichtiges  Benetzen  des  Nerven  vollkommen 
beseitigt,  ohne  eine  Spur  der  Veränderung  in  functionellen  Eigen- 
schaften des  Nerven  nachzulassen.  Die  elektrotonischen  Wirkungen 
des  Constanten  Stromes  sind  allgemein  bekannt  Jedoch  in  diesem 
Falle,  wie  in  dem  ersteren  zwingt  uns  nichts,  die  Wirkungen  auf 
eine  definitive  Umgestaltung  in  der  chemischen  Structur  des 
Nerven  hinzuleiten.  Besonders  verdient  der  Vergleich  zwischen  den 
elektrotonischen  Wirkungen  des  constanten  Stromes  und  deiyenigen 
der  Gifte  eine  nähere  Beachtung.  Hier  mag  nicht  bloss  eine  äussere, 
sondern  auch  eine  viel  tiefere  Analogie  existiren.  Als  Herr  Tiberg') 
in  meinem  Laboratorium  über  die  Beziehungen  zwischen  der  Reiz- 
barkeit des  Nerven  vor  einigen  Jahren  arbeitete,  lenkte  ich  seine 
Aufinerksamkeit  auf  diesen  Umstand,  und  er  hat  diese  Analogie  auf 
einige  Erscheinungen  ausgedehnt  Werigo,  ohne  etwas  davon  zu 
erwähnen,  ftlhrt  seinerseits  auch  einige  analogische  Erscheinungen 
in  den  Wirkungen  dee  constanten  Stromes  und  der  narkotisirenden 
Gase  vor.  Spedell  mit  Rücksicht  auf  die  hier  beschriebenen  Phäno- 
mene soll  diese  Analogie  zur  Aufgabe  meiner  nächsten  Versuche  werden. 

Einstweilen  möge  noch  auf  einen  Umstand  hingewiesen  werden, 
welcher  meiner  Meinung  nach  auch  in  demselben  Sinne  spricht, 
nämlich,  dass  die  chemische  Natur  des  Nerven  bei  seiner  localen 
Narkose  nicht  viel  in  Anspruch  genommen  wird.  Dies  ist  eben  die 
Thatsache,  das3  so  verschiedene  chemische  Stoffe  stets  eine  und  die- 
selbe Reihe  der  ftmctionellen  Veränderungen  am  Nerven  zu  Tage 
bringen.  Sollte  es  sich  dabei  um  tiefere  Umsetzungen  in  der  chemi- 
schen Structur  des  Nerven  handeln,  so  mûsste  man  erwarten,  dass 
die  ftmctionellen  Aeusserungen  des  Nerven  viel  verschiedenartiger 
ausfallen  würden.  Jetzt  aber,  wenn  ich  eins  von  meinen  Protokollen 
durchmustere,  kann  ich  niemals,  ohne  specielle  Anmerkung  zu  sehen, 
errathen,  ob  es  sich  um  die  Wirkung  des  einen  oder  des  anderen 
oder  des  dritten  der  von  mir  untersuchten  Agentien  handelt 

Ich  werde  nicht  ausführlicher  die  Erscheinungen  der  Restituir- 
barkeit  beschreiben,  da  sie   den   hinsichtlich   der  Chloralosen   be- 


1)  Tibcrg,  l.  c. 
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scbriebenen  vollkommen  ähnlich  sind.  Es  muss  bloss  ein  Umstand 
bervorgeboben  werden.  Ist  die  angewandte  Giftlösung  schwach,  so 
beginnt  die  Herstellung  der  Nervenfunctionen  sozusagen  von  selbst, 
d.  h.  ohne  irgendwelche  Bespûlung  der  vergifteten  Strecke.  Dta 
PlrotokoU  X  gibt  ein  Beispiel  davon.  Indem  die  Reizbaiteit  f&r  die 
Inductionsströme  der  einen  und  der  anderen  Richtung  unter  Ein- 
wirkung von  Carbols&ure  erste  Zeit  (Beob.  2—6)  stets  sinkt,  begiai^ 
sie  sich  nachher  selbständig  wieder  herzustellen  (Beob.  7— 13),  ttnd 
zwar  bis  zu  einem  solchen  Grade,  dass  es  nöthig  war,  eine  bcm 
Bepinselung  des  Nerven  mit  derselben  Lösung  vorzunehmen.  Solche 
Fälle  kamen  mir  auch  mit  den  anderen  Giften  vor.  Vielleicht  ver- 
dienen sie  ein  noch  grösseres  theoretisches  Interesse  ab  die  erst 
nach  BespQlung  des  Nerven  eintretenden  functionellen  Bestitutiofieft. 

Nach  stärkeren  Einwirkungen  ist  hier  auch  der  rOckgiiigige 
Verlauf  der  Erscheinungen  desto  langsamer,  je  tiefer  die  Naikwe 
war  und  je  länger  ihre  Wirkung  dauerte.  In  diesen  Fällen  nuifli 
man  sehr  vorsichtig  mit  den  BespQlungen  des  Nerven  ver&hreiL 
Mehr  ab  einmal  bemerkte  ich,  dass  eine  schon  bedeutende  BesUtotioB 
der  narkotisirten  Strecke  nach  neuen  Bespûlungen  des  Nerven  mi- 
erwartet  einem  schnellen  und  entgûltigen  Sinken  der  Reizbarkeit 
Platz  machte. 

Jedenfalls  geben  die  Erscheinungen  der  Bestituirbarkeit  uns  noch 
ein  neues  Recht,  in  Bezug  auf  den  Nerven  die  Wirkungen  soldier 
Gifte,  wie  Cocain  und  Phenol,  mit  dei^enigen  der  Kohlenaänre 
oder  Chloroform  zusammenzubringen.  Belegen  wir  mit  dem  Woit 
.Narkose''  die  Wirkung  der  letzteren  auf  den  Nerven,  so  mnss 
dieses  Wort  auch  für  jene  functionellen  Zustände,  welche  im  N^vem 
durch  schwächere  Lösungen  der  ersten  hervorgerufen  werden,  ebenso 
gut  passen. 


Pretokoli  X.    CarboUäure  0,5  o/o. 

Zwei  besondere  Inductionsapp&rate;  für  II  ein  stärkerer  ApparaL 


si 

Zeit 

Reizschwelle  J 

Reisschwelle  H 

nach  Muskel        nach  Telephon 

0.-8.4^ 

0.-S.-h 

1 

h     ' 

1  53 
1  56 

50 

Carbols&ore 

60 
),50/o 

58,5 
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Ü 

BeinchweUe  I 

ReisschweUe  n 

ZeH 

ÂÎ 

Dach  Muskel 

nach  Telephon 

0.-8.4^ 

0..S.  t 

2 

1  57 

_ 

4B 

52 

8 

1  58 



_ 

46 

51 

4 

1  59 

50 



44 

48 

5 

2    8 

51 

[40  reiner  T. 
80  T.  m.  Geriotchen 

45  T.^.] 

40 

44.5 

6 

2    7 

58 

— 

89^ 

44 

7 

2  12 

55 

— 

40 

44 

8 

2  15 

55 

_ 

40 

45 

9 

2  21 

55^ 

— 

40^ 

46^ 

10 

225 

57 

[40  reiner  T. 
50  tchw.  dumpfer  T. 

45  T. 
30  etwas  schwftcher 

als  bei  40] 

44 

48 

11 

284 

— 

— 

44^5 

48^ 

12 

239 

.. 

_ 

45 

48 

18 

244 

59 

— 

45 

48 

245 

Von 

Neuem  mit  derselbei 

L58unf 

bepinselt 

14 

2  47 

— 

.^ 

42 

44 

15 

248 

59 



41 

43 

16 

2  50 





36 

39 

17 

2  51 

[Phänomeii  r; 
Opt  47-48] 

— 

33 

— 

18 

2  56 

Kein  Effea 

— 

— 

24  flimmernde  Z. 
21  schwach.  Tet 

19 

258 

— 

Kein  Ton 

32 

22  Flimmern 
20  schwach.  Tet 

20 

3    1 

Kein  Effect 

— 

31 

21  Flimmern 
20  schwach.  Tet 

21 

3    7 

— 

— 

31 

21  Flimmern 
20  schwach.  Tet. 

3  10 

Besp&lnng  d 

îT  vergift  Strecke  mi 

pbysio] 

.  Kochsalz-Lösung 

22 

3  12 

— 



38 

41 

23 

3  13 

57  Flimmern 

.. 

— 

— 

24 

3  15 

Myogr.24 

— 

— 

^ 

25 

3  20 

Myogr.  25 

— 



— 

26 

324 

— 



41 

42,5 

27 

3  29 

— 

— 

42 

43 

28 

3  33 

— 

50  G.,  47  T. 





29 

3  49 

— 

— 

43 

43 

Myogramme  24  und  25  stellen  die  Restitution  der  Leitungsfähigkeit  nach 
der  Einwirkung  der  Carbolsànre. 
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jMy(#gianim  24. 

Myogram  m  24.  Fünf  Minuten  nach  der  BespiUung  der  vergifteten  Strecke. 
Die  stärkste  Contraction  wird  durch  R.-A.  48  hervorgerafen  ;  40  cm  gibt  zu  Anftiif 
ganz  schwache  Contraction;  zu  Ende  des  Myogramms  erzeugen  sogar  st&rkere 
Intensitäten  (30  und  25)  schon  mehr  energische  Contractionen ,  ein  lehrreiches 
Beispiel  davon,  wie  schnell  der  Process  der  fiinctionellen  Herstellung  in  gewisses 
Phasen  fortschreitet  und  wie  veränderlich  desshalb  die  Reizerfolge  von  einer  Probe 
zu  einer  anderen  ausfallen. 


Myo|E[riimm  25.  Noch  fünf  Mümten  Bfiäier.  Alle  Intensitäten  hahra  is 
der  Zmii^cben^eit  an  Hei jscrfo Igen  gewonnen.  Indem  die  schwadieti  Hdre  {hî 
jedoch  nur  ganz  wenig,  gewannen  die  starken  (25  und  30)  viel  meht.  Ktehi^ 
dBilOweoiger  ge hörten  dio  stürksteii  Keizerfolge  immer  noch  ni&ssiffm  iDltiiiitlta 

an  (47— 4y). 

] X .    Schlosäfalgeru Eigen, 

Ich  machte  meine  Versuche  blos»  mit  vier  Nervengiften.  Die 
letzteren  gehören  aber  zu  so  verschiedenen  chemischen  Gruppen,  und 
deren  Wirkung  ist  so  gleichartig  und  sicher,  dass  ich  keinen  Anstand 
nehme,  die  von  mir  constatirten  Erscheinungen  als  eine  allgemeine 
Reaction  des  Nerven  auf  die  seine  Functionen  schädigenden  Agentieo 
zu  betrachten.  Deshalb  scheint  es  mir  vollkommen  berechtigt,  einige 
allgemeine  Schlüsse  zu  ziehen  und  meine  Resultate  mit  deiy'enigen 
der  früheren  Forscher  zusammenzustellen.  Zwar  arbeiteten  meine 
Vorgänger  meistens  mit  ganz  anderen  chemischen  Verbindungen, 
welche  dabei  dem  Nerven  in  Fonn  der  Dämpfe  oder  Gase  zugeleitet 
wurden,  während  ich  meine  Agentien  in  Form  von  schwachen 
Lösungen  auf  den  Nerven  einwirken  liess.    Indessen  war  ich  stets. 
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besonders  mit  Rücksicht  auf  die  unter  VII  an|?efûhrten  Thatsachen 
und  Erwägungen,  der  Ueberzeugung ,  dass  solche  Unterschiede  in 
den  experimentellen  Bedingungen  nur  eine  Nebensache  bilden,  dass 
das  Wesentliche  darin  liegen  soll,  um  die  zur  Probe  gestellten 
Nervengifte  mit  einer  gewissen  Langsamkeit  auf  den  Nerven  ihre 
Einwirkung  ausüben  zu  lassen.  Dies  hat  sich  wirklich  so  erwiesen, 
als  Herr  S.  Schapot  in  diesen  Tagen  nach  meinen  Vorschriften 
die  Versuche  mit  Kohlensäure,  Chloroform,  Âether  und  Alkohol 
(welchem  einige  der  früheren  Forscher  eine  besondere  Rolle  in 
dieser  Frage  zuschreiben  wollten)  angestellt  hatte.  War  der  Verlauf 
der  Vergiftung  so  langsam,  dass  die  letztere  bis  zu  dem  Eintreten 
„der  aufgehobenen  Leitung**  ungefähr  eine  Stunde  in  Anspnich  nahm, 
so  traten  alle  oben  beschriebenen  Erscheinungen,  die  eigenthümlichen 
Phänomene  inclusive,  in  ihrer  gesetzmässigen  Nacheinanderfolge  ein  ; 
wurde  danach  der  Luftstrom  der  narkotisirten  Strecke  zugeleitet,  so 
verliefen  dieselben  Erscheinungen  in  der  umgekehrten  Reihe  wieder. 
Eine  ausführliche  Beschreibung  dieser  Versuche  wird  in  einer  be- 
sonderen Mittheilung  erscheinen. 

Somit  betrachte  ich  als  festgestellt  folgende  Ergebnisse  meiner 
Versuche: 

1.  Die  bisher  angewandte  Methode,  durch  die  an  die  nicht  narko- 
tisirte  Nervenstrecke  angebrachten  minimalen  Reize  locale 
Veränderungen  des  Leitungsvermögens  in  der  narkotisirten 
Strecke  zu  beurtheilen,  führt  nicht  zu  richtigen  Schlüssen: 
während  dieselbe  eine  noch  „unveränderte**  Leitung  zeigt, 
erleidet  in  Wirklichkeit  die  locale  Leitungsfähigkeit  eine  immer 
tiefer  greifende  Veränderung,  welche  sich  zunächst  durch  eine 
stets  fortschreitende  Abnahme  der  negativen  Schwankung  am 
Galvanometer  und  durch  eine  eigenthümlicbe  Umwandlung  im 
rhythmischen  Charakter  der  tetanisirenden  Erregungen  (im 
telephonischen  Nerventon),  dann  durch  eine  scharfe  Abnahme 
der  durch  starke  Reize  hervorgerufenen  Contractionen  des 
Muskels  kundgibt 

2.  Im  weiteren  Verlauf  äussert  sich  diese  Veränderung  der  Leitungs- 
fiUiigkeit  durch  folgende  interessante  Erscheinung:  die  starken 
Erregungen  scheitern  bei  ihrer  Fortpflanzung  durch  die  narko- 
tisirte  Strecke  vollkommen,  oder  sie  erzeugen  nur  eine  Anfangs- 
zuckung, während  sehr  massige  Erregungen  noch  im  Stande 


188  N.  E.  Wed€nsky: 

sind,  diese  Strecke  darchzageheii  und  tetànisdie  Cantrmctionw 
hervorzurufen.  Am  spätesten  wird  die  Latnng  der 
schwachen  Impulse  au^ehoben. 
8.  Die  Reizbarkeit  der  der  Naitose  unterliegenden  Stredoe 
fällt  nur  allmälig,  und  zu  der  Zeit,  wo  diese  Strecke  f&r  die  tob 
oben  zugeleiteten  Erregungen  vollkommen  undurchdrinc^idi 
wird,  behält  dieselbe  immer  noch  einen  ansehnlichen  Wertk. 
Dabei  schreitet  die  Herabsetzung  der  Reizbarkeit  nicht  paralM 
f&r  die  absteigenden  und  au&teigenden  Inductionsstrôme  fort^ 
ein  Hinweis,  dass  man  in  diesem  Falle  mit  einem  mehr  com^- 
drten  Nervenzustand  zu  thun  hat,  als  es  bis  jetzt  vermutiiet 
wurde. 

4.  Der  letzte  Schluss  folgert  sich  auch  aus  der  Thatsache,  dasa  dto 
Reizung  der  narkotisirten  Strecke  mit  den  aufsteigenden 
Inductionsströmen  eine  der  unter  2  angegebenen  ganz  ähnlidie 
Erscheinung  beobachten  lässt 

5.  Die  locale  Application  der  Nervemdfte  lässt  einen  merkwürdigen 
und  vollkommenen  Parallelismus  zwischen  den  Ver* 
änderungen  der  funktionellen  Eigenschaften  des  Nerven  und 
den  Veränderungen  seiner  Actionsströme  hervortreten. 

6.  Die  vor  Kurzem  erschienene  Behauptung,  dass  unter  Etn- 
wirkuDg  von  Chloralose  ein  solcher  Parallelismus  au^ehoben 
ist,  ist  gar  nicht  richtig.  Dieselbe  könnte  ihre  Erklärung  finden: 
entweder  in  dem  bisher  unbemerkt  gebliebenen  Umstände,  dass 
der  Nerv  überraschend  schnell  seine  functionellen  Eigen- 
schaften herstellt,  sobald  er  von  der  Chloraloseumgebung  befireit 
ist,  oder  im  Allgemeinen  in  einer  ungenügenden  Beachtung  der 
principiellen  Bedingung  eines  jeden  Vergleiches:  caeteris 
paribus. 

7.  Die  Restituirbarkeit  des  herauspräparirten  Nerven  lässt  sieh 
auch  nach  Einwirkung  schwacher  Lösungen  von  Cocain  und 
Pbenoê  beobachten.  Diese  Thatsache,  mit  den  ähnlichen  Er- 
scheinungen bei  Application  der  schädlichen  Gase  und  Dämpfe 
zusammengestellt,  drängt  die  allgemeine  Frage  von  der  Ait 
und  Weise  der  directen  Wirkung  solcher  Agentien  auf  den 
Nerven  auf. 

Es  sind  noch  zwei  Bemerkungen  von  allgemeinem  theorettsdien 
Charakter  zu  machen: 
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Ente  Bemerkaog.  Aus  diesen  Venodieii  schöpfte  ieh  noch 
einmal  die  Ueberzeogong  davon,  was  von  mir  schon  früher,  in  Bemg 
anf  meine  Versadie  über  die  Interferenz  der  Erregungen  im  Nerven, 
gesagt  war.  Beim  Stadium  eines  jeden  eomplidrten  Processes  in 
der  Nenren&ser  ist  es  unbedingt  nöthig,  sich  der  parallelen  Zeugnisse 
des  MusM»,  des  Telephons  und  des  Oalvanometers  zu  bedienen. 
Jeder  von  diesen  Apparaten  spricht  seine  eigene  Sprache  und  erscheint 
in  gewissen  Verhaltnissen  als  ein  guter  Zeuge  und  als  ein  schwacher 
oder  gar  unsicherer  Zeuge  in  anderen.  Wenn  seit  Langem  anerkannt 
ist,  dass  fbr  die  sensiblen  Fasern  die  Nervencentren  keine  treuen 
Kunden  sind,  so  ist  schliesslich  f&r  alle  Physiologen  obligatorisch, 
anzunehmen,  dass  auch  der  Muskel  kein  treuer  Zeuge  der  motorischen 
Faser  ist.  Zwischen  dieser,  seiner  Endplatte  und  der  Muskelfaser 
existiren  so  tiefe  fimctionelle  Unterschiede,  und  zwar  nicht  nur  den 
Giften  gegenüber,  sondern  auch  in  Bezug  auf  die  Ermüdung,  auf  die 
Empfänglichkeit  der  frequenten  Reize  u.  s.  w.,  dass  einige  Diver- 
genzen zwischen  den  elektrischen  Einwirkungen  der  Nervenfaser  und 
des  unter  ihr  stehenden  Muskels  nicht  nur  möglich,  sondern  auch 
in  gewissen  Fallen  gerade  unentbehrlich  sein  sollen.  Eine  be- 
sonders typische  und  rein  physiologische  Bedingung  zu  einer  solchen 
Divergenz  stellt  die  Pessimum-Reizung  dar,  wobei  der  Nerv 
staike  und  fréquente  Erregungswellen  hinleitet,  wahrend  der  mit  ihm 
verbundene  Muskel  in  einem  Zustande  der  Ruhe  verbleibt,  weil  die 
Endplatten  bis  zu  ihm  die  Erregungen  nicht  sich  fortpflanzen  lassen. 
Daher,  wenn  sogar  unter  Einwirkung  irgend  eines  Giftes  auf  den 
Nervenstamm  der  Fall  einer  Divergenz  zwischen  seinen  elektrischen 
Reactionen  und  den  Reactionen  seines  Muskels  eintreten  würde,  so 
ist,  bevor  man  irgend  eine  Schlussfolgerung  daraus  zieht,  absolut 
nöthig,  Bedingungen  zu  einer  solchen  Divergenz  vor  Allem  entweder 
in  einer  EigenthQmlichkeit  des  Endapparates  oder  in  einem  Versuchs- 
febler  zu  suchen.  In  der  That,  ohne  eine  solche  Analyse  gemacht 
zu  haben,  mûssten  alle  Behauptungen  der  Art,  wie  die  oben  an- 
geflüirte,  als  in  der  Luft  schwebende  Gebilde  betrachtet  werden. 
Bei  der  Einwirkung  der  von  mir  untersuchten  Substanzen  kommen 
auch  in  Wirtdichkeit  solche  Falle  der  Divergenz  gar  nicht  vor;  gerade 
umgekehrt  äussert  sich  immer  eine  so  perfecte  und  sichere  üeber- 
einstimmung,  welche  als  ein  neuer  Beweis  davon  dtirt  werden 
kann,  dass  wir  in  den  Actionsströmen  des  Nerven  dn  wirk- 
liches Abbild  seines  thatigen  Zustandes  haben.    Nichtsdestoweniger 
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ist  sogar  in  den  Fällen  des  vollkommenen  Parallelismus  in  den  elek- 
trischen und  muskulären  Aeusserungen  des  Nerven,  wie  hier,  die 
gleichzeitige  Herstellung  der  Zeugnisse  des  Muskels,  des  Telephons 
und  des  Galvanometers  von  hohem  Nutzen.  Ja,  nur  das  Telephon 
hat  den  Muskel  gezwungen,  ein  mehr  vollkommenes  und  aufrichtiges 
Zeugniss  vom  narkotisirten  Nerven  abzulegen;  andererseits  war  das 
Galvanometer  nur  unter  dem  gesammten  Ânstoss  des  Telephons  and 
des  Muskels  geeignet,  etwas  mehr  und  in  einer  vollkommenen  Form 
anzuzeigen,  als  die  zwei  ersten  2^ugen  des  Nerven.  Dies  muss  wohl 
immer  so  sein,  denn  jeder  von  diesen  drei  Anzeigern  spricht  seine 
Sprache,  sozusagen  im  Sinne  seines  Verständnisses. 

Zweite  Bemerkung.  Ich  brauche  nicht  hier  in  die  Kritik  der 
Doctrin  von  der  „Trennung"  der  Grundfunctionen  des  Nerven  ein- 
zugehen. Aus  Allem,  was  durch  meine  Untersuchung  hervorgehoben 
worden  ist,  sieht  man  klar,  dass  diese  Doctrin,  soviel  sie  aus  den 
Ergebnissen  der  Versuche  über  die  locale  Narkose  des  Nerven  ent- 
standen ist,  bloss  auf  den  ^einseitig  durchgef&hrten  Beobachtungen 
basirt.  Indem  Grûnhagen  die  schöne  Methode  der  localen  Narkose 
gegeben  hat,  lenkte  er  selbst,  wie  auch  die  ihm  folgenden  Forscher, 
die  ganze  Aufmerksamkeit  auf  die  Ergebnisse  der  minimalen  Reize. 
In  diesem  Umstände  lag  der  Grund  zu  allen  daraus  gezogenen  falschen 
Schlussfolgerungen.  Selbstverständlich  kann  ich  nicht  an  dieser  Stelle 
die  anderweitigen,  nämlich  von  Neuropathologen  zu  Gunsten  dieser 
Doctrin  citirten  Thatsachen  analysiren.  Es  möge  nur  hier  gemst 
sein,  dass  einige  Fingerzeige  schon  mir  vorliegen,  die  mich  g^anbcti 
lassen,  dass  die  Thatsachen  dieser  letzteren  Art  auch  auf  einem  nidit 
genügend  voUkommenen  Studium  der  hier  bezüglichen  Erscheinungen 
beruhen.  Was  nun  die  selbstständige  Berichtigung  dieser  Doctrin, 
nicht  als  einer  behûlflichen  Hypothese,  wie  es  bei  einem  eingehends 
citirten  Autor  der  Fall  ist,  sondern  als  einer  in  den  allgemeinen 
Anschauungen  über  die  functionelle  Thätigkeit  des  Nerven  sein 
„raison  d'être **  schöpfenden  Theorie  betrifft,  so  hatte  sie  in  diesem 
Sinne  immer  einen  nullen  oder  noch  geringeren  Werth. 

Ich]  bediente  mich  bei  meiner  Darstellung  der  bisher  an- 
genommenen Terminologie.  So  z.  B.  wurden  die  Erfolge  der  ober- 
halb angebrachten  Reize  ohne  Weiteres  als  Ausdruck  der  Leitnngs- 
f&higkeit  der  narkotisirten  Strecke  behandelt  Wie  es  leicht  ist,  m 
bemerken,  so  fügen  sich  jedoch  die  beobachteten  Erscheinungen  dieser 
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Terminologie  sehr  schwer,  andererseits  heben  dieselben  eine  Reihe 
von  Fragen  Ober  das  Wesen  jenes  Zustandes,  welchen  ein  der  localen 
Narkose  unterworfener  Nerv  erleidet,  hervor.  Vor  Allem  drängt  sich 
die  Frage  auf,  warum  starke  Erregungen  in  einem  bestimmten  Stadium 
durch  die  veränderte  Strecke  kaum  oder  gar  nicht  geleitet  werden, 
wahrend  die  Fortpflanzung  massiger  £rr^:ungen  noch  möglich  ist 
Ich  kann  einstweilen  nur  eine  Vermuthung  andeuten ,  dass  die  jetzt 
von  mir  gefundene  Verfinderung  der  Nervenfaser  unter  Ein- 
wirkung der  fremden  schädlichen  Substanzen  ein  vollkommenes 
Analogen  in  jenem  Zustande  der  Endplatte  findet,  welchen  diese 
letztere  unter  Einwirkung  einer  rein  physiologischen  Bedingung, 
nämlich  der  frequenten  und  starken  Impulse  des  Nerven  erfährt, 
und  der  von  mir  als  „Pessimumzustand''  bezeichnet  ist.  Daher  wäre 
eine  Reihe  von  Analogien  und  Unterschieden  zu  erwarten,  welche 
die  Erscheinungen  an  diesen  beiden  physiologischen  Apparaten  zeigen 
könnten;  zur  selben  Zeit  müssten  sich  die  Vorgänge  an  beiden 
Apparaten  gegenseitig  erklären  und  erläutern.  Von  diesem  Stand- 
punkte aus  wäre  der  Nervenzustand  unter  dem  Einflüsse  der  narkoti- 
sirenden  Stoße  kein  passiver,  sondern  ein  eigenthümlicher  Er- 
regungszustand, mit  dem  sowohl  die  unmittelbar  an  die  ver- 
änderte Strecke  angebrachten  Reize,  als  auch  die  zugeleiteten  Impulse 
zu  thun  haben. 

Ist  dem  so,  so  haben  wir  in  sogenannter  localen  Narkose  des 
Nerven  ein  Mittel  von  weittragender  Bedeutung  für  das  Stadium  der 
principiellen  Probleme  von  der  Erregbarkeit  und  von  den  gegen- 
seitigen Verhältnissen  zwischen  den  Erregungen.  Dabei  hätten  wir 
jetzt  noch  den  Vortheil,  die  in  einen  eigenthûmlichen  Zustand  ver- 
setzte Nervenstrecke,  so  zu  sagen,  in  unseren  Händen  zu  halten  und 
darüber  in  der  verschiedenartigsten  Weise  zu  manipuliren,  während 
die  Endplatte  mit  ihren  fuuctionellen  Veränderungen  tief  im  Muskel 
verborgen  ist  Möge  die  endgiltige  Auflösung  der  Frage  so  oder 
anders  ausfallen,  immer  bin  ich  schon  im  Besitze  einer  Anzahl  von 
Thatsachen,  die  im  Sinne  dieser  theoretischen  Vorstellung  sprechen. 
Sie  werden  in  meiner  nächsten  Mittheilung  erörtert  werden. 
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(Aai  dem  physiologischen  Institat  der  UniTersitftt  WOnhurg.) 

Ueber  Intermittlrende  Netzhautreizunfir. 

Neunte  Mittheilung. 

Von 

Prof.  F.  SeheHClL  und  Walter  J«St,  approh.  Ant 


Ueber  eine  blsber  nicht  beachtete  methodische  Schwierigkeit 
nnd  ihre  theoretische  Bedentnng. 

Im  Verlaufe  unserer  Untersuchungen  über  intermittirende  Nets- 
hautreizung  sind  wir  auf  einige  Tbatsacben  gestossen,  die  einer  be- 
sonderen Erwähnung  bedürfen,  weil  sie  uns  auf  eine  unseres  Wissens 
bisher  nicht  beachtete  methodische  Schwierigkeit  bei  der  inter- 
mittirenden  Netzhautreizung  mittelst  Kreiselscheiben  aufmerksam  ge- 
macht haben ,  und  weil  sie  geeignet  erscheinen,  zur  Aufklftmng 
derjenigen  Erscheinungen  beizutragen,  die  von  einigen  Autoren 
auf  den  Einfluss  der  Gonturenbewegungsgeschwindigkeit  bezogen 
worden  sind. 

Wir  hatten  uns  zu  einem  hier  nicht  zu  erörternden  Zwecke  eine 
Kreiselscheibe  hergestellt,  welche  zwei  concentrische  Ringe  von 
folgender  Beschaffenheit  enthielt:  Jeder  Ring  war  14  mm  breit  Die 
Entfernung  der  inneren  Grenze  des  inneren  Ringes  vom  Centnun 
der  Scheibe  betrug  43  mm,  die  der  äusseren  also  57  mm;  f&r  den 
äusseren  Ring  betrugen  die  entsprechenden  Entfernungen  61  mm 
und  75  mm.  Der  innere  Ring  war  in  8  abwechselnd  schwarze 
und  weisse  Sectoren  getheilt,  der  äussere  in  16.  Das  Verhältni» 
der  Breite  der  schwarzen  Sectoren  zu  der  der  weissen  betrog  in 
beiden  Ringen  104:256. 

Die  Scheibe  wurde  beobachtet  durch  ein  kreisfftrmigee  Lock 
von  5  mm  Durchmesser,  das  sich  in  einem  80  cm  von  der  Scheibe 
entfernten,  parallel  zu  dieser  aufgestellten,  grauen  Papier  befimd. 
Das  Grau  dieses  Papiers  war  gleich  hell  dem  dnrch  die  Sectoreo- 
inischung  entstandenen  Grau.    Das  beobachtende  Auge  befand  aidi 
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50  cm  von  der  Scheibe  entfernt  und  konnte  durch  das  Loch  eine 
FlAche  der  Scheibß  beobachten,  deren  Durchmesser  12,5  mm,  also 
etwas  weniger  als  die  Breite  der  Ringe,  betrug.  Das  Loch  wurde 
nun  abwechselnd  so  gestellt,  dass  die  beobachtete  Flftche  das  eine 
Mal  ganz  in  den  inneren  Ring,  das  andere  Mal  ganz  in  den  äusseren 
Ring  zu  liegen  kam. 

Wir  hatten  nan  auf  Grund  unserer  bisherigen  Anschauungen 
Ober  intermittirende  Netzhautreizung  erwartet,  dass  wir  bei  Beobach- 
tung des  inneren  Ringes  die  Scheibe  doppelt  so  schnell  drehen 
mOssten«  als  bei  Beobachtung  des  ftuaseren^um  ^dchmftssiges  Grau 
zu  sdien.  Das  war  aber  nicht  der  Fall:  es  ergaben  sich  vielmehr 
flùr  das  rechte  Auge  des  einen  von  uns  (Schenck)  bei  Beobachtung 
des  inneren  Ringes  13,8  Umdrehungen  in  der  Secunde,  bei  Beobach- 
tung des  äusseren  Ringes  aber  nicht  halb  so  viel,  sondern  fiist  eben 
80  viel,  wie  im  ersten  Falle,  nämlich  18,5  Umdrehungen. 

Wie  wenig  die  Umdrehungszahlen  für  die  beiden  Ringe  von 
einander  verschieden  sind,  davon  konnten  wir  uns  auch  überzeugen, 
ohne  diese  Zahlen  selbst  zu  bestimmen:  Wir  visirten  den  äusseren 
Ring  und  regulirten  die  Umdrehungsgeschwindigkeit  der  Scheibe  so, 
dass  gerade  eben  Verschmelzung  bestand.  Visirten  wir  darauf  den 
inneren  Ring,  so  fanden  wir  ihn  nahezu  verschmolzen,  so  dass  nur 
eine  offenbar  sehr  geringe  Beschleunigung  zur  völligen  Verschmelzung 
nöthig  war. 

Was  konnte  nun  die  Ursache  dieses  unerwarteten  Resultates  sein? 

Erstens  musste  wieder  an  die  Möglichkeit  eines  Einflusses  der 
langsameren  Conturenbewegungsgeschwindigkeit  des  äusseren  Ringes 
gedacht  werden.  Da  aber  das  Verhältniss  der  für  den  äusseren  Ring 
gefundenen  Umdrehungszahl  zu  der  für  den  inneren  Ring  gefundenen 
grösser  war,  als  das  umgekehrte  Verhältniss  der  mittleren  Radien 

der  Ringe  (fö^>ÄÖ )%  ^'^  Conturen  des  äusseren  Ringes  sich 

also  thatsächlich  schneller  bewegten,  wie  die  des  inneren,  so  konnte 
der  genannte  Einfluss  mindestens  nicht  die  alleinige  Ursache  des 
unerwarteten  Resultates  sein. 

Zweitens  musste  daher  die  Möglichkeit  in  Betracht  gezogen 
werden,  dass  Ungenauigkeiten  in  der  Zeichnung  die  Ursache  des 
Resultates  gewesen  waren.  Die  genaue  Nachmessung  ergab  thatr 
Bächlich,  dass  eines  der  schwarzen  Felder  des  äusseren  Rinkes  etwas 
zu  schmal  auggebülen  war. 
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Urn  nun  diese  beiden  Möglichkeiten  gleichzeitig  auszuscIiliesBen, 
wurde  eine  neue  Scheibe  hergestellt,  auf  der  der  äussere  Ring  die- 
selben Entfernungen  vom  Centrum  hatte,  wie  auf  der  ersten;  der 
innere  Ring  der  neuen  Scheibe  hatte  dagegen  seine  innere  Grenze  27, 
seine  äussere  Grenze  41  mm  vom  Gentrum  entfernt  Die  mittlœD 
Radien  der  Ringe  verhielten  sich  also  hier  wie  34: 68  =  1 :  2«  und 
die  Conturenbewegungen  waren  daher  gleich  schnell,  wenn  sich  der 
innere  Ring  in  der  Secunde  doppelt  so  oft  umdrehte,  wie  der  äussere. 
Zur  Vereinfachung  der  Zeichnung  wurde  das  Verhältniss  der  Breite 
der  schwarzen  zu  der  der  weissen  Sectoren  gleich  1 : 3  gewählt,  so 
dass  die  Ringe  nicht,  wie  auf  der  ersten  Scheibe,  104®,  sondern 
nur  00®  Schwarz  enthielten.  Unter  diesen  Umständen  gelang  dw 
Zeichnung  mit  einer  solchen  Genauigkeit,  dass  bei  der  Nachmessung 
kein  mit  blossem  Äuge  wahrnehmbarer  Fehler  vorhanden  war.  Die 
schwarzen  Felder  waren  übrigens  bei  dieser,  wie  bei  der  ersten 
Scheibe  nicht  auf  das  weisse  Cartonpapier  aufgezeichnet,  sondern  es 
wurden  diese  Felder  aus  der  weissen  Scheibe  ausgeschnitten  und 
tiefechwarzes  Wollpapier  hinter  den  Ausschnitten  angebracht 

Aber  auch  mit  dieser  neuen  Scheibe  erhielten  wir  nicht  die 
erwartete  Proportionalität  in  der  Umdrehung  der  beiden  Ringe. 
Für  das  rechte  Auge  des  einen  von  uns  (Schenck)  ergaben  si<k 
als  Mittel  aus  je  vier  Einzelbestimmungen  beim  inneren  Ring  10,4 
Umdrehungen,  beim  äusseren  8,6,  d.  s.  fQr  den  äusseren  Ring  immo- 
hin  noch  3,4  Umdrehungen  oder  etwa  65®/o  mehr,  als  aus  der  fbr 
den  inneren  Ring  nöthigen  Umdrehungszahl  zu  berechnen  war. 

Nunmehr  konnte  aber  die  Abweichung  der  berechneten  von  der 
beobachteten  Umdrehungszahl  für  den  äusseren  Ring  durch  nichts 
Anderes  bedingt  sein,  als  durch  Ungleichmässigkeiten  der  Scheibe 
an  verschiedenen  Stellen,  sei  es,  dass  doch  noch  ein  Zeichenfdiler 
in  den  Ringen  enthalten  war,  der  trotz  seiner  Kleinheit  für  die 
intermittirende  Netzhautreizung  nicht  zu  vernachlässigen  ist,  sei  es. 
dass  — -  vielleicht  in  Folge  von  geringen  Unebenheiten  der  Scheibe 
oder  aus  anderen  in  den  Unvollkommenheiten  der  Methode  liegenden 
Ursachen  —  das  Licht  nicht  von  allen  Theilen  der  Scheibe  in  gleicher 
Intensität  reflectirt  wurde. 

Dass  z.  B.  Unebenheiten  der  Scheibe  von  grossem  Einfluss  sein 
können,  davon  haben  wir  uns  durch  besondere  Versuche  überzeugt. 
In  diesen  Versuchen  wurde  die  Scheibe  absichtlich  etwas  {gebogen, 
so  dass  sie  in  geringem  Grade  uneben  war,  und  festgestellt,  oh  die 
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fbr  die  Verecbmelzung  des  äusseren  Ringes  nothwendige  Umdrehungs- 
zahl grösser  war,  als  bei  möglichst  ebener  Scheibe.  Es  ergab  sieh 
da  Folgendes:  Der  äussere  Ring  erforderte  bei  möglichst  ebener 
Scheibe  in  zwei  Versuchen  erst  6,3,  dann  6,8  Umdrehungen  in  1  Se- 
cunde,  um  gleichmässig  auszusehen;  als  die  Scheibe  aber  nur  um  ein 
Weniges  verbogen  war,  betrugen  die  Umdrehungen  9,8  und  9,0. 

Uebrigens  scheinen  wir  bei  der  Beobachtung  durch  das  Loch 
von  5  mm  Durchmesser  zufällig  besonders  günstige  Bedingungen  fbr 
die  besprochene  Erscheinung  gehabt  zu  haben.  Die  Erscheinung 
war  nämlich  weniger  deutlich  bei  Beobachtung  durch  ein  kleineres 
Loch  von  nur  1,5  mm  Durchmesser  und  noch  weniger  bei  freier 
Beobachtung.  Es  ergaben  sich  nämlich  in  fllnf  zum  Vergleiche  an- 
gestellten Versuchsreihen  für  das  Verhältniss  der  Umdrehungszahl 
des  äusseren  Ringes  zu  der  des  inneren  folgende  Zahlen: 


Nammer 

Loch  von 

5  nun  Durch* 

messer 

Loch  von                 i;,    ._ 

1 
2 
3 

4 
5 

1,66           '           1,82 
1,54           ,           1,92 
1,38                      1,48 
1.29           '           1,66 
1,26                       1,29 

1,89 
1,96 
1,54 
1,82 
1.41 

Mittel 

1,41            1 

1,63 

1,72 

Das  Verhältniss  muss  sich  dem  Werthe  2  um  so  mehr  nähern, 
je  weniger  die  durch  die  Ungleichmässigkeiten  der  Scheibe  bedingten 
Beobachtungsfehler  im  Spiele  sind.  Wir  sehen  also,  dass  diese  Be- 
obachtungsfehler im  Allgemeinen  bei  freier  Beobachtung  am  wenigsten 
im  Spiele  sind,  mehr  schon  bei  Beobachtung  durch  das  kleine  Loch 
und  am  meisten  bei  Beobachtung  durch  das  grosse  Loch.  Allerdings 
sind  die  Abweichungen  der  Einzelwerthe  von  dem  zugehörigen  Mittel- 
werth  recht  beträchtlich.  Doch  ist  zu  beachten,  dass  in  einer 
und  derselben  Versuchsreihe  die  Zahlen  sich  immer  in  demselben 
Sinne  ändern. 

Wenn  nun  solche  bei  director  Beobachtung  der  nicht  bewegten 
Scheibe  wenig  oder  gar  nicht  wahrnehmbare  Ungleichmässigkeiten 
für  die  intermittirende  Netzhautreizung  so  sehr  in  Betracht  kommen, 
dann  —  so  sagten  wir  uns  —  kann  auch  für  eine  anscheinend  ganz 
^leichniässige  Scheibe,  etwa  eine  ganz  weisse,  schwarze  oder  graue 
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Scheibe,  nicht,  wie  bisher  in  der  Theorie  immer  stillschweigend  an- 
genommen  wnrde,  die  Umdrehangsgeschwindigkeit  0  genügen  «  um 
bei  unserer  Art  der  Beobachtung  einen  gleichmAssigeii  Eindruck 
hervorzurufen,  sondern  es  muss  dazu  eine  beträchtliche  Anzahl  tob 
Umdrehungen  nöthig  sein. 

Das  ist  nun  thatsächlich  der  Fall! 

Wir  haben  Versuche  mit  drei  grauen  Scheiben  gemacht,  die 
nach  den  Angaben  Marbe*s'),  also  photographisch,  hergcstelU 
waren.  Die  Scheiben  wurden  in  Rotation  versetzt  und  in  der  obea 
beschriebenen  Weise  jedes  Mal  durch  ein  Loch  von  5  mm  Durch* 
messer  beobachtet,  das  sich  in  einem  Stück  aus  demselben  graiiea 
Papier,  wie  die  betreffende  Scheibe,  befond.  Da  ergab  sich  Folgendes: 

Eine  hellgraue  Scheibe  (entsprechend  einem  Gemisdi  von  104  * 
Schwarz  und  256  ^  Weisa)  erforderte  14,8  Umdrehungen  in  1  Se- 
cundo, um  nicht  mehr  zu  flimmern. 

Eine  mittelgraue  Scheibe  (entsprechend  einem  Gemisdi  tm 
195®  Schwarz  und  165®  Weiss)  erforderte  hierzu  18,0  UmdrehoDgen. 

Eine  dunkelgraue  Scheibe  (entsprechend  einem  Gemisdi  tos 
292  ®  Schwarz  und  68  ®  Weiss)  erforderte  hierzu  10,5  Umdiehungeo. 


Aus  di^n  Beobachtungen  lassen  sich  folgende  Schlüsse  zteheo: 
Für  die  Untersuchung  der  intermittirenden  Netzhautreizung  mit  Holfs 
der  aus  abwechselnd  weissen  und  schwarzen  Sectoren  bestehendeo 
Kreiselscheiben  kommen  offenbar  zwei  verschiedene  Perioden  in 
Betracht: 

1.  die  durch  den  Sectoren^wechsel  bedingte  Periode; 

2.  die  auf  Ungleicbmässigkeiten  (Zeichenfehlem,  ungleichmissiger 
Lichtreflexion  von  verschiedenen  Stellen)  der  Scheibe  beruhende 
Periode. 

Die  Dauer  der  ersten  Periode  ist  gleich  der  Zeit,  in  der  ein 
schwarzer  und  der  darauf  folgende  weisse  Sector  zusammen  einmal 
an  dem  Auge  sich  vorbei  bewegen. 

Die  Dauer  der  zweiten  Periode  lasst  sich  zwar  im  concreten 
Falle  voriäufig  noch  nicht  sicher  bestimmen.  Doch  ist  es  klar,  daas 
sie  in  maximo  gleich  der  ganzen  Umlaufszeit  der  Scheibe  sein  kann. 
Und  wenn  man  bedenkt,  wie  enorm  gering  die  Wahrscheinlichkeit 


1)  Zeitschr.  f.  Psychol,  u.  Physiol,  d.  SinnesorgaDe  Bd.  12  S.  02. 
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ist,  dass  auf  irgend  einem  concentrischen  Kreise  der  Kreiselscheibe 
die  Abstände  der  einzelnen  Ungleicbmässigkeiten  (von  ihrer  Intensität 
gar  nicht  zu  reden!)  aliquote  und  einander  gleiche  Theile  der  be- 
treffenden Kreisperipherie  sind,  so  kommt  man  zu  dem  Schluss,  dass 
die  Dauer  unserer  zweiten  Periode  fast  immer  gleich  der  ganzen 
Umlaufrzeit  sein  wird. 

Es  engibt  sich  nun  die  wichtige  Frage:  In  welcher  Weise  wird 
der  längst  bekannte  Einfluss  der  ersten  Periodik  auf  die  zur  Ver- 
schmelzung nOthige  Umdrehungszahl  durch  den  bisher  nicht  be- 
achteten EiniSuss  der  zweiten  Periodik  modificirt,  resp.  wie  com- 
biniren  sich  die  beiden  Einflösse? 

Die  Beantwortung  dieser  Frage  im  Einzelnen  ist  zur  Zeit  noch 
nicht  möglich,  doch  lassen  sich  im  Allgemeinen  auf  Grund  unserer 
Versuche  schon  jetzt  folgende  Sätze  aufistellen: 

Bei  Scheiben  mit  wenigen  Sectoren  ist  der  Antheil,  den  die 
erste  Periodik  an  der  zur  Verschmelzung  nöthigen  Umdrehungs- 
geschwindigkeit der  Scheibe  hat,  grösser  als  der  Antheil  der  zweiten 
Periodik;  daher  stören  hier  die  Ungleicbmässigkeiten  der  Scheibe 
nicht  oder  doch  wenig.  Wenn  aber  die  von  der  zweiten  Periodik 
abhängige  Umdrehungsgeschwindigkeit  grösser  wird,  als  die  von  der 
ersten  Periodik  abhängige  —  und  das  kann  bei  Scheiben  mit  vielen 
Sectoren  der  Fall  sein  —,  dann  werden  die  XTngleichmässigkeiten 
der  Scheibe  bemerkbar  und  bedingen,  dass  man  die  Scheibe  schneller 
drehen  muss,  als  der  Zahl  der  Sectoren  entspricht 


Dass  man  eine  Scheibe  mit  vielen  Sectoren  zur  Verschmebeung 
schneller  drehen  muss,  als  der  Zahl  ihrer  Sectoren  entspricht,  ist 
nun  bekanntlich  die  Thatsache,  auf  die  die  Lehre  gestützt  wurde, 
dass  die  Geschwindigkeit  der  Conturenbewegungen  Einfluss  auf  die 
Verschmelzung  habe.  Diese  Lehre  war  freilich  nicht  mit  gewissen 
Beobachtungen  Baader's^)  in  Einklang  zu  bringen,  wie  in  einer 
firOberen  Mittheilung')  ausgeführt  wurde.  In  derselben  Mittheilung*) 
wurde  der  Beweis  erbracht,  dass  die  kleinen  unwillkürlichen  Augen- 
bewegungen, die  wir  fortwährend  ausführen,  zum  mindesten  mit 


1)  Dissertation.    Freiburg  1891. 

2)  Dieses  Archiv  Bd.  64  S.  176  ff. 

3)  Dieses  Archiv  Bd.  64  S.  165  ff. 
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Ursache  der  in  Rede  stehenden  Erscheinungen  sind.  Nun  gibt  aber 
Marbe^)  an,  dass  er  den  Einfluss  der  Conturenbewegong  auch  in 
einem  Falle  hat  constatiren  können,  wo  Augenbewegungen  genûirend 
ausgeschlossen  gewesen  sein  sollen.  Er  beobachtete  eine  Sectores- 
scheibe  durch  ein  kleines  Loch  und  fand  die  Verschmelzung  an  einer 
Stelle  nahe  der  Peripherie  der  Scheibe  schon  eingetreten  bei  einer 
Umdrehungsgeschwindigkeit,  bei  der  eine  Stelle  nahe  dem  Centrum 
noch  flimmerte.  Falls  in  diesem  Falle  Augenbewegungen  wirklidi 
nicht  im  Spiele  gewesen  sein  sollten,  muss  die  Möglichkeit  bedacht 
werden,  dass  die  Ungleichmftssigkeiten  der  Scheibe  im  Spiele  ge* 
wesen  sind.  Insbesondere  könnte  in  dem  von  Mar  be  beschriebenen 
Versuche  der  Zeichenfehler  einen  in  Betracht  kommenden  Einfluss 
ausa:ettbt  haben,  da  ja  der  Zeichenfehler  nahe  dem  Centrum^  wo 
die  Sectoren  sehr  schmal  werden,  relativ  grösser  ist,  als  nahe  der 
Peripherie  der  Scheibe. 

Auf  Grund  unserer  neuen  Versuche  muss  also  die  Möglichkeit 
in  Betracht  gezogen  werden,  dass  Ungleichmassigkeiten  der  Scheiben 
mit  Ursache  der  Erscheinungen  sind,  die  manche  Autoren  bisher  auf 
Verschiedenheiten  der  Conturenbewegungen  bezogen  haben. 


1)  Wundt,  Pbilosophiscbe  Studien  Bd.  14  S.  393  ff. 
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(Ans  dem  physiologischeo  Institut  der  UnWeraitftt  Gras.) 

Elektrische  und  thermische  Einwirkungen 
auf  das  Blut  und  die  Structur  der  rothen  Blut- 
körperchen. 

Von 
Prof.  AlexaHéer  Rollen. 


(Mit  8  Textfigaren.) 


I.  Elektrisehe  EiBwirkni^ei. 

Einleitung. 

Die  vor  geraumer  Zeit  von  mir  aufgefundene  Erscheinung,  dass 
daa  Blut  durch  Entladungsschlftge  von  Leydener  Flaschen  lackfarbig 
wird,  hat  mich  in  letzter  Zeit  wieder  beschäftigt  und  ist  zum 
Ausgangspunkte  einer  Reihe  von  weiteren  Studien  am  Blute  und 
seinen  Bestandtheilen  geworden. 

Ich  konnte  mich  bei  meinen  neuen  Versuchen  anderer  Behelfe 
bedienen  als  bei  den  älteren  und  dabei  einige  Kenntnisse  berück- 
sichtigen, welche  wir  seither  Ober  die  molekularphysikalischen  Eigen- 
schaften des  Blutes  gewonnen  haben.  Ich  überzeugte  mich  dabei, 
dass  meine  Erscheinung  von  den  Wärmewirkungen  des  Entladungs- 
stromes nicht  merklich  abhängig  ist,  dass  dagegen  die  Erscheinung, 
welche  L.  Hermann')  neuerlich  mit  Inductionsströmen  am  Blute 
erhielt,  wie  L.  Hermann  richtig  annimmt,  eine  Wärme  Wirkung 
dieser  Ströme  ist   Wenigstens  ist  das  der  Hauptsache  nach  der  Fall. 

Aus  der  Abhandlung  L.  Hermann's  bringe  ich  vorerst  das 
Folgende  in  Erinnerung.  L.  Hermann  sagt:  „Die  von  Rollett 
entdeckte  Erscheinung,  dass  Blut  durch  die  Entladungsströme  von 
Leydener  Flaschen  oder  Inductorien  lackfarbig  wird,  ist  bisher  nicht 
erklärt*  In  methodischer  Beziehung  habe  ich  gegen  diesen  Aus- 
spruch zu  bemerken,  dass  ich  immer  nur  mit  Entladungsschlägen 
von  Leydener  Flaschen,  niemals  aber  mit  Inductorien  gearbeitet  habe. 

Mit  einem  Inductorium  hat  meines  Wissens  nur  E.  Neumann 
einmal  an  mikroskopisch  dünner  Blutschicht  einen  Versuch  gemacht,  was 

1)  Pflüge r* 8  Archiv  Bd.  74  S.  164. 
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L.  Hermann  audi  anführt,  und  in  neuester  Zeit  eben  L.  Hermanfi 
selbst  Ein  mit  einem  Inductorium  an^restellter  Versuch  ist  also  nicht 
mein  Versuch,  sondern  E.  Neumann's  und  L.  Hermann's  Versuch. 

Schon  vor  mehr  als  25  Jahren  hat  mir  einmal  ein  hodh 
verehrter  Kollege  geschrieben,  dass  er  meine  Versuche  in  Röhrai 
und  Trögen  (nicht  an  mikroskopisch  dünnen  Blutschichten)  bis  dahin 
mit  Flaschenentladungeu  immer  anstandslos  gezeigt  habe,  dass  er 
sich  aber  nun  ein  grosses  Inductorium  angeschafft  habe,  und  dass  si« 
damit  nicht  gelingen. 

Von  dieser  Thatsache  hatte  ich  mich  damals  schon  selbst  sicher 
überzeugt,  obwohl  ich  anfangs  eine  Zeit  lang  von  vornherein  aoch 
anderer  Meinung  war.  Und  so  gab  ich  schon  damals  den  Rath,  das 
Inductorium  zum  Laden  von  Flaschen  zu  verwenden,  dann  würden 
die  Versuche  gehen  wie  früher. 

L.  Hermann  ist  nun  mit  grösseren  Blutmengen  auf  dieselbe 
Schwierigkeit  gestossen.  Er  hat  aber  an  mikroskopisch  dünnen  Bhit- 
schichten  eine  Aufhellung  des  Blutes  mit  Inductionsströmen  erhalten, 
diese  ist  jedoch  anderer  Art  als  die  Aufhellung  mit  Entladungsströmen. 
Vin  werden  sehen,  dass  mau  mit  Condensator-Entladungen  20  ccm  Blot 
und  mehr  in  Röhren  lackfarbig  machen  kann,  was  mit  Inductionsströmen. 
auch  der  grössten  Inductorien,  niemals  gelingt.  Inductionsströme 
wirken  eben  anders  als  Condensator-Entladungen  und  man  darf  nicht 
die  Wirkungsweise  der  einen  der  Wirkungsweise  der  anderen  gleich- 
setzen, weil  beide  hochgespannte  Ströme  sind. 

Der  Gang,  welchen  meine  Untersuchungen  über  die  Wirkung 
der  Entladungsschläge  von  Leydener  Flaschen  auf  das  Blut  nahmen, 
war  ein  ganz  anderer  als  der,  welchen  E.  Neumann  und 
L.  Hermann  nahmen.  Ich  ging  von  mittelst  Röhren  oder 
Trögen  in  den  ungetheilten  oder  getheilten  Schliessungsbogen  der 
Leydener  Flasche  eingeschalteten  grösseren  Blutmengen  aus  und 
stellte  die  Gesetze  der  elektrischen  Aufhellung  des  Blutes  fest'l. 
Diese   lauteten:      Die   Wirkungen    der   aufeinanderfolgenden   Ent- 


1)  Versacbe  und  Beobachtungen  am  Blute.  Sitzungsber.  d.  kius.  Akadcoiie 
in  Wien  Bd.  46  Abth.  2  S.  92.  1862.  Ueber  die  Wirkung  des  Entladung^ 
atromes  auf  das  Blut.  Bd.  47  Abtb.  2  S.  356.  1868.  Vergleiche  dAznit  and 
Versuche  über  tbatsächlicbe  und  Termeintlicbe  Beziehungen  des  Blntstueretofe 
Bd.  52  Abth.  2  S.  246  und  die  viel  später  erschienene  Arbeit:  Ueber  die  Wirkni« 
welche  Salze  und  Zucker  auf  die  rothen  Blutkörperchen  ausüben.  Bd.  M  Abtk^  ' 
S.  157.    1881. 
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laihingen  addiren  sîcIk  Id  jedem  Element  des  vom  Blute  ge- 
bildeten Leiters  ist  die  Aolhellung  abhängig  von  der  auf  die  Einheit 
des  Querschnittes  bezogenen  Intensität,  d.  i.  von  der  Diehte  des 
Entladungsstromes,  mit  welcher  sie  proportional  wächst  Sie  ist 
femer  abhängig  von  einer  Grösse,  welche  man  als  specifische  Re- 
sistenz der  Blutkörperchen  bezeichnen  kann,  die  in  verschiedenen 
Blutarten  verschieden  ist,  die  man  durch  Salz-  oder  Zuckerzusätze 
zum  Blute  unabhängig  von  dem  specifischen  Widerstände  des  Blutes 
verändern  kann,  und  mit  deren  Zunahme  die  aufhellende  Wirkung 
des  Stromes  abnimmt. 

Unter  Intensität  des  Entladungstromes  kann,  wie  die  Unter- 
suchungen von  Riess^)  gelehrt  haben, 

'^-  R 
verstanden  werden.  Das  ist  die  nach  dem  Ohm'schen  Gesetze  aus- 
gedruckte Anfangsintensität  des  bekanntlich  durch  eine  äusserst  steil* 
abfallende  Intensitätscurve  darzustellenden,  nur  eine  nach  Milliontel 
Secunden  zählende  Dauer  besitzenden  Stromstosses.  Das  ist  aber 
nur  eine  für  die  Beurtheilung  der  Wirkung  der  Entladungsschläge 
bequeme  Annahme. 

In  der  That  wissen  wir,  dass,  wenn  die  Ladungsquantität  der 
Flasche  oder  des  Condensators  C=  F  X  F  beträgt,  worin  C  Coulombs 
beziehungsweise  Mikrocoulombs,  V  Volt  und  F  Farad  (beziehungsweise 
Mikrofarad)  bedeuten,  die  Quantität  der  Entladung  (Integralstrom) 

C  =  /Jdi  ist 
und   von  einer  gleichbleibenden  Intensität  wie  beim  galvanischen 
Strom  ausdr&ckbar  durch 

nicht  gesprochen  werden  kann. 

Erst  nach  den  angeführten  Untersuchungen  in  Röhren  und  Trögen 
richtete  ich  mir  Versuche  ein*),  bei  welchen  ich  die  Veränderungen 
der  Blutkörperchen  unter  dem  Mikroskope  verfolgen  konnte. 

Auch  für  diese  diente  mir  nur  der  Entladungsstrom  einer  Flasche 
die  auf  1  mm  Schlagweite  geladen  wurde.  Die  Breite  der  dtinnen 
zwischen  tiberall  gleich  weit  abstehenden  Staniolelektreden  (später 


1)  Die  Lehre  von  der  Relbangi-Elektricitftt    Berlin  1853. 

2)  Ueber  die  saccessiven  Verftndenmgeii,  welche  elektrische  Schlige  an  den 

rothen  Blutkörperchen  hervorbringen.    SitmingBber.  d.  Wiener  Akademie  Bd.  50 

Àbth.  2  8.  178.    1864. 

15* 
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benutzte  ich  dünnstes  Platinblech)  aufpräparirten,  mit  einem  Deck« 
e^ftschen  bedeckten  ^lutschicht,  durch  welche  die  Entladung  staltiiDd, 
betrug  6  mm. 

Einen  ganz  anderen  Versuch  stdlt  sich  nun  L.  Hermani  so- 
sammen,  wie  er  meint  zur  Ausführung  des  Rollett'schen  Ye^ 
suchet,  welcher  die  bequemste  mikroskopische  Beobachtung  gestattet 
soll  und  die  ungemein  störende  Gasentwicklung  unter  dem  Deckglai 
vollkommen  vermeidet. 

Auf  eine  Glasplatte  von  180  mm  Länge  und  60  mm  Brate 
klebt  er  80  mm  lange  «  15  mm  breite  Staniolstreifien,  die  eines 
Baum  von  20  mm  Länge  zwischen  sich  frei  lassen.  Der  Blots- 
tropfen  kommt  in  die  Mitte  dieses  Raumes,  wird  mit  einem  quadn* 
tischen  Deckglas  von  15  mm  Seite  bedeckt  und  hierauf  werdet 
mit  physiologischer  Kochsalzlösung  getränkte  Papierstreifen  über  die 
Staniolstreifen  gelegt  und  mit  ihren  Enden  bis  an  den  Rand  dei 
Deckgläschens  herangefohrt,  so  dass  eine  leitende  Verbindung  zwiseket 
Präparat  und  Elektroden  hergestellt  ist. 

Die  Ströme  entnimmt  L.  Hermann  einem  kleinen  Ruhm« 
kor  ff 'sehen  Inductor  von  8  cm  Funkenlänge,  der  von  6  Aeconm* 
latoren  mit  einem  Vorschaltewiderstand  von  2—4  Ohm  betrieben  winL 

Das  ist  doch  etwas  ganz  Anderes  als  mein  Verfahren.  Es  fuhrt 
auch  zu  ganz  anderen  Resultaten. 

Der  grossen,  störenden  Gasentwicklung,  die  L.  Hermann  an* 
gibt,  haben  wir  schon  gedacht  Femer:  Objectträgerund  Dedi^^äschet 
erhitzen  sich,  so  dass  die  Erhitzung  mit  dem  aufgelegten  Finger  wth^ 
genommen  wird.  Die  Frontlinse  beschlägt  Nach  einiger  Zeit  der 
Einwirkung  von  Inductionsströmen  werden  die  Blutkörpereben  rasch 
aufgelöst,  das  Blut  wird  durchsichtig. 

Aber  ich  muss  jetzt,  nachdem  ich  L.  Hermann's  Versuch  oft 
wiederholt  habe,  hinzufügen,  dabei  bleibt  es  nicht;  lässt  man  die 
Ströme  des  Inductoriums  länger  wirken,  so  tritt  Eiweissgerinmuift 
Verdampfung  von  Wasser,  Eintrocknung,  Verkohlung  und  Glühet 
auf.  Trocknet  das  auf  die  Elektroden  aufgelegte  Papier,  oder  trock« 
nen  die  Thonlager,  die  L.  Hermann  statt  dessen  anfangs  anch 
verwendete,  so  treten  die  auch  von  L.  Hermann  schon  hervor- 
gehobenen GlQh-  und  Funkenerscheinungen  auf. 

Nichts  von  alledem ,  mit  Ausnahme  des  Lackfarbi^erdens  dei 
Blutes,  ist  bei  meinem  Versuche  zu  bemerken,  und  die  Veränderung 
der  Blutkörperchen  erfolgt  unter  ganz  anderen  Erscheinungen  und 
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langsamer.  L.  Hermann  hätte  das  sofort  erkannt,  wenn  er  nur 
auch  meine  Versuche  mit  Entladungen  von  Leydener  Flaschen  wieder^ 
holt  hatte. 

Bei  meinen  Versuchen  ist  die  Gasentwicklung  minimal  und 
nicht  störend,  nur  unter  dem  Mikroskope  sind  einige  Gasblftschen 
an  den  Rändern  der  Staniolelektroden  zu  sehen.  Von  einer  sinnlich 
wahrnehmbaren  Wftrmewirkung  keine  Bede.  Lftsst  man  noch  lange, 
nachdem  die  Blutkörperchen  ihre  Endverftnderung  erlitten  haben, 
Flaschenentladungen  durch  die  dOnne  Blutschicht  gehen ,  so  treten 
auch  dann  keine  sinnlich  wahrnehmbaren  W&rmewirkungen,  keine 
Ei  Weissgerinnungen,  keine  Verdampfung,  keine  Verkohlung,  keine 
Glüherscheinungen  auf,  kurz,  wir  haben  etwas  ganz  Anderes  vor  uns 
als  in  dem  Versuche  L.  Hermann*s.  In  beiden  F&llen  haben  ?rir 
es  zwar  mit  hochgespannten  Strömen  zu  thun,  aber  der  zeitliche 
Verlauf  und  die  al^eglichene  Elektridtfttsmenge  sind  anders  bei  In- 
ductionsströmen  und  anders  bei  Gondensator-Entladungen,  und  die 
ersteren  Oben  eine  andere  Wirkung  aus  als  die  letzteren. 

1.  Untersuchungs-Methoden. 

Ich  muss  nun  anführen,  dass  alle  meine  angeftahrten  alteren 
Versuche  mittelst  Elektrisirmaschine  und  Flasche  oder  Flaschen- 
batterie angestellt  waren. 

Bei  den  Versuchen,  welche  ich  hier  mittheilen  will,  traf  ich 
ane  andere  Anordnung,  bei  deren  Darlegung  ich  nun  etwas  ver- 
weilen muss.  Es  kamen  dabei  Inductorien  und  Flaschenbatterien 
und  statt  der  letzteren  q^ftter  Condensatoren  anderer  Art  in  An» 
Wendung.  Es  lftsst  sich  mittelst  dieser  Behelfe  der  Unterschied  der 
Wirkungsweise  der  Entladungen  des  Inductoriums  und  jener  von 
Condensatoren  auf  das  Blut  am  augenfUligsten  demonstriren. 

Bd  einer  ganzen  Reihe  von  Versuchen  spielt  aber  dann  das 
Inductorium  nur  die  Rolle  der  Elektrisirmaschine.  Es  wird  statt 
dieser  zum  Laden  der  Condensatoren  benutzt 

Der  Fall  der  Ladung  einer  Leydener  Flasche  oder  einer  Flaschen- 
batterie mittelst  eines  Inductoriums  ist  von  verschiedenen  Autoren 
behandelt  worden.  Ich  verweise  besonders  auf  Mascart^),  welcher 
am  lehrreichsten  darüber  handelt 


1)  Hmndboch  der  ttititcken  EMrtridtit  DeotKh  besrb.  Dr.  J.  Q.  Wallen- 
tin.    Bd.  2  &  des.    Wien  1886. 


204  Alexander  Rollett: 

Mascart  verbindet  die  Belegungen  der  Batterie  mit  den  Ârmei 
eines  Entladers.  Gleichzeitig  ist  (jler  äussere  Beleg  der  Batterie 
mit  dem  einen  Pole  (Kathode)  der  Inductionsrolle  verbanden. 
Zwischen  dem  inneren  Belege  der  Battre  und  dem  anderen  Pok 
(Anode)  der  Inductionsrolle  ist  eine  Funkenstrecke  eingeschaltet 
welche  viel  grösser  mû  muss  als  die  zwischen  den  Kugeln  des  Ent- 
laders vorhandene  Schlagweite. 

Ich  habe  in  meinem  Laboratorium  eine  Batterie. von  12  Leydeaer 
Flaschen ,  die  alle  zusammen  und  jede  für  sich  und  in  beliebiger 
Anzahl  combinirt  verwendet  werden  können.  Die  ganze  Batterie  k«t 
12432  qcm  einseitigen  Beleg.  Sie  gibt  mit  einem  grossen  Funkeih 
inductor  von  Keiser  und  Schmidt  geladen  unter  gtknstigen  Be* 
dingungen  28—30  Entladungen  in  der  Minute  auf  20  mm  Scblas: 
weite  zwischen  EnÜaderku^eln  von  2,5  mm  Radius,  wenn  die  Fookea- 
strecke  des  Inductoriums  60  mm  zwischen  Spitze  und  Platte  betrafst; 
der  Funkeninductor  ist  Nr.  9  von  Keiser  und  Schmidt  (pria. 
Spir.  330  Wind,  secund.  Spir.  52800  Wind.,  angegebene  Funk» 
länge  25  cm).  Ich  benutzte  aber  zur  Stromunterbrechung  keineo 
der  dem  Inductorium  beigegebenen  Unterbrecher,  sondern  es  wurde 
in  die  primäre  Spirale  ein  rotirender  Unterbrecher  von  Max  KobI 
in  Chemnitz  geschaltet,  der  durch  einen  eigenen  Strom  betrieben 
werden  muss  ^).  In  die  primäre  Spirale  wurde  ein  Strom  gesdikkt, 
der,  wenn  der  Contact  des  Unterbrechers  geschlossen  war,  7*'t-< 
Ampère  hatte,  beim  Arbeiten  des  Unterbrechers  auf  3—5  Ampère 
sank.  Man  darf  sich  nicht  vorstellen,  dass  die  Leistung  des  lodi»- 
toriums  für  das  Laden  der  Flaschenbatterie  eine  besonders  gnxae 
ist  Mit  Top  1er* s  60plattiger  Maschine  gibt  eine  Batterie  von 
17000  qcm  einseitigem  Beleg  in  der  Minute  reichlich  90— 100  Ent- 
ladungen bei  einer  Schlagweite  von  20  mm  zwischen  Entiaderiragieb 
von  2,5  |mm  Radius,  wie  ich  einer  dankenswerthen  MittheOnof 
meines  hochgeehrten  Freundes  Töpler  entnehme. 


1)  Ich  machte  aoch  einige  Versuche  mit  einem  We  hn  elf  seh«  üb»^ 
brecber,  allein  ich  überzeugte  mich  bald,  dass  sieb  die  Freqneoi  desselbea  éàâ 
wie  die  des  rotirendeo  Unterbrechers  regoliren  lAsst  Auf  sehr  freqoeote  UfiMr 
brechongen  gestellt,  machte  er  aber,  dass  das  Indactoriom  nicht  ra  der  ifitcr 
so  beschreibenden  Ladung  eines  Condensators  benutzt  werden  konnte,  wefl  ^ 
•Ströme  zwischen  Inductorium  und  Crondensator  osdllirend  wurdes  und  die  Uèai 
des  letzeren  sehr  gering  blieb. 
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Eine  solche  Maschine  stand  mir  nicht  zur  Verfügung,  allein  wir 
werden  sehen,  dass  ich  eine  grosse  Frequenz  der  Condensator-Ent«* 
ladungen  nur  zu  einer  bestimmten  Reihe  von  Versuchen  brauchtet 
und  dafür  reicht  die  Anordnung  mit  dem  Inductorium  aus,  die  bei 
meinen  Versuchen  sich  auch  noch  durch  die  schon  angeführten  Gründe 
empfahl. 

Ich  glaube  nicht,  dass  die  vorausgehende  ausführliche  Aus- 
einandersetzung überflüssig  war,  sie  wird  für  Diejenigen,  welche 
meine  Versuche  nachmachen  wollen,  eine  gute  Anleitung  sein,  und 


Fig.  1. 


ich  musste  sie  auch  für  das  richtige  Verständniss  des  Nachfolgenden 
geben.  Ich  wendete  nämlich  für  die  später  mitzutheilenden  Ver- 
suche nicht  mehr  wie  anfänglich  die  Leydener  Flaschenbatterie,  sondern 
an  Stelle  derselben  einen  viel  bequemeren  Apparat  an,  einen  Con- 
densator,  welcher  sich  zu  hohem  Potential  laden  lässt  und  welcher 
im  physikalisch- mechanischen  Institute  des  Prof.  Dr.  M.  Th.  Edel- 
mann in  München  für  mich  hergestellt  wurde. 

Der  Condensator  soll  zunächst  beschrieben  werden.  Seine 
äussere  Form  gibt  die  Figur  1  wieder.  In  der  Figur  erscheint  auch 
der  obere  Theil  des  Tisches,  auf  welchen  der  Condensator  steht  Der 
Condensator  gleicht  den  von  Edelmann  angefertigten  Präcisionst 
condensatoren,  ist  aber  viel  grösser  als  diese. 
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Der  niedere  Kasten  aus  Mabageiûbolz,  weldier  den  Condattator 
einschliesst,  ist  64  cm  lang,  52  cm  breit  und  12  cm  hoch.  Er  hat 
seitlich  zwei  Handhaben  zum  Tragen. 

Auf  seiner  oberen  Fläche  ist  auf  der  einen  Seite  eine  39  em 
lange  und  19  cm  breite  Ebonitplatte  aufgeschraubt,  welche  die  Te^ 
nickelten  Polleisten  A  und  B  trägt.  An  dem  Ende,  welche«  in  der 
Abbildung  dem  mit  den  Buchstaben  bezeichneten  Ende  geg^Qber- 
liegt,  trflgt  jede  dieser  Polleisten  eine  Verbindungsdoppelklemme. 
Neben  der  mit  A  bezeichneten  Polleiste  befindet  sich  eine  mit  dei 
Ziffern  1—6  versehene  dünne  Lamelle  aus  Celluloid  als  Scala.  In 
der  Mitte  zwischen  den  Polleisten  ragen  aus  der  Ebonitplatte  auf- 
steigend sechs  Hülsen  hervor,  welche  die  Zapfen  von  sechs  mit  iso- 
lirenden  Griffen  versehenen  Steckklemmen  aufnehmen,  deren 
federnde  Fortsätze  auf  der  Polleiste  A  fest  aufliegen,  und  deren 
letzte  in  der  Abbildung  mit  S  bezeichnet  ist  An  die  Polleiste  B 
sind  alle  demselben  Vorzeichen  entsprechenden  Belege  (äussere)  do 
Condensators  angeschlossen,  während  die  entgegengesetzten  Belege 
(innere)  einzeln  in  passender  Entfernung  an  die  Hülsen  fbr  di« 
Stecker  angeschlossen  sind,  und  mittelst  der  letzteren  können  sie 
erst  an  die  Polleiste  A  angeschlossen  werden.  Die  die  Bdege 
bildenden  Staniolplatten  im  Innern  des  Kastens  sind  quadratisch  von 
35  cm  Seite.  Zwischen  den  abwechselnd  liegenden  ungleichartigen 
Belegen  befinden  sich  12  quadratische  Hartgummiplatten  als  Diddî- 
tricum  von  45  cm  Seite  und  einer  Dicke  von  4,25  mm.  Alles,  was 
im  Innern  des  Kastens  nicht  von  den  Condensatorplatten  auagefUlt 
ist,  ist  mit  chemisch  reinem  Paraffin  ausgegossen. 

In  dem  nebenstehenden  Schema  bedeuten  die  dicken  Striche  die 

Hartgummiplatten,  die  nach  oben 


Acp  CPÄ 


Fig.  2. 


an  die  Polleiste  B  angeschlossenen 
dünnen  Striche  bedeuten  die 
äusseren  Belege,  die  nach  oben 
im  Falle  des  Aufruhens  aller 
Stecker  an  die  Polleiste  A  ange» 
schlossenen  dünnen  Striche  be- 
deuten die  inneren  Belege  des 
Condensators. 


Durch  Handhabung  der  Stecker  kann  der  Condensator  gleick- 
nam  in  6  Elemente  zerlegt  werden,  so  dass  man  mit  1  bis  6  Ele- 
menten arbeiten  kann. 
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Die  CapadtAt  tob 

1  entspricht  0,00180  Mikrofarad 

2  „  0,00185 

3  n  0,00179 

4  „  0,00185 

5  „  0,00179 

6  ,  0,00179 


Zusammen    0,01087  Mikrofarad. 

Die  Gesammtisoladon  betrftgt  1 000000  Millionen  Obm.  Diesen 
Coodensator  habe  ich  mittelst  des  oben  an^eftahrten  Inductorium  zu 
hohen  Potentialen  geladen  and  die  EntladungsschlAge  desselben  durch 
verschieden  gestaltete  aus  Blut  gebildete  Leiter  geschickt  Die 
Schaltung  werde  ich  gleich  später  angeben. 

Vorher  möchte  ich  aber  noch  bemerken,  dass  Entladungen  ver- 
schieden  gebauter  Condensatoren,  sowohl  solcher,  welche  mit  con- 
stanten  Ketten,  als  auch  solcher,  welche  mit  Inductorien  geladen 
worden  waren,  für  physiologische  Zwecke  schon  von  versAiedenen 
Seiten  in  Anwendung  gezogen  wurden.  Für  die  erstere  Art  der 
Ladung  verweise  ich  auf  Dubois^)  in  Bern,  femer  auf  N.  Cybulski 
und  J.  Zanietowski'). 
P 


Fig.  8. 
/  lodoctoriom,  A  dessen  Anode,  Sp  Spitze,  P  Platte,  F  Fonkenstrecke  des 
Iniloctoriom,  C  Condensator,  E  Entlader,  S  Schlapreite  des  Condensator,  B  Blut, 
K  Kathode  des  Indnctorinm,  Ürihte  fuhren  von  aer  Platte  mm  Condensator,  Ton 
diesem  zu  dem  einen  Arm  des  Entladers  vom  anderen  Arm  des  Entladers  zum 
Blnte,  Ton  diesem  zum  Condensator  und  ron  diesem  zur  Kathode  des  Inductorium. 
lài*  Klemmen  zur  Aufiii^me  der  Apparate  in  den  Schüessnngsbogen. 


1)  Untersuchungen  über  die  physiologische  Wirirang  Ton  Condensatoren-Ent- 
ladoDgen.  Separat-Abdruck  aus  den  Mittheilungen  der  natnrt  Oeselltch.  in  Bern  1888. 

2)  Ueber  die  Anwendung  des  Condensatora  zur  Reizung  der  Nerven  und 
Huskels  statt  des  Schlittenapparates  von  du  Bois-Reymond.  PflQger's  Arch. 
Bd.  56  S.  45.    1894. 


Entladerkugeln 

Scblagweite 

Rad.  in  mm 

ID  cm 

2.5 

1 

2,5 

2 

5,0 

l 

5,0 

2 
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Der  letzteren  Art  der  Ladung  von  grossen  CondensatorpUttea 
bedienten  sich  J.  S.  Prévost  und  F.  Battelli^),  deren  Schaltonfr 
von  Inductorium  und  Condensatorplatten  ähnlich  der  unseren  ist 

Das  Schema  ist  in  Figur  3  enthalten  und  aus  der  Elrklftnioe 
sofort  verständlich.  F  betrug  60  mm,  während  S  10—20  mm  gross 
genommen  wurde. 

Aus  den    vorliegenden    Bestimmungen')   des   elektrostatischen 

Potentials  in  c.  g.  s.  Einheiten  für  Entladerkugeln  von  2,5—5  mm 

Radius  und  Scblagweiten  von  1—2  cm  berechnet  sich  in  bekannter 

Weise  für  dasselbe  in  Volt: 

Potential 
in  Volt 

20199 

23052 

26199 

33052 

Ich  habe  meine  Versuche  am  Blute  nur  mit  Entladerku^ln  von 
2,5  oder  5  mm  Radius  bei  Schlagweiten  von  1  oder  2  cm  gemacht» 
gewöhnlich  habe  ich  mit  Entladerkugeln  von  5  mm  Radius  bei  1  cm 
Schlagweite  gearbeitet. 

Aus  der  bekannten  Capacität  des  Condensators  und  seiner  Ele> 
mente  in  Mikrofarad  und  der  betreffenden  Voltzahl  lässt  sich  die 
Entladungsmenge  in  Mikrocoulomb  finden,  und  man  wird,  wenn  man 
noch  den  Bückstand  berücksichtigt,  finden,  dass  jedes  Mal  eine  ver* 
hältnissmässig  kleine  Menge  entladen  wird. 

Die  Anwendung  eines  Condensators  wie  des  beschriebenen  InetK 
im  Vergleiche  mit  einer  Flaschenbatterie  von  derselben  Capadtät 
nicht  nur  den  Vortheil,  dass  er  einen  viel  kleineren  Baum  einniuEinit 
und  leichter  zu  handhaben  ist,  sondern  auch  den,  dass  er  von  den 
Feuchtigkeitszustand  der  Luft  ganz  unabhängig  fiinclionirt,  was  hei 
einer  Flascbenbatterie  bekanntlich  nur  durch  ganz  besondere  oiid 
schwerfällige  Schutzapparate  zu  erreichen  ist 

2.  Sinn  und  Bedeutung  der  älteren  Versuche. 
Ehe  ich  nun  einige  Versuche  mittheile,  muss  ich  in  Erinnemiig 
bringen,   wie   die  Abhängigkeit  des  Lackfarbigwerdens  des  Blute« 

1)  La  mort  par  les  decharches  électriques.  Joum.  de  Pbjaiol.  et  de  Pathel. 
I^nér.  t  1  p.  1086  et  1087  n.  Fig.  1;  vgl  auch  A.  u.  F.  Battelli,  Trattato  |ntk» 
per  le  ricerche  d'elettricità  in  mediana  p.  900—811  u.  p.  664  cl  665.    Roma  ISSL 

2)  Heydweiller,   Wiedemann's  Annalen  Bd.  48  S.  2ia     VgL 
Koblrausch  prakt  Pbjsik  S.  488.  8.  Aufl.   Leipzig  1896. 
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von  der  Anzahl  der  Entladungen  und  von  der  Stromdichte  früher  in 
ganz  unzweifelhafter  Weise  von  mir  festgestellt  worden  ist 

Es  geschah  das  durch  den  Nachweis,  dass  die  Aufhellung  des 
Blutes,  wenn  es  in  ein  in  der  Mitte  verengtes  Röhrchen  aufgenommen 
wird,  am  engsten  Theile  zuerst  erfolgt  und  von  da  nach  beiden 
Seiten  hin  ^leichroftssig  fortschreitet  Wird  ein  Röhrchen  angewendet, 
welches  eine  Reihe  verschieden  verengter  Stellen  besitzt,  so  tritt  die 
Aufhellung  im  engsten  Theile  zuerst  auf,  dann  im  nächst  weiteren, 
dann  wieder  im  nächst  weiteren  u.  s.  f. 

In  einem  durchaus  gleich  weiten  Röhrchen  zwischen  gleichbreiten 
Metallelektroden  wird  dagegen  das  Blut  in  allen  seinen  Theilen 
gleichmässig  und  gleichzeitig  aufgehellt  Im  verzweigten  Schliessungs- 
bogen,  auf  welchen  wir  auch  zurückkommen  werden,  wurde  das 
Blut  wenn  es  in  den  beiden  Zweigen  in  gleichlange,  aber  verschieden 
dicke  Röhrcheo  aufgenommen  war,  von  denen  jedes  in  allen  seinen 
Theilen  gleichweit  war,  immer  vollständig  gleichmässig  und  gleich- 
zeitig lackfarben,  weil,  wenn  q  die  Querschnitte,  J  die  Intensitäten 
und  R  die  Widerstände  in  den  Zweigen  bedeuten,  unter  den  an- 
geführten Bedingungen 

g  _  çT  _  B  '  _ 
q'  ~  J'~  R  ~^ 

ist,  d.  h.  die  Stromdichte  in  beiden  Schenkeln  dieselbe  ist 

Im  getheilten  Schliessungsbogen  mit  zwei  gleich  langen  und 
gleich  weiten  Röhrchen  in  jedem  Zweige  über  einander,  also  mit 
4  Röhrchen,  ist  auch  die  spec  Resistenz  der  Blutkörperchen  und 
ihre  Abhängigkeit  von  Salz-  oder  Zuckerzusätzen  leicht  festzustellen. 
Endlich  sind  wie  als  eine  Probe  auf  alle  früheren  Deductiooen 
die  Stromvertheilungsfiguren  im  Blute  anzusehen,  d.  i.  das  Auf- 
treten der  Curven  gleicher  Dichtigkeit  in  nicht  prismatischen  aus 
Blut  gebildeten  Leitern,  in  welchen  sich  im  Laufe  des  Elektrisirens 
schon  aufgehelltes  und  noch  nicht  aufgehelltes  Blut  von  einander 
absetzen,  wobei  besonders  belehrend  ist  der  von  Kirchhoff  be- 
handelte Fall  des  Durchganges  des  Stromes  durch  eine  kreisförmige 
Scheibe,  bei  der  die  Elektroden  in  einem  Durchmesser  einander 
gerade  gegenüber  liegen.  In  diesem  Falle  gilt  für  die  auf  deü 
Stromcurven  senkrecht  stehenden  isoelektrischen  Curven  die  Gleichung 

Yi  "=*  const,  wonach  dieselben  Kreise  sind,  beschrieben  um  die  Ent- 
fernung zweier  Punkte  als  Durchmesser,  welche  harmonisch  liegen 
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ZU  den  Einströmungspunkten,  da  h^  oiid  A'  die  Entfenmngi^  ytm 
den  EinstrOmungspunkten  bedeuten.  Wichtig  ist,  dass  bei  dieaoi 
VerBucben  die  directe  Vei^eichung  in  jedem  einzelnen  Versuche  fto 
sich  zu  den  genannten  Schlössen  führte,  und  dafbr  waren  sie  in  he- 
sonderer  Weise  ausgesonnen.  Es  werden  nämlich  so  am  leichtestes 
eine  Reihe  von  Schwierigkeiten  eliminirt,  welche  sich  aus  dreierlei 
Gründen  bei  den  Versuchen  über  die  Wiricung  von  Entladung»* 
schlagen  auf  das  Blut  ergeben,  und  welche  man  nicht  ûbersebeo 
darf,  wenn  man  nicht  zu  unrichtigen  Anschauui^en  gelangen  soll 

Der  erste  Grund  dieser  Schwierigkeiten  ist,  dass  wir  die  Wirkung 
jedes  einzelnen  Schlages  in  eine  unmittelbare  und  in  eine  dura 
bestimmte  Zeit  andauernde  Folgewirkung  zerlegen  müssen. 

Diese  wichtige  Thatsache  ist  den  Erscheinungen  unmittelbar  zn 
entnehmen.  Sie  wird  uns  später  noch  in  neuen  Versuchen  beschlf* 
tigen.  Gleich  hier  muss  ich  aber  daran  erinnern,  dass  sich  die 
Pausen,  welche  bei  meinen  früheren  Versuchen  zwischen  die  einzelnen 
Entladungsschläge  eingeschaltet  waren ,  nicht  etwa  nur  zufUlig  er- 
gaben, etwa  weil  die  Entladungen  beim  Drehen  der  ElektrisirmaschiDe 
nicht  in  rascherer  Folge  erhalten  werden  konnten.  Nein,  es  wurde  ab- 
sichtlich von  einem  Schlage  zum  anderen  eine  bestimmte  Zeit  gewartet 

So  habe  ich  bei  den  Versuchen  mit  dem  in  der  Mitte  verengte 
Röhrchen  angegeben  ^),  dass  unter  bestimmten  Bedingungen  die  Auf* 
hellung  des  Blutes,  als  deren  nächste  Ursache  der  Austritt  des  Hämo- 
globins aus  den  Blutkörperchen  und  die  Quellung  der  Schatten  be- 
trax)htet  werden  muss,  nach  einem  einzigen  Entladungssditage  im 
engsten  Theile  des  Röhrchens  beobachtet  werden  kann,  und  dass, 
wenn  auch  keine  Entladung  weiter  erfolgt,  die  Aufhellung  in  efner 
kurzen,  aber  messbaren  Zeit  nach  beiden  Seiten  hin  fortschreitet 
Erst  nach  dieser  Zeit  tritt  ein  Stillstand  ein.  Ich  habe  femer  ai- 
geführt,  wie  ein  neuer  Schlag  die  Erscheinung  weiterbringt,  und  das 
man  2—4—6  Stunden  und  mehr  zwischen  beiden  Schlägen  Terrinoea 
lassen  kann  und  dass  der  neue  Schlag  die  Erscheinung  In  ähnlidier 
Weise  nach  beiden  Seiten  hin  fortschreiten  macht 

Bei  den  Vereuchen  im  getheilten  Schliessungsbogen  habe  idi  la 
bestimmten  Zwecken  15  Minuten  Pausen  zwischen  die  einzeln»  Ent- 
ladungen eingeschaltet'). 


1)  1.  c  Bd.  47  S.  861. 

2)  1.  c  S.  365. 
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Ganz  regelmässig  habe  ich  aber  für  grössere  VersuchsreiheD  Pausen 
von  3—2  Minuten  zwischen  den  einzelnen  SchlJIgen  verstreichen  lassen  ^). 

Als  den  zweiten  der  Gründe,  auf  welche  oben  hingewiesen 
wurde,  muss  idi  die  Abhängigkeit  der  Entladungsdaner  von  den 
Widerständen  des  Schliessunpbogens  anführen.  Bei  kleinem  Wider- 
stände ist  die  Dauer  kurz,  bei  grossem  Widerstände  ist  die  Dauer 
länger.  In  Versuchen  mit  immer  gleicher  Entladungsmenge  wird  also 
wegen  der  Abhängigkeit  unserer  Erscheinung  erstens  von  der  An* 
zahl  und  zweitens  von  der  auf  den  Querschnitt  bezogenen  An&ngs» 
Intensität  der  Entladungen')  bei  kleinerem  Widerstände  die  Anzahl 
der  fbr  die  Aufhellung  nothwendigen  Entladungen  relativ  kleiner 
sein  als  bei  grösserem  Widerstände. 

Eine  Messung  der  Entladungsdauer  in  jedem  einzelnen  Falle 
würde  zu  grosse  Schwierigkeiten  mit  sich  bringen.  Es  ist  aber 
zu  bemerken,  dass  bei  derselben  Schlagweite  und  Capadtät  des 
Condensators  der  Entladungsfunke  um  so  breiter,  heller  leuchtend 
uiid  knallender  wird,  je  mehr  der  vom  specifischen  Widerstände  und 
den  Dimensionen  der  in  den  Schliessungsbogen  eingeschalteten  Leiter 
abhängige  Widerstand  abnimmt 

Als  der  dritte  der  Gründe,  auf  welche  oben  hingewiesen  wurde, 
muss  angeftlbrt  werden,  dass  sich  der  spedfische  Widerstand  des 
Blutes  ändert,  während  dasselbe  lackfarbig  wird. 

3.  Neue  Versuche  in  Röhrchen. 

Wir  wollen  nun  einige  Versuche  kennen  lernen,  zu  welchen  ich, 
wenn  nicht  ausdrücklich  etwas  Anderes  bemerkt  wird,  defibrinirtes 
Schweineblut  anwendete.  An  erste  Stelle  setze  ich  einen  Versuch  in 
einem  geraden  gleichweiten  Röhrchen,  welches  wir  mit  I  bezeichnen 
wollen  und  welches  in  die  Klemmen  kk*  des  Schliessungsbogen 
(siehe  Fig.  3)  aufgenommen  wird.  Seiner  Form  nach  stimmt  es  mit 
einem  von  mir  schon  frtüier')  beschriebenen  Röhrchen  überein  und 
ist  es  in  Fig.  4  J  zusammen  mit  einem  anderen  später  zu  be- 
adireibenden  Röhrchen  abgebildet 

Die  untere  Elektrode  ist  pfropfenförmig,  die  obere  deckeiförmig. 
Durch  das  leicht  verständliche  Kautschukband  wird  die  deckelförmige 
Elektrode  auf  der  oberen  Mündung  festgehalten.     Zwischen  gleich- 


1)  L  c  Bd.  50  8.  189  and  190  und  Bd.  84  S.  162. 

2)  Siebe  das  Frühere  S.  201. 

3)  L  c  Bd.  50  S.  198. 
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breiten  Elektroden  ist  dann  eine  in  allen  Theilen  gleichbreite  Blnt« 
Säule  vorhanden,  wenn  dasRöhrchen  mit  Blut  bis  zurBilduns:  ein<Y 
Kuppe  gefüllt,  und  das  Eindringen  Von  Luft  beim  Aufsetzen  der  Elek- 
trode sorgfältig  vermieden  wunle.  Das  übergeflossene  Blut  muss  mit 
Filtrirpapier  sorgfältig  abgesaugt  und  das  Röhrchen  von  Aussen  wieder 
gereinigt  werden. 

Die  Dimensionen  des  Röhrchens  waren  so  gewählt,  dass  der 
Kchte  Querschnitt  ttB*  =  0,24  qcm,  die  Länge  der  Blots&ule 
zwischen  den  Elektroden  4,4  cm,  also  das  Volumen  theoretisch 
1,06  ccm  betrug,  empirisch  gemessen  ergab  sich  der  Rauminhalt  des 
Röhrchens  zu  0,95  ccm. 

Bei  der  früher  beschriebenen  Einrichtung  Hess  sich  entweder 
bei  der  maximalen  Frequenz  der  Entladungen  des  Condensaton 
38^40  Schläge  in  der  Minute  eine  Reihe  von  Entladungen  durch 
das  in  den  Schliessungsbogen  geschaltete  Blut  schicken,  oder  aber  es 
konnten  einzelne  Entladungen  in  5  oder  2  oder  1  Minntenpausen 
durch  das  Blut  geschickt  werden.  Es  bedarf  dazu  nur  der  nach 
der  Uhr  regulirten  Handhabung  des  am  Inductorium  angebrachtes 
Ausschalters  und  kann  bei  den  längeren  Intervallen  auch  der 
rotirende  Schlüssel  immer  ein-  und  ausgeschaltet  werden. 

Wir  leiten  nun  zuerst  bei  1  cm  Schlagweite  zwischen  Entlader« 
kugeln  von  5  mm  Radius  Entladungsschläge  des  ganzen  Condensators 
durch  das  Blut  in  dem  genannten  Röhrchen  bei  der  maximalen  an- 
geführten Frequenz.  Die  erste  Einwirkung  verräth  sich  dann  bei 
diesen  wie  bei  allen  nachfolgenden  Versuchen  dadurch,  dass  das 
Blut  im  auffallenden  Lichte  dunkler  wird.  Wir  finden ,  dass  das 
Blut  nach  20—25  Schlägen  lackfarbig  wird,  d.  h.  sich  so  anfRefaellt 
bat,  als  es  überhaupt  geschehen  kann,  solange  die  Spur  TrQbiui?, 
welche  durch  die  Anwesenheit  der  Schatten  der  Blutkörperchen  be- 
dingt ist,  nicht  beseitigt  ist  Im  auffallenden  Lichte  ist  es  jetzt  tief 
dunkel  geworden.  Nachdem  wir  uns  von  dieser  Thatsache  in  wieder- 
holten Versuchen  überzeugt  haben,  stellen  wir  mit  demselben  Röbr- 
chen  wieder  mit  neuen  Portionen  desselben  Blutes  einen  Versudi 
an,  dessen  Bedingungen  den  früheren  bis  auf  einen  Punkt  vollkommen 
gleichen.  Dieser  eine  Punkt  ist,  dass  wir  jetzt  zwischen  die  ein- 
zelnen Entladungen  Pausen  von  5  Minuten  einschalten.  Wir  sehen, 
dass  sich  das  Blut  dann  schon  nach  A — 5  Entladungen  ganz  ebenso 
aufhellt  und  im  auffallenden  Lichte  tief  dunkel  wird,  wie  bei  der 
grossen  Frequenz  der  Entladungen  erst  nach  20—25  Schlägen.    Wir 
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Qberzeu^en  uds  so  von  der  Riehtigkeit  der  früher  auseinander- 
gesetzten Thatsaehe« 

Wenn  wir  nun  in  demselben  Röhrchen  in  entsprechender  Weise 
Versuche  mit  Intervallen  von  2  Minuten  zwischen  den  einzelnen 
Entladungen  machen,  so  sehen  wir,  dass  auch  dabei  nur  4—5  Schl&ge 
für  die  Aufhellung  des  Blutes  nothwendig  sind ,  und  ein  ganz  fthn- 
liebes  Resultat  ergeben  Versuche  mit  1  Minute  Pause.  Es  reicht 
also  schon  eine  Pause  von  der  letzteren  GrOsse  bin,  uro  die  Nach- 
wirining  jeder  Entladung  zur  Geltung  kommen  zu  lassen,  und  man 
kann  sagen,  dass  5  Minuten-Pausen  dafür  nicht  nothwendig  sind, 
dasa  aber  2  Minuten-Pausen  besser  als  l  Minuten-Pausen  verbürgen, 
dass  die  Nachwirkung  jeder  Entladung  ausgenutzt  wurde.  Handelt 
es  sich  um  Versuche,  bei  welchen  nur  wenige  Entladungen  in  Be- 
tracht kommen,  dann  kann  man  immerhin  auch  5  Minuten-Pausen 
wählen. 

Eine  Reihe  dicht  gedrängter  Entladungen  ist  f&r  die  elektrische 
Aufhellung  des  Blutes  nicht  nothwendig,  aber  der  zeitliche  Verlauf 
der  Aufhellung  wird  beschleunigt,  denn  die  Aufhellung  erfolgt  bei 
der  grossen  Frequenz  schon  in  einer  halben  Minute  oder  etwas  mehr, 
w&hrend  z.  B.  bei  Minutenpausen  die  Aufhellung  erst  in  vier 
oder  etwas  mehr  Minuten  sich  vollzieht  und  bei  längeren  Pausen 
noch  sp&ter.  Bedenken  wir,  dass  die  nächste  Ursache  der  Aufhellung 
des  Blutes  die  Abgabe  des  H&moglobins  an  das  Serum  und  das 
Quellen  der  Schatten  ist,  so  hat  es  nichts  Unverständliches  an  sich, 
dass  diese  Processe  durch  eine  dicht  gedrängte  Reihe  von  Entladungen 
beschleunigt  werden.  Doch  darauf  soll  noch  sp&ter  zurückgekommen 
werden. 

Fmem  Einwände  ist  noch  zu  begegnen.  Es  könnte  scheinen,  dass 
die  Blutkörperchen,  wenn  sie  einmal  von  einer  Entladung  getroffen 
wurden,  sich  von  selbst  auch  weiter  verändern  würden,  wenn  man  nur 
lange  genug  warten  würde.  Dem  ist  aber  nicht  so.  Wenn  man  das 
mit  einem  Schlage  behandelte  Blut  durch  24  Stunden  stehen  lässt,  ver- 
ändert es  sich  nicht  weiter,  als  es  sich  in  den  ersten  Minuten  nach 
dem  ersten  Schlage  verändert  hat,  und  dasselbe  beobachtet  man 
nach  den  weiteren  Schlägen,  bis  zu  jenem,  der  das  Blut  in  wenig 
Minuten,  nachdem  er  erfolgte,  vollständig  aufgehellt  erscheinen  lässt 

Aehnliche  Versuche  wie  die  mitgetheilten  kann  man  in  dem 
bis  jetzt  benutzten  Röhrchen  anstatt  mit  allen  Elementen  des  Gon- 
densators  auch  mit  wenigen  oder  einem  Elemente  desselben  anstellen. 
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Nur  mu8S  man  dann  den  rotireuden  Unterbrecher  durch 
Vorschalte  widerstände  auf  eine  geringe  Frequenz  einstellen, 
die  Condensator-EnÜadungen  zfthlbar  bleiben  sollen. 

Die  Aufhellung  des  Blutes  erfolgt  dann  im  Röhrchen  I  ent 
nach  einer  grösseren  Anzahl  von  Entladungen.  Als  Beispiele  solcher 
Versuche  führe  ich  (m: 

Bei  3  Elementen  des  Condensators  entsprechend  der  Capatittt 
0,00544  Mikrofarad  und  1  cm  Schlagweite  zwisdien  Entladerkugeia 
von  5  mm  Radius  tritt  die  Aufhellung  de&  Blutes  in  Röhreben  I  ein 
bei  einer  Frequenz  der  Entladungen  von  45  in  der  Minate  nich 
38—42  Schlagen,  in  1  Minutenpausen  nach  den  einzdneii  Eni* 
ladungen  nach  7  Schlägen. 

Bei  einem  Elemente  entsprechend  0,00180  Mikrofarad  wieder 
bei  1  cm  Schlagweite  zwischen  Entladerkugeln  von  5  mm  Radios 
tritt  die  Aufhellung  des  Blutes  im  Röhrchen  I  ein  bei  einer  Fre- 
quenz der  Entladungen  von  45  in  der  Minute  nach  64—70  Schiigen, 
in  Pausen  von  1  Minute  zwischen  den  einzelnen  Entladungen  nach 
16  Schlägen. 

Wir  wollen  nun  zur  Aufhellung  grösserer  Blutmengen  über* 
gehen. 

Ich  werde  dazu  drei  Röhrchen  benutzen,  die  ich  mit  II,  DU  oad 
IV  bezeichnen  will.  Sie  haben  alle  drei  genau  dieselbe  Länge,  wie 
das  Röhrchen  I,  nämlich  44  mm. 

Röhrchen  U  hat  im  Lichten  einen  Radius  von  5  mm  und  enthält 
3,6  ccm. 

Röhrchen  III  hat  einen  Radius  von  8,5  nmi  und  enthält  9,85  cem. 

Röhrchen  IV  hat  einen  Radius  von  12,5  mm  und  enthält  21,9  ccm. 

Die  Aufhellung  des  Blutes  lässt  sich  wegen  der  Dicke  der  Schiebt 
in  diesen  dicken  Röhrchen  nicht  richtig  beurtheilen.  Und  würde 
man  sich  an  das  sehr  in  die  Augen  springende  Dunkeln  im 
auffallenden  Lichte  halten,  so  würde  man  mit  dem  Elektriaren 
des  Blutes  immer  schon  früher  aufhören,  als  noch  die  Anfbellong 
des  Blutes  vollkommen  aufgetreten  ist  Desswegen  müssen  die 
dicken  Röhrchen  immer  mit  dem  Röhrchen  I  parallel  geschaltet  ia 
einen  verzweigten  Schliessungsbogen  aufgenommen  werden.  Das 
letztere  Röhrchen  mit  der  dünnen  Blutsäule  dient  als  ProberAhrchea. 
In  dem  jeweilig  parallel  geschalteten  dicken  Röhrchen  macht 
g  _  J  _  B  '  _ 
q'  ~  J'  ~  R  ~*^ 
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wie  schon  oben  angef&hrt,  das  Blnt  alle  Verftnderungen,  ganz  gleichen 
Schritt  haltend  mit  den  Veränderungen  im  dünnen  Röhrchen,  durch. 

Fig.  4  zeigt  die  Aufnahme  der  parallel  geschalteten  Röbrchen 
I  und  IV  in  den  getheilten  Schliessungsbogen. 

In  die  gewöhnlichen  Doppelklemmen  kk'  (entsprechend  k  und 
k'  Flg.  3),  mit  welcher  die  Enden  des  Schliessungsbogens  verbunden 
«nd,  werden  zwei  grosse  T- 
f&rmige  Doppelklemmen  ee'  auf- 
genommen, und  zwar  mit  ihren 
verticalen  dünneren  Schenkeln, 
der  dickere  horizontale  Schenkel 
der  unteren  Klemme  e'  trägt 
an  beiden  Enden  Bohrungen, 
in  welche  die  von  den  unteren 
Elektroden  der  Röhrchen  aus- 
gehenden Drähte  aufgenommen 
werden,  wo  sie  mittelst  Schrau- 
ben festgehalten  werden. 

Der  dickere  horizontale 
Schenkel  der  oberen  Klemme  e 
trägt  ähnliche  Bohrungen  an 
seinen  Enden.  Diese  Bohrungen 
sind  aber  von  der  Seite  her 
aufgeschnitten,  sodass  die  von 
den  oberen  Elektroden  aus- 
gehenden Drähte  nur  von  der 
Seite  in  die  Schlitze  hinein- 
gelegt werden  können,  wonach 
sie  ebenfalls  mittelst  Schrauben 


Fig.  4. 


darin  festgehalten  werden.    Für  die  leichte  Einschaltbarkeit  der  ge» 
füllten  Röhrchen  empfiehlt  sich  diese  Einrichtung. 

Ich  finde  fbr  verschiedene  Versuchsreihen  in  diesen  Röhrchen, 
die  bei  Zimmertemperatur  zwischen  16—20^  C.  an  verschiedenen 
Thieren  entstammendem  Blute  angestellt  wurden,  die  Anzahl  der  zur 
Aufhellung  des  Blutes  nothwendigen  Entladungsschläge  im  Bfittel 
verzeichnet  bei  der  Frequenz  der  Entladungen  von  88—40  in  der 
Minute  für  Röhrcfaen  I  +  U     80—90 

I  +  ra  140-150 

I  +  IV  270-300, 

E.  PnAff«r,  ArcU?  flr  Phydotofio.    Bd.  82.  16 
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bei  Minuten-Pausen  für  Röhrchen  I  +  II     20—25 
,  „        I-hlll  100-110 

I  +  IV  140—150. 

4.   Versuche  mit  Temperaturbestimmungen. 

An  diese  Versuche  schlössen  sich  einige  andere  an,  bei  welchen 
die  Temperaturerhöhung  bestimmt  wurde,  welche  in  grösseren  Blut- 
mengen auftritt  y  wenn  dieselben  durch  fréquente  Ent- 
ladungen lackfarbig  gemacht  wurden.  Ich  benutzte  dazu 
ein  Röhrchen  ähnlich  den  früheren  Figur  5.  Durch  die 
Mitte  der  deckelförmigen  Elektrode  desselben  war  ein 
Thermometer  mit  cylindrischem  Quecksilberbehälter  ein- 
gefügt (Fig.  5).  Der  Quecksilberbehälter  war  22  mm  lang 
und  hatte  einen  Inhalt  von  nahe  0,276  ccm.  Von  der 
deckeiförmigen  Elektrode  ging  der  Draht,  welcher  zur 
Aufnahme  in  die  Klemme  bestimmt  war,  seitlich  ab.  Das 
Thermometer  erlaubte  Fünftel-Grade  abzulesen. 

Das  Röhrchen  hielt,  wenn  das  nahe  an  die  untere 
Elektrode  reichende  cylindrische  Rohr  des  Thermometers 
in  seine  Mitte  (siehe  Figur)  eingesenkt  war,  10,45  ccm, 
also  ein  im  Verhältnisse  zum  Quecksilberbebälter  des 
Thermometers  37,8  Mal  grösseres  Volumen.  Es  wurde 
mit  dem  Röhrchen  I,  dessen  obere  Elektrode  ein  passendes 
Zwischenstück  bekam,  parallel  in  den  getheilten  Schliessungs- 
bogen  geschaltet. 

Beim  Durchleiten  von  130—140  Entladungen,  welche 
das  Blut  im  Röhrchen  vollkommen  aufhellen,  sah  ich  in 
einer  Reihe  von  Versuchen,  die  von  Temperaturen 
zwischen  16—20®  C.  ausgingen,  nur  eine  Temperatur- 
steigerung um  3—5  ®  C.  auftreten.  Es  wurde  also  immer 
nur  eine  Temperatur  erreicht,  welche  weit  unter  der- 
jenigen (60—65  ®  C.)  lag,  bei  welcher  das  Blut  bei  Zufuhr 
von  Wärme  lackfarbig  wird. 

Wenn  ich  die  Temperatur  vor  dem  Elektrisiren  und 
während  desselben  herabsetzte  oder  erhöhte,  so  übte  das 
keinen  merklichen  Einfluss  auf  den  Gang  der  Erscheinungen 
aus,  wie  das  auch  schon  bei  früheren  Versuchen  *)  hervor- 
getreten ist. 


Fig.  5. 


1)  1.  c  Bd.  50  S.  192. 
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Für  die  neuen  Versuche  Hess  ich  mir  von  Herrn  Glasbläser 
Gustav  Eg  er  ein  gleich  weites  gerades  Röhrchen,  umgeben  von 
einem  Durchflusskühler  herstellen  (Fig.  6).  Beide  Elektroden  waren 
pfropfenförmig,  die  obere  hatte  in  ihrer  Mitte  einen  sehr  feinen 
Canal,  durch  welchen  beim  Aufsetzen  das  überschüssige  Blut  ent- 
weichen konnte.  Zwischen  den  Elektroden  war  eine  38  mm  lange, 
überall  gleich  dicke  Blutsäule,  1,1  ccm  entsprechend,  eingeschaltet. 
Das  kleine  Loch  in  der  oberen  Elektrode  bringt  keine  Störung  her« 
vor  und  kann  vernachlässigt  werden.  Die  von  den  Elektroden  ab- 
gehenden Drähte  wurden  wieder  in  die 
Klemme  k  und  k'  des  Schliessungsbogens 
angenommen.  Ich  verglich  den  Verlauf  der 
Erscheinungen  beim  Elektrisiren  des  Blutes 
im  Röhrchen,  wenn  vorher  und  während  des 
Versuches  Eiswasser  von  0*  durch  den  Kühler 
geleitet  wurde,  mit  den  Erscheinungen  bei  der 
Temperatur  von  18^  C.  und  jenen  beim 
Durchleiten  von  Wasser  von  50  <^  C.  durch 
den  Kühler.  Es  ergab  sich  kein  merklicher 
Einfluss  dieser  verschiedenen  Temperaturen 
auf  den  Verlauf  der  Erscheinungen,  wie  die 
nachfolgenden  Beispiele  zeigen. 

1.  Ganzer  Condensator,    1  cm  Schlag- 
weite bei  Radius  5  mm   der  Entladerkugeln.     Temperatur  0^  C. 
Eiswasserkühlung;  bei  Frequenz  38— 40  Entladungen  in  der  Minute, 
das  Blut  nach  22  Schlägen  aufgehellt. 

2.  Versuch  unter  sonst  gleichen  Bedingungen  bei  18^  C,  das 
Blut  nach  22  Schlägen  aufgehellt. 

3.  Versuch  unter  sonst  gleichen  Bedingungen  bei  50^  C  und 
Durchleiten  von  Wasser  von  50®  C.  im  raschen  Strome.  Es  scheint, 
dass  schon  20  Schläge  das  Blut  aufhellen,  aber  es  lässt  sich  nicht 
sicher  entscheiden,  ob  nicht  2  weitere  Schläge  die  Aufhellung  noch 
deutlicher  machten,  also  höchstens  2  Schläge  Differenz. 

Ein  anderes  Beispiel  theile  ich  von  5  Minuten- Pausen -Ver- 
suchen mit. 

4.  Unter  sonst  gleichen  Bedingungen  wie  bei  den  früheren  Ver« 
suchen  bei  0®  C.  und  Eiswasserdurchleitung  4  Schläge  in  5  Minuten« 
Pausen  für  die  Aufhellung  nothwendig. 

16* 
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5.  Versuch  unter  Bedingongen  wie  in  4  aber  bei  18^  C.  Es 
heOen  4  ScUäge  das  Blut  aul 

6.  Versuch  unter  denselben  Bedingungen  aber  bei  Durcbleitung 
ton  Wasser  von  50^  C,  gleichfalls  4  Schlage  f&r  die  Aufhellung 
BOthwendig. 

Weitere  Folgerungen  aus  den  Versuchen  mit  Temperatur- 
bestimmung und  Abkühlung  und  Erw&rmung  werden  sich  später 
ergeben. 

Su  Versuche  in  Trögen. 

Schon  in  einer  früheren  Arbeit^)  habe  ich  vorgeschlagen,  sich 
eines  paraUelepipedischen  Troges  zu  bedienen,  um  die  Wirkung  des 
Constanten  Stromes  und  die  Wirkung  von  Entladungsschlftgen  der 
Leydener  Flasche  auf  das  Blut  miteinander  zu  vergleichen  und  die 
grosse  Verschiedenheit  beider  Einflüsse  sich  klar  vor  Augen  zu 
führen. 

Soldie  Tröge  können  aber  noch  zu  mannigfachen  anderen  Ver- 
suchen  dienen,  die  uns  hier  interessiren.  Besonders  kann  man  sie 
benützen,  um  die  Verschiedenheit  der  Wirkung  von  Condensator- 
EnUadungen  und  der  Wirkung  von  Inductionsströmen  auf  das  Blut 
zu  demonstriren.  Ich  habe  mir  eine  Reihe  solcher  Tröge  von  be- 
stimmten Dimensionen  herstellen  lassen.*  Sie  bestehen  jeder  aus 
einem  oblongen  Stück  Hartgummi  von  bestimmter  Dicke,  welches 
einen  paraUelepipedischen  Einschnitt  besitzt  Dieser  bildeti  vorne 
and  hinten  mit  einer  auf  den  Hartgummi  gekitteten  planen  Glas- 
platte geschlossen,  den  Trog  für  das  Blut  An  den  gegenüberliegenden 
schmalen  Seiten  des  Einschnittes  sind  Platinbleche  von  der  Breite 
des  Hartgummi  befestigt  die,  über  die  obere  Seite  des  letzteren  nach 
Aussen  geführt,  zu  Klemmen  hinleiten,  welche  zur  Aufnahme  in  den 
Schliessungsbogen  dienen.  In  Fig.  7  sind  zwei  solche  Tröge,  I  und 
ni  parallel  geschaltet,  in  dem  Gestelle  dargestellt,  mittelst  welches 
ich  die  Tröge  in  den  Schliessungsbogen  bringe.  Das  letztere  besteht 
aus  einem  runden  Grundbrette,  in  dessen  Mitte  die  Säule  feststeht» 
auf  welcher  der  leiterartige  Träger  für  die  Tröge  ruht.  Seitlich  sind 
wohl  isolirt  auf  dem  Grundbrette  zwei  dreifache  Klemmen  e  und  e' 
angebracht  Von  den  je  drei  Drähten,  welche  in  diesen  Klemmen 
liegen,  führen  die  zwei  untersten  zu  den  Klemmen  h  und  V  (Hg.  3) 


1)  L  c.  Bd.  52  S.  256. 
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des  Schliessungsbogens  «  die  zwei  mittleren  dienen  zur  Yerbindang 
mit  dem  oberen,  die  zwei  oberen  zur  Verbindung  mit  dem  unteren 
Trog. 

Ich  führe  zunächst  die  Dimensionen  der  drei  TrOge  im  Lichten 
an,  welche  zu  den  nachfolgenden  Versuchen  benatzt  werden  sollen, 
und  bezeichne  die  Tröge  mit  I,  II  und  III. 

Trog  I  ist  44  mm  lang,  4  mm  breit,  6  mm  tief,  er  hat  theo- 
retisch  einen  Inhalt  von  1,036  ccm,  empirisch  von  1,12  ccm. 


Fig.  7. 

Trog  II  ist  44  mm  lang,  4  mm  breit,  22,5  mm  tief,  er  hat 
tbeoretisch  einen  Inhalt  von  3,96  ccm,  empirisch  von  4,35  ccm. 

Trog  III  ist  44  mm  lang,  10  mm  breit  und  23  mm  tief,  er 
hat  theoretisch  einen  Inhalt  von  10,12  ccm,  empirisch  von  10,40  ccm. 

1.  Bei  ganzem  Condensator,  1  cm  Schlagweite  zwischen  Ent- 
lad^kugeln  von  5  mm  Radius,  braucht  das  Blut  in  Trog  I  bei 
grosser  Entladungsfrequenz  (siehe  das  Frühere)  25—30  Sehlftge  zur 
ÂttfbeUungy  in  Minuten-Pausen  5—6  Schläge. 

2.  Unter  denselben  Bedingungen  hellt  sich  das  Blut  in  Trog  I 
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und  n,  wenn  dieselben  parallel  in  den  getheilten  Schliessun^bogeu 
geschaltet  werden,  bei  grosser  Entlacjjingsfrequenz  nach  100  Schlägen 
auf.    In  Minutenpausen  nach  45  Schlägen. 

Diese  beiden  Tröge  können  auch,  weil  sie  beide  gleich  breit 
sind,  aber  an  Höhe  verschieden  und  in  beiden  wegen  der  gleichen 
Dicke  der  Blutschicht  sich  die  Aufhellung  gleich  gut  beurtheilen 
lässt,  dazu  dienen,  ad  oculos  zu  demonstriren ,  dass  bei  gleicher 
Länge  der  in  den  getheilten  Schliessungsbogen  aufgenommenen  Blut- 
säulen das  Blut  im  Zweige  von  grösserem  und  im  Zweige  von 
kleinerem  Querschnitte,  ganz  gleichen  Schritt  haltend,  sich  aufhellt. 

3.  Unter  denselben  Bedingungen  wie  in  den  Versuchen  1  und  2 
hellt  sich  das  Blut  in  Trog  I  und  Trog  III  parallel  geschaltet  bei 
grosser  Frequenz  nach  160—170  Entladungen  auf,  in  Minuten-Pausen 
nach  70  Schlägen.  In  dem  letzteren  Versuch  dient  Trog  I  wieder 
als  Probetrog  für  das  Blut  im  Trog  III,  dessen  Aufhellung  man 
der  Dicke  der  Schicht  wegen  nicht  direct  beurtheilen  kann.  In  den 
Versuchen  mit  den  Trögen  kann  man  vor  den  Trögen  auf  dem  Grund- 
brette des  Apparates  einen  Draht  vertical  aufstellen  und  dessen  Sichtbar- 
werden als  Probe  für  die  stattgehabte  Aufhellung  des  Blutes  benutzen, 
Äur  muss  man  bei  Benutzung  des  Troges  I  wegen  der  geringen  Höhe 
desselben  sehr  nahe  mit  dem  Auge  herangehen,  auch  andere  vor 
dem  Troge  befindliche  Objecte  können  für  die  Beurtheilung  der 
Aufhellung  des  Blutes  benutzt  werden.  Auch  das  Dunkeln  des  Blutes 
im  auffallenden  Lichte  ist  in  den  Trögen  sehr  schön  zu  beobachten. 

6.  Die  Elektrolyse  des  Blutes. 

Ich  habe  schon  früher  angegeben,  warum  sich  ausser  den  Ver- 
suchen in  den  Röhrchen  auch  noch  solche  in  Trögen  empfehlen, 
obwohl  sie  in  Bezug  auf  das  Verhalten  zu  Condensator-Entladongen 
ganz  übereinstimmende  Resultate  geben. 

Die  Tröge  kann  man  eben  zu  vergleichenden  Versuchen  ver- 
wenden, welche  in  den  durch  die  Elektroden  völlig  abgeschlossenen 
Blutsäulen  in  den  Röhrchen  nicht  angestellt  werden  können.  Und 
zu  diesen  Versuchen  wollen  wir  nun  übergehen.  Es  soll  uns  dazu 
der  Trog  III  dienen,  welchen  wir  allein  in  dem  beschriebenen  Ge- 
stelle anbringen.  Vorerst  leiten  wir  einen  constanten  Strom  durch 
das  im  Trog  enthaltene  defibrinirte  Schweineblut.  Ich  benutze  den 
Strom  von  15  Accumulatoren,  welcher  durch  die  Schwachstromleitang 
des  Institutes  zugeleitet  wird  und  zu  40—50  Milliampere  bestimmt 
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wurde.  Es  tritt  sofort,  wenn  der  Strom  geschlossen  wird,  starke 
Elektrolyse  im  Blute  auf.  Ueber  die  dabei  zu  beobachtenden  Er- 
scheinungen liegen  schon  aus  der  Zeit  *)  Beobachtungen  vor,  wo  man 
den  galvanischen  Strom  noch  in  neugieriger  Weise  auf  alle  thierischen 
Gewebe  und  Säfte  applicirte. 

Später  musste  ich  ^)  etwas  näher  darauf  eingehen,  besonders  als 
A.  Schmidt*)  bei  seinen  Studien  sich  des  constanten  Stromes  be- 
diente, um  seine  Anschauung  zu  stützen,  dass  die  von  mir  gefundene 
Aufhellung  des  Blutes  durch  den  Entladungsstrom  der  Leydener 
Flasche  auf  einer  elektrischen  Erregung  des  Blutsauerstoffes  und 
Auflösung  der  Blutkörperchen  durch  das  gebildete  Ozon  beruhe. 

Ich  habe  aber  diese  Anschauung  bald  widerlegt*). 

Die  Erscheinungen  in  unserem  Troge,  zu  welchem  wir  nach  diesen 
geschichtlichen  Bemerkungen  zurückkehren,  sind  die  folgenden  :  Es  tritt 
an  der  Kathode  ein  Schäumen  auf,  die  kleinen  Gasblasen  breiten  sich 
bald  auf  der  Oberfläche  des  Blutes  in  der  Nähe  der  Kathode  aus, 
das  dünne  Häutchen  der  Gasblasen  erscheint  grünlich,  entsprechend 
deni  Dichroismus  alkalischer  Hämatinlösungen,  nach  Innen  vor  der 
die  Gasblasen  enthaltenden  Schicht  tritt  der  Breite  und  Höhe  der 
Platin-Elektrode  entsprechend  ein  im  auffallenden  Lichte  dunkler, 
rother  Streifen  auf,  und  die  nachträgliche  mikroskopische  Untersuchung 
zeigt,  dass  in  dieser  Schicht  die  Blutkörperchen  aufgelöst  sind. 

An  der  Anode  zeigen  sich  zunächst  an  der  Platin-Elektrode 
einzelne  grössere  Gasblasen,  welche  in  einem  weissen  Streifen  fest- 
sitzen, darauf  folgen  nach  Innen  braune  Lagen,  die  ihre  Farbe 
saurem  Hämatin  verdanken,  darauf  folgt  eine  dunkle  schwarze  Masse 
und  dann  ein  hellerer  Streifen^).  Alle  diese  Schichten  bilden  der 
Platin-Elektrode  parallele  Streifen.  Nur  soweit  die  beschriebenen 
Erscheinungen  an  beiden  Polen  fortschreiten,  ist  das  Blut  verändert, 
alles  dazwischenliegende  Blut  erscheint  völlig  unverändert. 


1)  Schubler,  Gilbert's  Ann.  Bd.  39  S.  300.  1811.  —  Dutrocbet,  Frorieps 
Notizen  Bd.  33  S.  161.  18:^2.  —  Joh.  Müller,  Handbuch  d.  Physiol.  Bd.  1 
S.  128.   1835, 

2)  1.  c  Bd.  47  S.  359  und  Bd.  52  S.  253. 

3)  VirchowU  Archiv  Bd.  29  S.  29,  1864  und  Hftmatologische  Stadien 
S.  116.    Dorpat  1865. 

4)  L  c 

5)  Beim  Uundeblut  ist  zwischen  Torletztem  und  letztem  Bande  eine  Lage 
von  krystallisirtem  Hämoglobin  vorhanden,  waa  bei  dem  schwer  krystallisirenden 
Scbweineblnt  fehlt 
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Wie  man  sidit,  erklftren  acfa  alle  diese  Eneheimuigen  dordi  die 
Abscbeidiuig  von  am  der  Elektrolyse  von  Salzen  herrObrenden  Ionen 
an  den  Platin-Elektroden,  und  wir  werden  später  sehen,  dass  hierbei 
wesentlidi  nur  die  Elektrolyte  des  Blutserums  in  Betracht  kommen. 

7.   Wirkung  von  Inductionsströmen. 

Nachdem  wir  uns  so  von  der  Wirkung  der  Condensator-Ent- 
ladungen  und  von  der  Wirkung  des  constanten  Stromes  auf  das 
Blut  im  Troge  III  überzeugt  haben,  wollen  wir  nun  auch  Inductions- 
schlftge  auf  das  Blut  wirken  lassen. 

Wenn  ich  Blut  im  Troge  III  benutzte ,  um  das  Inductorium, 
so  wie  dasselbe  früher  zum  Laden  des  Condensators  diente,  also  bei 
derselben  Frequenz  des  rotirenden  Unterbrechers  und  beschickt  mit 
einem  Strom  von  3—4  Ampères,  zwischen  den  Enden  der  Inductions* 
rolle  kurz  zu  schliessen,  so  trat  keine  sichtbare  Veränderung  des 
Blutes  ein,  auch  wenn  die  Inductionswechselströme  durch  5—10 
Minuten  und  Iftnger  hindurch  geleitet  wurden. 

Wenn  ich  dagegen,  um  die  Schliessungsströme  unwirksam  zu 
machen,  eine  Funkenstrecke  von  20—30  mm  vorschaltete,  indem 
ich  mit  der  Anode  des  Inductoriums  eine  Spitze,  die  gegenüber- 
stehende Platte  aber  mit  der  eioen  Klemme  des  Troges,  die  andere 
Klemme  des  Troges  aber  mit  der  Kathode  des  Inductoriums  ver- 
band,  so  trat  Elektrolyse  ganz  unter  denselben  Erscheinungen  wie 
bei  Anwendung  des  constanten  Stromes  auf,  wo  die  Oeifnungs- 
inductionsströme  in  das  Blut  eintreten:  die  Säure  und  ihre  Wirkungen; 
wo  sie  aus  demselben  austreten:  das  Alkali  und  seine  Wirkungen. 

Wir  sind  also  zu  folgenden  Resultaten  über  die  Elektrolyse  des 
Blutes  gelangt  Bei  Condensator-Entladungen,  welche  das  Blut  lack- 
£arbig  machen,  ist  die  Elektrolyse  auf  ein  Minimum  reducirt,  bei 
Entladungen  des  kurz  geschlossenen  Inductoriums  heben  die  Wechsel- 
ströme ihre  elektrolytische  Wirkung  immer  wieder  auf.  Bei  Ent- 
ladungen des  Inductoriums  mit  vorgeschalteter  Funkenstrecke  und 
bei  der  Einwirkung  constanter  Ströme  ist  die  Elektrolyse  beträcht- 
lich und  sind  an  der  positiven  und  negativen  Elektrode  die  oben 
beschriebenen,  für  diese  Pole  charakteristischen  Erscheinungen  zu 
beobachten. 

Das  Blut  wird  in  keinem  der  drei  letzten  Fälle  in  seiner  ganzen 
Masse  lackfarbig. 

So   wie  mit  der  Durchleitung  von   Condensator-Entladungen 
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dordi  das  Blut,  siud  selbetverBtändlich  auch  mit  der  Durchleitung 
des  constanten  Stromes  und  der  InducUonsstrOme  Warmewirkungen 
▼erbunden. 

Aber  die  Erwärmung  des  Blutes  im  Troge  ist  bei  den  ange- 
führten Versuchen  immer  nur  eine  geringe,  bei  den  Versuchen  mit 
dem  Inductorium  ohne  Funkenstrecke,  welche  uns  in  dieser  Be- 
ziehung am  meisten  interessiren ,  zeigte  ein  empfindliches,  in  den 
Trog  eingesenktes  Thermometer  nach  5 — 10  Minuten  dauerndem 
Durchleiten  eine  Erhöhung  der  Temperatur  um  1—8^  C.  an. 

8.    Elektricitatsleitung  im  Blute. 

Wir  müssen  nun  an  die  Behandlung  einer  wichtigen  Frage 
herantreten,  und  diese  ist:  wie  die  elektrischen  Ströme  der  ver- 
schiedenen Art,  die  wir  nun  auf  das  Blut  haben  einwirken  lassen, 
durch  das  Blut  geleitet  werden? 

Durch  Untersuchungen  von  Roth^),  Bugarszky  und  TangP), 
Stewart*)  und  Oker-Blom*)  über  die  elektrische  Leitfähig- 
keit des  Blutes  wissen  wir,  dass  die  Leitfähigkeit  der  Blutkörperchen 
im  Vergleiche  mit  der  Leitfähigkeit  des  Serums  eine  so  geringe  ist, 
dass  sie  völlig  vernachlässigt  werden  kann  und  die  Blutkörperchen 
fast  als  Isolatoren  betrachtet  werden  können.  Wir  haben  das  in 
später  mitzutheilenden  Versuchen  bestätigt  gefunden. 

Die  Leitfähigkeit  des  Serums  entspricht  den  in  demselben  ent- 
haltenen Elektrolyten  und  dem  Dissociationsgrad  der  letzteren. 

Die  Elektricitatsleitung  im  Blute  ist  also  eine  elektrolytische, 
ond  wir  können  nach  dem  Gesetze  von  Faraday  aus  der  Menge 
der  auftretenden  Ionen  einen  Scbluss  auf  die  durchgeleitete  Elektri- 
citätsmenge  machen. 

Für  unsere  Versuche  am  Blute  ist  es  nun  von  Interesse,  in  dem 
Troge  in,  in  welchem  wir  die  Wirkung  des  constanten  Stromes, 
der  Inductionsströme  und  der  Condensator-Entladungen  auf  das  Blut 
mit  einander  verglichen  haben,  auch  Versuche  mit  einer  einfachen 
elektrolytischen  Lösung  anzustellen,  um  zu  einem  Urtheile  über  die 

1)  Centnüblatt  for  Physiologie  Bd.  11  S.  271. 

2)  L  c  p.  801  und  Pflûger's  Archiv  Bd.  72  S.  531. 

3)  Centralblatt  for  Physiologie  Bd.  11  S.  332  und  Journal  of  Physiology 
Toi.  24  S.  211. 

4)  Thier.  Sâfte  tind  Gewebe  in  physik.-chem.  Beziehong  (L  Mittheilong). 
Pflûger's  Archiv  Bd.  79  S.  111. 
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VorgÄnge  zu  gelangen,  welche  beim  Durchgange  von  Condensator- 
Entladungen  durch  das  Blut  stattfinden. 

Die  Leitfähigkeit  des  Blutserums  verschiedener  Thiere  stimmt 
mit  der  Leitfähigkeit  von  ClNa-Lösungen  zwischen  0,66—0,76  ®  o 
tiberein.  Oker-Blom^)  bezeichnet  auf  Grund  von  vergleichenden 
Untersuchungen  mit  Rinderblutserum  die  0,7  ^o  ClNa-Lösung  in  Be- 
zug auf  die  elektrolytische  Leitfähigkeit  als  physiologische  Kochsalz- 
lösung. 

Eine  0,76  ^/oige  ClNa-Lösung,  die  auf  10  ccm  mit  5—6  Tropfen 
einer  Lösung  von  Phenolphtaleïn  (1  auf  100)  versetzt  worden  war, 
diente  mir  zu  den  nachfolgenden  Versuchen,  bei  welchen  die  leichtver- 
ständlichen Erscheinungen,  welche  mittelst  dieses  empfindlichen  Reagenz 
bei  Einwirkung  des  constanten  Stromes  oder  von  Inductionsströmen 
bei  vorgeschalteter  Funkenstrecke  auftreten,  mit  den  Erscheinungen 
verglichen  werden  sollten,  welche  auftreten,  wenn  der  die  ClNa- 
Lösung  enthaltende  Trog  zum  Kurzschluss  der  secundären  Rolle  des 
Inductionsapparates  verwendet  wurde  oder  aber  in  den  Schliessungs- 
bogen  des  Gondensators  eingeschaltet  wurde. 

In  den  beiden  ersteren  Fällen  sieht  man  die  Kathode  im  Trog 
sich  mit  einer  intensiven  Purpurfarbe  tiberziehen,  welche  von  dem 
darunterliegenden  Platinspiegel  durchleuchtet  wird ,  während  die 
Anode  den  blanken  Platinspiegel  ganz  ungefärbt  zeigt,  und  bei  einiger 
Dauer  der  angewendeten  Ströme  schreitet  die  Elektrolyse  rasch 
weiter.  Bei  Kurzschluss  der  Inductionsrolle  mit  dem  die  ClNa- 
Lösung  enthaltenden  Troge  zeigt  sich  dagegen  an  keiner  der  beiden 
Platinelektroden  eine  Färbung,  weil  die  sich  rasch  folgenden  Wechsel- 
ströme eine  Ausscheidung  von  Ionen  nicht  zu  Stande  kommen  lassen. 

Wie  verhält  es  sich  aber  mit  den  Condensator-Entladungen? 

In  Bezug  auf  diese  kann  die  Frage  aufgeworfen  werden,  ob  sie 
oscillirend  sind  oder  nicht,  und  gerade  darum  handelt  es  sich  bei 
den  vorliegenden  Untersuchungen. 

Die  Versuche  zeigen,  dass  das  Letztere  der  Fall  ist.  Die  Phenol- 
phtaleln-Reaction  tritt,  wenn  die  Condensator- Entladungen  (6  Ele- 
mente 1  cm  Schlagweite  zwischen  Entladerkugeln  von  5  mm  Radius) 
so  wie  bei  den  Blutversuchen  durch  die  Kochsalzlösung  im  Troge 
geleitet  werden,  immer  nur  einseitig  auf.  Sie  ist  schwach,  aber  voll- 
kommen deutlich  und  nimmt  mit  der  Anzahl  der  Entladungen  zu. 


1)  1.  c  S.  123. 
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Die  Reaction  tritt  an  jener  Platinelektrode  auf,  welche  mit 
den  mit  der  Kathode  des  Inductoriums  verbundenen  Belegen  des 
Condensators  zusammenhängt  (siehe  Fig.  3  S.  207).  Diese  Erfahrung 
über  die  gleichbleibende  Richtung  der  in  unseren  Versuchen  durch 
die  in  den  Schliessungsbogen  eingeschalteten  Flüssigkeiten  hindurch- 
geschickten Entladungen  wird  auch  bestätigt,  wenn  man,  was  sich 
sehr  gut  ausführen  lässt,  hinter  den  die  Flüssigkeit  enthaltenden 
Trog  eine  passende  Geissler'sche  Röhre  schaltet.  Bei  den  durch- 
gehenden Entladungen  tritt  das  Glimmlicht  nur  an  dem  Pole  auf, 
der  mit  den  mit  der  Kathode  des  Inductoriums  zusammenhängenden 
Belegen  des  Condensators  verbunden  ist.  An  dem  andere^  Pole  der 
Geissler'schen  Röhre  ist  der  leuchtende  Punkt  an  der  Spitze  der 
Elektrode.  Die  Geissler'sche  Röhre,  welche  ich  zu  diesen  Ver- 
suchen benutzte,  war  15  cm  lang.  Ich  habe  sie  hinter  den  mit  ClNa- 
Lösung  gefüllten  Trog  III  oder  hinter  den  parallel  geschalteten 
Tröeen  lU  und  I  benützt  und  sie  beobachtet,  während  das  Blut  in 
diesen  Trögen   durch  Entladungschläge  lackfarbig  gemacht  wurde. 

Die  ganz  unbeträchtliche  Elektrolyse,  welche  bei  unseren  Ver- 
suchen an  dem  Blut  in  den  Röhrchen  und  Trögen  auftritt,  während 
das  Blut  durch  Entladungen  des  Condensators  in  denselben  lackfarbig 
wird ,  ist  also  nicht  etwa  darauf  zurückzuführen ,  dass  Entladungen 
oscillirend  durch  das  Blut  hindurchgehen,  sondern  sie  ist  der  Aus- 
druck dafür,  dass  die  chemischen  Wirkungen  des  Entladungsstromes 
wegen  der  geringen  Elektricitätsmenge,  welche  selbst  in  unserem 
grossen  Condensator  enthalten  ist,  nur  sehr  geringe  sind.  Wie  ich 
in  Ostwald's  Elektrochemie*)  angeführt  finde,  haben  schon 
Pearson,  Ritter  und  van  Marum  sich  mit  den  geringen  chemi- 
schen Wirkungen  der  Entladungsströme  von  Lej  dener  Flaschen  be- 
schäftigt und  hat  der  erstere  14600  Schläge  verwenden  müssen, 
wenn  er  bei  der  Wasserzeriegung  nur  eine  kleine  Menge  Gas  er- 
halten wollte.  Andererseits  zeigen  aber  unsere  Versuche  am  Blute 
und  an  der  ClNa-Lösung,  dass  wir  uns  den  Durchgang  der  Ent- 
ladungen durch  das  Blut  ihrem  Wesen  nach  als  eine  elektrolytische 
Üurchleitung  vorstellen  müssen,  und  daraus  werden  wir  später  einige 
Folgerungen  ableiten. 


1)  Leipzig  1896  S.  25. 
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9.   Geringe  Wärmewirkung  der  Condensator-Ent- 
ladungen,  Versache  an  Blut-Leimgemischen. 

Vorerst  möchte  ich  darauf  verweisen,  dass  die  auf  die  geringe 
Menge  der  im  Gondensator  angesammelten  Elektricit&t  zurückzu- 
führende geringe  chemische  Wirkung  des  Entladungsstromes  auch 
darauf  hinweist,  dass  die  Wärmewirkung  des  Entladungsstromes  in 
unseren  Versuchen  keine  besonders  grosse  sein  kann. 

Ich  habe  früher  in  Versuchen,  bei  welchen  die  Menge  der  durch- 
strömten Flüssigkeit  genügend  gross  war  gegenüber  dem  Quecksilber- 
behälter des  angewendeten  Thermometers,  gezeigt,  dass  sich  die 
Temperattir  des  Blutes  während  des  Elektrisirens  nur  wenig  erhöht 

Da  man  aber  den  Einwurf  erheben  könnte,  dass  vom  Thermo- 
meter nur  eine  viel  niedrigere  Temperatur  angezeigt  werde,  als 
sie  das  Blut  während  der  durchgehenden  Gondensator -Entladungen 
wirklich  annimmt,  wie  das  L.  Hermann^)  thatsächlich  darzuthun 
suchte,  so  habe  ich,  obwohl  ich  Hermann's  Bedenken  nicht  theilen 
kann,  doch  Veisuche  angestellt,  welche  zeigen,  dass  eine  Temperatur 
von  60—65®  G. ,  bei  welcher  das  Blut,  wie  wir  sehen  werden, 
durch  Wärme  lackfarbig  wird,  im  Blute  nicht  vorhanden  sein  kann, 
wenn  dasselbe  durch  Gondensator -Entladungen,  wie  wir  sie  bei 
unseren  früheren  Versuchen  ange^ndet  haben,  lackfarbig  wird. 

Ich  habe  früher  einmal*)  zu  anderen  Zwecken  Blut  mit  Leim- 
lösungen gemischt,  die  bei  gewöhnlicher  Temperatur  eine  steife 
Gallerte  bilden,  aber,  in  Geftssen  mit  dünnen  Wandungen  in  der 
geschlossenen  Hand  gehalten,  durch  die  Wärme  der  letzteren,  also 
bei  35—36®  G.,  sich  verflüssigen,  und  gezeigt,  dass  die  Blutkörper- 
chen des  mit  solchen  Leimlösungen  bei  35—30®  G.  gemischten 
Blutes,  wenn  sie  nach  Abkühlung  des  Gemisches  auf  Zimmertempe- 
ratur in  die  sich  bildende  Gallerte  eingeschlossen  werden,  ganz  un- 
verändert bleiben,  was  auch  der  Fall  ist,  wenn  man  die  Gallerte 
wieder  in  der  Wärme  der  geschlossenen  Hand  verflüssigt  u.  s.  f. 

Von  dieser  Erfahrung  machte  ich  Gebrauch,  um  zu  sehen,  ob 
durch  Gondensator-Entladungen,  welche  das  Blut  lackfarbig  machen, 
ein  Schmelzen  der  vom  Blut -Leimgemisch  gebildeten  Gallerte  zu 
Stande  kommt,  ehe  die  Veränderung  des  Blutes  auftritt,  oder  ob 


1)  1.  c.  S.  168. 

2)  L  c  Bd.  46  S.  93. 
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etwa  das  in  die  Gallerte  eingeschlossene  Blut  lackfiarbig  wird,  ehe 
ein  Schmelzen  der  Gallerte  zu  Stande  kommt. 

Die  Versuche  zeigen,  dass  das  Letztere  der  Fall  ist 

Ich  bereitete  für  diese  Versuche  aus  feinstem  käuflichem  Leim 
und  physiologischer  Kochsalzlösung  (0,76  ^oige)  indem  ich  auf  100 
Tbeile  der  Lösung  10  g  trockenen  Leim  nahm  und  denselben  in 
der  Lösung  anquellen  liess  und  dann  auf  40^  G.  erwärmte,  eine 
Leimlösung,  welche  bei  gewöhnlicher  Zimmertemperatur,  18— 20*  C., 
gelatinirte,  aber  in  einer  dünnwandigen  Eprouvette  in  der  geschlossenen 
Hand  gehalten,  also  bei  35 — 86®  C.,  vollkommen  flüssig  wurde. 

Gewöhnlich  reagiren  solche  Lösungen  schwach  sauer,  und  man 
muss  sie  dann  mit  einer  Spur  Natronlauge  genau  neutralisiren. 

Mit  zwei  Theilen  der  also  bereiteten  und  verflüssigten  Leim* 
lösung  mischte  ich  einen  Theil  in  der  Kftlte  gestandenes  Blut,  welches 
etwa  10®  G.  hatte,  durch  rasches  Hin-  und  Herbewegen  in  der 
Eprouvette  möglichst  gleichmftssig. 

Die  Mischung  wird  bald  dickflüssig  und  gelatinirt  darauf  zu 
einer  Gallerte,  welche  aber  in  der  Temperatur  der  geschlossenen 
Hand  immer  wieder  sich  verflüssigt  Mit  der  flüssig  gemachten 
Gallerte  wurden  die  Tröge  I,  U  und  HI  vollgegossen  und  dann  das 
Blut-Leimgemisch  wieder  gelatiniren  gelassen. 

War  das  Blut  ganz  frisch,  dann  gelingen  alle  diese  Operationen 
sehr  gut  und  erhält  man  schön  arteriell  gefärbt  ein  möglichst  gleich- 
mftssiges  Blut-Leimgemisch  in  den  Eprouvetten  und  Trögen. 

Ist  das  Blut  nicht  ganz  frisch ,  dann  bewirkt  die  Vermischung 
mit  der  Leimlösung  leicht  eine  Reduction  des  Oxyhämoglobins, 
und  die  Blutkörperchen  senken  sich  dann  leicht  aus  dem  Blut- 
Leimgemisch  vor  dem  Erstarren  desselben,  und  die  Gemische 
werden  ftkr  die  Versuche  unbrauchbar.  Leitet  man  durch  die  aus 
guten  Mischungen  von  Blut  und  Leimlösung  in  den  Trögen  bei 
Zimmertemperatur  erstarrte  Gallerte  Condensator- Entladungen,  so 
sieht  man,  dass  das  Blut  sich  nach  einer  Reihe  von  Entladungen 
aofhellt;  auch  hierbei  bedarf  es  in  Minutenpausen  weniger  Schläge 
als  bei  rascher  Frequenz  der  Entladungen.  Die  letztere  Art  der  Auf* 
bellung  wurde  aber  bei  diesen  Versuchen  ihrem  Sinne  nach  in  der 
Regel  angewendet  Die  Gallerte,  welche  das  Blut  in  inniger  Mischung 
einschliesst,  wird  durch  die  fbr  die  Aufhellung  noth wendige  Anzahl 
von  Entladungen  nicht  verflüssigt  Erst  wenn  man  eine  sehr  grosse 
Anzahl  von  Entladungen  noch  durch  das  schon  aufgdiellte  Blut- 
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Leimgemisch  gehen  lässt,  bemerkt  man,  dass  die  Gallerte  weicher 
oder  zähflüssig  wird.  Das  ist  wichtig.  Es  ist  aber  nur  in  dem  kleinsten 
Troge  I  durch  eine  nicht  allzu  grosse  Zahl  von  Entladungen  zu 
erreichen,  bei  Anwendung  der  parallel  geschalteten  Tröge  I  und  III 
mûsste  man  eine  sehr  grosse  Zahl  von  Entladungen  anwenden,  wenn 
man  diesen  Zustand  en*eichen  wollte,  da  man  schon  bei  Anwendung 
der  parallel  geschalteten  Tröge  I  und  II  gegen  350  rasch  folgende 
Entladungen  braucht,  um  eine  eben  merkliche  Erweichung  der  Gallerte 
zu  erzielen. 

Ehe  ich  diese  Versuche  an  Blut-Leimgemischen  verlasse,  möchte 
ich  eine  Beobachtung  hier  einfügen,  die  ich  später  noch  zu  verfolgen 
gedenke.  Wenn  ich  die  wie  durchsichtig  gefärbte  Hausenblase  sich 
ausnehmende,  durch  Entladungsschläge  lackfarbig  gewordene  Blut- 
Leimgallerte  aus  den  Trögen  herauslöflfelte  und  in  eine  Eprouvette 
brachte,  in  welcher  ich  sie  wieder  bei  der  Temperatur  der  ge- 
schlossenen Hand  verflüssigte,  so  konnte  ich  sie  in  dtlnner  Schiebt 
auf  eine  Glasplatte  ausgiessen.  Wird  die  so  gegossene  Platte  dann 
getrocknet,  so  zeigt  die  durchsichtige  trockene  Leimschicht  eine 
feurige  Oxyhämoglobinfarbe.  Vor  dem  Spektroskop  zeigt  sie  die 
Streifen  des  Oxyhämoglobins,  und  das  letztere  ist  gleichsam  in  dem 
Leime  fixirt,  der  noch  nach  (vier)  Monaten  in  der  Farbe,  weder  für 
das  blosse  Auge,  noch  bei  spektroskopischer  Untersuchung  eine 
Veränderung  zeigt. 

10.   Versuche  an  mit  Salz-  oder  Zuckerlösungen 
versetztem  Blute. 

Ich  kehre  nach  dieser  Einschaltung  zurück  zu  der  Wirkung  der 
Condensator- Entladungen  auf  das  Blut,  um  Einiges  über  das  Ver- 
halten des  Blutes  gegen  Entladungsströme  anzuführen,  wenn  man 
dasselbe  vorher  mit  Salzen  oder  mit  Zucker  versetzt  hat 

Meine  Versuche*)  über  die  verschiedene  Wirkung  des  CINa, 
Na^SO«,  NagCOg  und  Na^HPO«  werden  mit  Rücksicht  auf  die  neuen 
80  genauen  Methoden,  welche  wir  heute  für  die  Bestimmung  der 
Leitfähigkeit  von  Flüssigkeiten  besitzen,  einer  Revision  unterzogen 
werden  müssen.  Hier  beschränke  ich  mich  auf  einige  Ergänzungen 
meiner  vergleichenden  Untersuchungen  über  die  Salz-  und  Zucker- 
wirkungen,   In  Bezug  auf  diese  muss  ich  zunächst  kurz  auf  die 


1)  1.  c.  Bd.  84  S.  157. 
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Haaptresultate  verweisen.  Die  Wirkungen  yon  Salzlösungen  und 
Zuckerlösungen  auf  das  Blut  sind  in  vielen  Beziehungen  einander 
fthnlich.  Man  sieht  bei  der  Anwendung  der  einen  wie  der  anderen 
die  Blutkörperchen  unter  dem  Mikroskope  geschrumpft,  wie  an- 
genommen wird,  in  Folge  von  Wasserentziehung.  Salzlösungen  so- 
wohl wie  Zuckerlösungen  vensögem  den  Eintritt  der  Blutgerinnung, 
Salzlösungen  machen  ebenso  wie  Zuckerlösungen  möglich,  dass  die 
Blutkörperchen  durch  Filtration  vom  Plasma  oder  Serum  getrennt 
werden  können. 

Zuckerzusatz  zum  Blute  setzt  aber  das  Leitungsvermögen  des- 
selben herunter,  Salzzusatz  erhöht  es. 

Sowohl  Zucker  als  Salzzusatz  zum  Blute  erhöht  die  specifische 
Resistenz  der  Blutkörperchen,  und  ich  habe  gezeigt,  dass  man  auf 
die  Aenderung  des  Leitungsvermögens  der  ZwischenflQssigkeit,  aber 
auch  auf  die  Aenderung  der  Blutkörperchen  Rücksicht  nehmen  muss, 
wenn  man  die  Wirkung  von  Salz-  und  Zuckerzusätzen  zum  Blute 
richtig  beurtheilen  will. 

Wenn  man  mit  Salzlösungen  von  steigender  Concentration 
und  mit  Zuckerlösungen  von  steigender  Concentration  immer  in 
demselben  Volumverhältnisse  gemischtes  Blut  elektrisirt,  so  er- 
hmt  man  ohne  Ausnahme  für  die  Salze  das  Resultat,  dass  schon 
nach  Salzzusätzen  von  verhältnissmässig  geringen  Concentrations- 
graden  das  Blut  entweder  nur  nach  einer  grossen  Anzahl  von  Ent- 
ladungen lackfarbig  wird  oder  auch  nach  einer  sehr  grossen  Zahl 
von  Entladungen  nicht  mehr  lackfarbig  wird,  während  nach  Zucker- 
zusätzen von  verhältnissmässig  hohen  Concentrationsgraden  das  Blut 
noch  durch  eine  bestimmte  Anzahl  von  Entladungsschlägen  lack- 
farbig gemacht  werden  kann. 

Nach  den  neueren  Erfahrungen  über  die  Betheiligung  der 
Zwischenflüssigkeit  und  der  Blutkörperchen  an  der  Durchleitung  des 
elektrischen  Stromes  durch  das  Blut  scheinen  mir  diese  Versuche 
noch  bedeutsamer  als  zu  der  Zeit,  wo  ich  sie  zuerst  angestellt  habe, 
und  sie  müssen  ebenfalls  noch  vervielfältigt  werden. 

Vorläufig  führe  ich  aber  zur  Ergänzung  meiner  früheren  Ver- 
suche an,  dass  man  mit  den  Concentrationen  der  Zuckerlösungen, 
welche  man  dem  Blute  zusetzt,  noch  viel  weiter  hinaufgehen  kann, 
als  das  bei  meinen  früheren  Versuchen  geschehen  ist,  ohne  dass  das 
Blut  die  Fähigkeit  verliert,  durch  Condensator- Entladungen  lack- 
farbig zu  werden. 
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Wahrend  der  Zusatz  von  3  g  in  100  ccm  enthaltender  oder 
0,5128  normaler  ClNa-L(ysunp,  und  zwar  2  Volumina  zu  1  Volumen 
Blut  bewirkt,  dass  schon  eine  sehr  grosse  Zahl  von  Entladungen  noth- 
wendig  ist,  um  noch  eine  Wirkung  zu  erzielen  und  der  Zusatz 
immer  höher  concentrirter  ClNa-Lösungen  in  demselben  Verhältnisse 
die  Zahl  der  nothwendigen  Entladungen  rasch  steigert  und  endlich  die 
Fähigkeit  des  Blutes,  durch  Entladungsschlage  lackfarbig  zu  werden, 
aufhebt,  wird  das  Blut  bei  Zusatz  yon  2  Voluminen  Dextroaelösung, 
enthaltend  31,58  g  in  100  ccm,  die  einer  10,257  g  in  100  ccm  ent- 
haltenden oder  1,7533  normalen  ClNa-Lösung  äquimolekular  ist,  nach 
einer  Anzahl  von  Entladungsschlagen  lackfarbig,  ebenso  dasjenige, 
welches  man  auf  1  Volum  Blut  mit  2  Volumina  einer  Saccharose- 
lösung  versetzt  hat,  die  60,00  g  in  100  ccm  enthalt  und  wieder 
einer  1,7533  normalen  Ghlomatriumlösung  äquimolekular  ist  Ich 
habe  vergleichende  Versuche  dieser  Art  bei  den  obigen  Einrichtungen 
mit  EnUadungen  des  ganzen  Condensators  bei  1  cm  Schlagweite 
zwischen  Entladerkugeln  von  5  mm  Radius  bei  grosser  Frequenz 
der  Entladungen  (38 — 40  in  der  Minute)  in  einem  Troge  IV  an- 
gestellt, welcher  25  mm  im  Lichten  lang,  10  mm  tief  und  4  mm 
breit  war,  der  theoretisch  1  ccm,  empirisch  1,1  ccm  Inhalt  hatte. 

Eine  solche  Versuchsreihe  ergab  beispielsweise  für  frisches 
Schweineblut  Aufhellung  nach  35 — 40  Schlagen;  fQr  1  Volumen 
Blut  mit  2  Volumina  DextroselOsung  von  31,58  g  m  100  ccm  nach 
60—70  Schlagen;  für  1  Volumen  Blut  mit  2  Volumen  Saccharose- 
lösung 60,00  g  in  100  ccm  nach  110—120  Schlagen;  Blut  1  Vo- 
lumen mit  2  Volumina  der  äquimolekularen  ClNa  von  10,257  g 
in  100  ccm  versetzt,  war  nach  400  Schlagen  noch  völlig  unverändert, 
und  dasselbe  Blut,  1  Volumen  mit  2  Volumina  einer  ClNa-Lösang 
von  3^/o  in  100  ccm  versetzt,  brauchte,  um  aufgehellt  zu  werden, 
schon  250  Schlage. 

11.   Wirkung    von  Condensator-Entladungen  und    von 
Inductionsströmen  auf  sehr  dünne  Blutschichten. 

Für  die  Versuche  an  mikroskopischen  dünnen  Blutschichten  be> 
diente  ich  mich  meines  schon  in  der  Einleitung  erwähnten  Object- 
tragers,  auf  welchen  zwischen  6  mm  von  einander  abstehenden  Elek- 
troden eine  durchaus  gleich  breite  Blutschicht  aufgenommen  weidea 
konnte.  Durch  diese  Blutschicht  wurden  bei  einer  Schlagweite,  von 
1  mm  zwischen  Entladerkugeln  von  2,5  mm  Radius  die  Entladungen 
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einer  Leydener  Flasche  von  920  qcm  einseitigem  Beleg  gesendet  Znr 
Ladung  der  Flasche  diente  ein  kleiner  Funkenindnctor  Nr.  5  Ton 
Keiser  u.  Schmidt  (primäre  Spirale  160  Windungen,  secundare 
Spirale  38  Abtheilungen  a  circa  500  Windungen)  welcher,  mit  3  Accu- 
mulatoren  betrieben  einer  Funkenlange  von  3,5  cm  nach  dem  Ver- 
zeichnisse entspricht,  aber  auch  fast  das  Doppelte  der  angeführten 
Fnnkenl&nge  gibt  Zur  Unterbrechung  des  Stromes  der  prim&ren 
Spirale  verwendete  ich  anstatt  des  dem  Inductor  beigegebenen  Platin- 
unterbrechers wieder  den  rotirenden  Ko  h  T  sehen  Unterbrecher,  der 
sich  sehr  leicht  zwischen  dem  Stativ  des  entfernten  Hammers  und 
dem  Stativ  der  entfernten  Spitze  des  Platinunterbrechers  einschalten 
lasst.  Auf  sehr  langsamen  Gang  gestellt,  erlaubt  dieser  Unterbrecher 
wieder  bei  Handhabung  des  am  Inductorium  angebrachten  Aus- 
schalters, Flaschen-Entladungen  in  bestimmten  Intervallen  zu  erhalten. 
Die  Schaltung  aller  Theile  entspricht  genau  der  in  Fig.  3  angegebenen, 
wenn  man  an  Stelle  von  B  sich  den  beschriebenen,  das  Blut  ent- 
haltenden Objectträger,  an  Stelle  von  C  die  Flasche,  und  an  Stelle 
von  J  und  E  das  kleine  Inductorium  und  einen  kleinen  Auslader 
vorstellt  Die  Funkenstrecke  zwischen  Spitze  und  Platte  des  Induc- 
toriums  betrug  2  cm. 

An  die  Stelle  der  Leydener  Flasche  habe  ich  in  einigen  Ver- 
suchen auch  einen  Edel  mann 'sehen  kleinen  Präcisionscondensator 
von  0,01  Mikrofarad  Capacität'gesetzt,  aber  ein  solcher  Iftsst  sich  nur 
bis  zu  einer  Schlagweite  von  etwas  über  0,25  mm  laden.  Bei  Versuchen, 
welche  in  dieser  Art  angestellt  werden,  ergeben  sich  durchaus  die 
Bilder,  welche  ich  als  successive  Veränderungen  der  Blutkörperchen 
durch  elektrische  Schläge  beschrieben  habe*). 

Ich  muss  besonders  aufrecht  erhalten,  dass  auf  den  Einfluss  lang«^ 
sam  (in  Intervallen  von  2  Minuten)  aufeinander  folgender  Schläge  die 
napfförmigen  Blutkörperchen  ganz  frischen  Blutes  zuerst  am  Rande 
einige  Kerben  bekommen  und  rosettenförmig  werden,  dass  dann  unter 
Verkleineruniir  des  Durchmessers  das  Blutkörperchen  maulbeerförmig 
wird,  dass  die  Maulbeerform  durch  Verschmächtigung  der  Zacken  von 
der  Spitze  her  in  eine  Stechapfelform  übergeht  und  darnach  auch  die 
spitzen  Zacken  eingezogen  werden,  und  jetzt  das  Blutkörperchen  eine 
gefärbte  Kugel  darstellt.  Auf  diesem  Stadium  der  Veränderung  be- 
harren die  Blutkörperchen  am  längsten,  dann  geben  die  Körperchen 


1)  I.  c  Bd.  50  S.  18.5. 
i:.Priif«r,ArditTfftr  rhyiiolOtfi«.    Bd.  82.  17 
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ihren  Farbesto£f  ab,  und  bleiben  nur  die  entfärbten^  schwach  licht- 
brechenden Schatten  zurück. 

Auch  für  die  Veränderungen  der  Froschblutkörperchen  muss  ich 
meine  früheren  Angaben  aufrecht  erhalten,  ganz  besonders,  dass  ein 
dem  Rosetten-  und  Maulbeer -Stadium  der  kreisscheibenf&rmigen 
Blutkörperchen  entsprechendes  Stadium  der  Veränderung  existirt, 
in  welchem  der  Rand  mit  Einbuchtungen  versehen  ist,  und  meist 
radiär  gestellte  Wülste  in  der  Mitte  des  Blutkörperchens  zu  einem 
Knoten  zusammenlaufen,  in  welchem  der  Kern  des  Blutkörperchens 
mit  seinen  Contouren  verschwindet  Erst  darauf  glätten  sich  die 
Blutkörperchen  wieder,  der  Kern  wird  dann  scharf  contourirt,  und  das 
Blutkörperchen  geht  in  einen  eiförmigen  oder  kugeligen  gefärbten 
Körper  über,  welcher  allmälig  verblasst  und  als  Rest  den  von 
einem  schwachen,  kreisförmigen  Contour  nmfassten  Kern  zurücklässt 
Wenn  L.  Hermann*)  und  früher  Neu  mann*)  bei  ihren  Versuchen 
mit  Inductionsströmen  diese  Bilder  nicht  in  der  Weise  gesehen  haben, 
sondern  etwas  Anderes,  so  ist  daran  nur  der  Umstand  Schuld, 
dass  ihre  Versuche  eben  ganz  anderer  Natur  sind,  als  meine  Ver* 
suche  mit  Condensator-Entladungen.  Für  die  Begründung  dieser 
Behauptung  muss  ich  nun  hier  gleich  einen  Versuch  anschliessen, 
der  sich  auf  das  früher  schon  bei  Versuchen  im  Grossen  abgehandelte 
Blut-Leimgemisch  bezieht. 

Dieses  Gemisch,  welches  bei  gewöhnlicher  Zimmertemperatur 
eine  Gallerte  darstellt,  aber  bei  35—36®  C.  flüssig  wird,  benutzte 
ich  auch  in  dünner  Schicht  in  der  nachfolgenden  Weise.  Ein  Tropfen 
des  flüssigen  Gemisches  wurde  auf  den  beschriebenen  Objectträj^er 
gebracht,  rasch  mit  einem  Deckgläschen  bedeckt  und  zwischen  den 
Elektroden  in  dünner  Schicht  ausgebreitet,  worauf  es  sehr  bald 
wieder  erstarrt  Diese  dünne  Schicht  wird  mit  Condensator-Ent- 
ladungen behandelt,  wie  früher  das  Blut  Die  in  die  Gallerte  ein- 
geschlossenen kleinen  Blutherde  werden  durch  Veränderung  der 
Blutkörperchen  ebenso  lackfarbig,  wie  eine  dünne  Blutschicht  allein; 
dadurch  wird  die  Gallerte,  ohne  dass  sie  vorher  schmilzt,  durch- 
sichtig gefärbt.  Ist  das  nach  wenigen  Entladungen  eingetreten, 
dann  versuche  man,  rasch  das  Deckgläschen  abzuheben;  bleibt  dabei, 
was  nicht  immer,   aber  öfter  gelingt,  die  Gallerte  an  dem  Deck« 

1)  1.  c. 

2)  1.  c. 


Elektr.  and  thenn.  Einwirkangen  auf  da«  Blut  und  die  Structur  etc     233 

glaschen  haften,  dann  sieht  man  sie  in  drei  Bänder  getheilt:  ein 
mittleres  durchsichtiges,  welches  der  zwischen  den  Elektroden  ge- 
legenen Gallerte  entspricht,  und  zwei  seitliche  undurchsichtige,  ent- 
sprechend den  aber  den  Elektroden  gelegenen  Theilen  der  Gallerte, 
in  welchem  die  Blutkörperchen  unverändert  blieben. 

Mit  diesen  Erfahrungen  gehen  wir  nun  an  die  Versuche  über 
die  Wirkung  von  Inductionsschlägen  auf  dünne  Blutschichten. 

Ich  halte  mich  dabei  ganz  an  die  von  L.  Hermann  angegebene 
Versuchsanordnung,  die  in  der  Einleitung  mitgetheilt  wurde,  und 
leite  durch  die  dünne  Blutschicht  die  Wechselströme  des  angeführten 
kleinen  Inductoriums. 

L.  Hermann  gibt  an,  dass  bei  capillaren  Blutschichten  unter  dem 
Deckglase  die  Erwärmung  durch  Inductionsströme  so  stark  ist,  dass 
sie  meist  dem  aufgelegten  Finger  erkennbar  ist. 

Ich  kann  das  nur  vollkommen  bestätigen,  ebenso  sicher  ist  es 
aber  auch,  dass  bei  den  eben  beschriebenen  Versuchen  mit  Conden- 
sator  -  Entladungen  von  einer  solchen  Erhitzung  nichts  wahrzu- 
nehmen ist 

Das  Blut  verändert  sich  bei  dem  Versuche  von  L.Hermannso, 
wie  derselbe  es  beschrieben  hat.  Nur  muss  ich  hinzufQgen,  dass 
dem  Durchsichtigwerden  des  Blutes  sehr  bald,  wenn  man  nicht  sofort 
nach  dem  Auftreten  dieser  Erscheinung  die  Inductionsströme  unter- 
bricht, auch  Gerinnung  der  Eiweisskörper  des  Blutes,  Verdampfung 
des  Wassers  und  Verkohlung  folgt. 

Stellt  man  den  Versuch  mit  einer  dünnen  Schicht  des  an- 
gegebenen Blut-Leimgemisches  in  analoger  Weise,  wie  früher  bei 
den  Gondensatof- Entladungen,  an,  dann  sieht  man,  dass  bei 
der  pnwirkung  der  Inductionsschläge  zuerst  die  Blutleimgallerte 
sclimilzt  und  eine  Sammlung  des  in  die  Leimgallerte  eingeschlossen 
gewesenen  Blutes  in  kleinen  Herden  stattfindet,  worauf  erst  das 
Blut  durchsichtig  wird.  Es  wird  also  bei  diesem  Versuche,  anders 
als  wie  bei  dem  friiheren,  zuerst  der  Leim  flüssig  und  dann  das 
Blut  aufgehellt,  während  bei  dem  früheren  Versuche  mit  Conden- 
sator- Entladungen  das  Blut  lackfarbig  wird,  ohne  dass  sich  der 
Leim  noch  verflüssigt  hätte. 

Man  kann  in  Flüssigkeiten  Körperchen  suspendiren,  die  sich  in 
Temperaturen  verändern,  die  über  der  Temperatur,  bei  welcher  die 
Blutkörperchen  ihr  Hämoglobin  abgeben  und  sich  in  Schatten  ver- 
wandeln, ja  noch  über  der  Gerinnungstemperatur  des  Eiweisses  liegen. 

17* 
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Beim  Hindurchleiten  von  Inductionsströmen  durch  dünne  Schichten 
solcher  Flüssigkeiten  lassen  sich  aber  Wirkungen  erzielen ,  die  man 
in  mehrfacher  Beziehung  als  Analogen  der  bei  den  Versuchen  am 
Blute  erhaltenen  ansehen  kann. 

Ein  sehr  schöner  Versuch  dieser  Art  ist  der  der  Verkleisterung 
von  feinster  in  0,76  ^/o  ClNa- Lösung  aufgeschwemmter  Reisstärke. 

Ich  bringe  in  15  ccm  der  Kochsalzlösung  etwa  1  g  feinsten 
Reispuder  und  schüttle  gut  durcheinander.  Ein  Theil  der  Reis- 
stärke filllt  nach  dem  Schütteln  gewöhnlich  rasch  zu  Boden.  Der 
grösste  Theil  bleibt  aber  durch  längere  Zeit  in  der  Flüssigkeit  sus- 
pendirt.  Den  die  Reisstärke  suspendirt  enthaltenden  Theil  giesse  ich 
ab  und  schüttele  ihn  vor  jedesmaligem  Gebrauche  auf.  Ein  Tropfen 
dieser  Suspension,  in  dünner  Schicht  möglichst  gleichmässig  unter 
dem  Deckglase  ausgebreitet,  was  eben  so  wie  beim  Blut  grosser 
Mühe  bedarf  und  nicht  immer  gleich  gelingt,  erscheint  als  weisse 
undurchsichtige  Schicht.  Leitet  man  nun  die  Wechselströme  des 
Inductors  in  derselben  Weise  durch,  wie  früher  durch  das  Blut,  so 
wird  die  Schicht  durch  Verkleisterung  der  Stärke  vollständijx  durch- 
sichtig. Unterbricht  man  dann  den  Versuch  und  sucht  das  Deckglas 
abzuheben,  so  überzeugt  man  sich,  dass  dasselbe  über  einer  zu- 
sammenhängenden Schicht  von  Kleister  liegt  Auch  kann  man,  ebenso 
wie  beim  Blutversuche,  durch  Zuspitzen  der  mit  Kochsalzlösung  ge- 
tränkten Papierstreifen,  welche  von  den  Stannioletektroden  zum  Piä- 
parate  leiten,  das  Fortschreiten  der  Aufhellung  nach  Dichtigkeits- 
curven  demonstriren. 

Die  Temperatur,  bei  welcher  die  Reisstärke  in  der  genannten 
Suspension  verkleistert,  beträgt  8P  C.  Sie  wurde  bestimmt  in  einem 
gewöhnlichen  Apparat  zur  Bestimmung  des  Schmelzpunktes,  in  welchen 
eine  mit  der  weissen  Stärke-Suspension  beschickte  Capillare  gebracht 
und  beobachtet  wurde,  bei  welcher  Temperatur  die  Suspension  durch- 
sichtig wird.  Bei  Versuchen  mit  Condensator-Eutladungeu  gelingt 
es  weder  in  den  Röhrchen  und  Trögen  im  Grossen,  noch  auch  bei 
den  angeführten  mikroskopischen  Versuchen,  die  Stärke  in  der  an- 
gegebenen Suspension  zu  verkleistern. 

Da  man,  wie  das  L.  Hermann  angeführt  hat,  die  Erhitzung  ca- 
pillarer  Blutschichten  unter  dem  Deckglase  mit  dem  aufgelegten  Finger 
wahrnehmen  kann,  so  schien  es  mir  nicht  ausgeschlossen,  über  diese 
Erhitzung  auch  einen  Aufschluss  mittelst  des  Thermometers  zu  be- 
kommen. Und  wenn  ich  mir  auch  sagen  musste,  dass  dabei  ganz  genaue 
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Messungen  der  im  Blutpräparate  selbst  herrschenden  Temperaturen 
wahrscheinlich  nicht  zu  erzielen  sein  werden^  so  versuchte  ich,  der  Sache 
doch  nachzugehen,  weil  ich  Toraussetzen  musste,  dass  die  Temperatur- 
messnngen  bei  den  Versuchen  der  letzteren  Art,  verglichen  mit  den 
früher  mitgetbeilten  Versuchen  der  Bestimmung  der  Temperatur  beim 
Behandeln  des  Blutes  mit  Entladungsschlägen  in  Röhrchen  und 
Trögen  doch  einen  Auüschluss  über  die  verschiedene  Intensität  der 
Erwärmung  in  dem  einen  und  in  dem  anderen  Falle  ergeben  müssen, 
and  so  die  grosse  Unabhängigkeit  der  Erscheinungen  von  der  Er« 
wärmung  in  dem  einen  Falle,  und  die  Abhängigkeit  der  Erschei- 
nungen von  der  Wärmewirkung  in  dem  anderen  Falle  sich  auch  in 
dieser  Art  erweisen  lassen  müsse. 

Ich  suchte,  ausgehend  von  L.  Hermann's  Versuch^  wie  gross  die 
capillare  Blutschicht  unter  dem  Deckglase  gemacht  werden  kann,  so 
dass  man  an  derselben  mit  den  mir  zu  Gebote  stehenden  Mitteln 
noch  die  an  der  30  qmm  grossen  dünnen  Blutschicht  von  L.  Her- 
mann erzielten  Erscheinungen  erhalten  kann. 

Dabei  fand  ich,  dass  sich  das  noch  an  einer  25  qcm  grossen 
dünnen  Blutschicht  erreichen  lässt. 

Ein  Objectträger  aus  Spiegelglas,  13  cm  lang  und  9  cm  breit, 
wurde  an  beiden  Seiten  mit  3  cm  breiten  Stanniolstreifen  belegt  und 
mit  zwei  Klemmen  (Fig.  8  e  u.  ^)  versehen,  die  in  einer  Bohrung  des 
Glases  am  Rande  der  Stanniolstreifen  festgehalten  wurden.  Auf  diesem 
Objectträger  wurde  das  Blut  unter  einem  grossen,  dünnen  quadratischen 
Deckgläschen  von  5  cm  Seite  möglichst  gleichmässig  in  dünner  Schicht 
ausgebreitet,  was  dadurch  am  besten  gelang,  dass  unter  die  den 
Staaniolelektroden  zugekehrten  Seiten  des  Deckgläschens  Streifen 
von  feinstem  Seidenpapier  eingelegt  wurden,  die  sich  mit  dem  Blute 
ansogen.  Von  den  Stanniolelektroden  wurden  mit  Blut  getränkte 
Filtrirpapierstreifen  zu  den  Rändern  des  Deckgläschens  gelegt.  Sie 
hatten,  wie  in  L.  Hermann's  Versuch  die  mit  physiologischer  Koch- 
salzlösung getränkten  Streifen,  die  Zuleitung  des  Stromes  zu  der 
dünnen  Blutschicht  zu  besorgen. 

Die  Auipräparirung  des  Blutes  ist  mühevoll,  gelingt  aber,  wenn 
man  dabei  sehr  vorsichtig  verfährt  und  sich  Uebung  verschafft  hat. 

Der  Objectträger  wird  über  einen  mit  Beleuchtungsspiegel  ver- 
sehenen Objecttisch  gelegt  (Fig.  8).  Die  Klemmen  dienen  zur  Auf- 
nahme der  mit  Anode  und  Kathode  des  grossen  Inductoriums  in 
Verbindung  stehenden  Drähte.   Es  gelingt  nun  durch  Hindurchleiten 
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von  lüductionswechselströmen  durch  das  Blut,  dasselbe  aufzuhellen, 
so  wie  es  in  dem  Versuche  von  L.  Hermann  mit  der  dünnen  Blut- 
schicht geschieht.  Dabei  wird  auch  das  Deckgläschen  sehr  heiss, 
wie  der  aufgelegte  Finjrer  wahrnimmt 

Ich  Hess  mir  aber,  um  die  Temperatur  zu  messen,  von  dem 
Glasbläser  Herrn  Gustav  Eger  ein  Thermometer  mit  tellerförmigen 
Quecksilberbehälter  machen  (Fig.  8).    Dasselbe  ist  14  cm  lang  und 

bis  100  <»C.  in  Grade  ge- 
theilt.  Der  Dui-chmesser 
des  tellerförmigen  Be- 
hälters beträgt  15  mm. 
Der  Behälter  ist  unten 
möglichst  eben,  nach  oben 
geht  er  leicht  konisch 
in  das  Therraometerrohr 
über.  Für  den  Versuch 
wurde  das  Thermometer 
mit  seinem  Rohre  durch 
das  Korkfutter  einer  aus 
zwei  übereinander  liegen- 
den Abschnitten  bestehen- 
den cylindrischen  Bein- 
hülse gesteckt  (Fig.  8). 
Der  untere  Theil  der  Bein*- 
hülse  ist  25  mm  weit, 
der  obere,  engere  Theil, 
welcher  das  Korkfutter 
trägt,  ist  12  mm  weit 
Das  Thermometer  war  so  in  die  Hülse  eingeschoben,  dass  der 
untere,  flache  Theil  des  Tellers  und  der  untere  Rand  der  Beinhülse 
in  einer  Ebene  lagen. 

In  der  Fig.  8  ist  der  tellerförmige  Quecksilberbehälter  und  der 
Rand  der  Beinhülse,  im  Spiegelbilde  unter  dem  Objecttische,  ent* 
werfen  von  dem  Beleuchtungsspiegel  zu  sehen. 

Wird  dieses  Thermometer  mit  seiner  Hülse,  mit  der  zusammen 
es  22  g  wiegt,  auf  die  Haut  des  Daumenballens  gesetzt,  so  zeigt  66 
alsbald  die  Temperatur  von  35 — 36**  C.  an. 

Dieses  Thermometer  setzte  ich  nun  nach  dem  Aufpräpariren  der 
dünnen  Blutschichte  über  das  auf  derselben  liegende  Deckglftschen, 


Fig.  8. 
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saugte  etwa  an  den  Rändern  ausgetretenes  Blut  noch  sorgfältig  ab 
und  leitete  dann  die  Inductionswechselströme  in  der  angegebenen 
Weise  durch.  Das  Thermometer,  welches  beim  Aufsetzen  auf  das 
Präparat  20®  C.  angab,  fing  sofort  nach  dem  Durchleiten  der  Ströme 
an  zu  steis?en.  Es  erhob  sich  nach  10  Minuten,  der  ÎZeit,  welche 
nöthig  ist,  um  das  Blut  unter  diesen  Umständen  lackfarbig  zu 
machen,  auf  60— 65^  und  bald  darauf  stieg  es  auf  70— 71^  und 
dabei  sah  man  im  Präparate  schon  eine  von  der  Ausscheidung  von 
coagulirtem  Eiweiss  herrührende  weissliche  Trübung  auftreten.  Es 
lässt  sich  also  die  grosse  Erhitzung  des  Blutes  in  L.  Hermann's 
Versuch  mittelst  des  Thermometers  ganz  gut  demonstriren  ;  einen 
anderen  Zweck  haben  wir  mit  dem  zuletzt  angeführten  Versuche 
aber  nicht  verfolgt. 

Ich  machte  aber  nun  auch  einen  directen  Vergleich  mit  einer 
mikroskopisch  dünnen  Blutschicht,  welche  ich  nach  meiner  Art 
mittelst  (Kondensator -Entladungen  lackfarben  durchsichtig  machte. 
Auf  einem  mit  Stanniolstreifen  belegten  Otjectträger,  auf  welchem 
zwischen  den  Stanniol-Elektroden  ein  Streifen  von  30  mm  frei  blieb, 
wurde  eine  dttnne  Blutschicht  unter  einem  50  mm  Seite  besitzenden 
Deckglase  aufpräparirt  und  durch  diese,  wie  bei  den  früher  angeführten 
mikroskopischen  Versuchen,  Condensator-Entladungen  geleitet  (v^l. 
6.  230).  Das  Blut  wird  nach  wenigen  Entladungen  lackfarbig.  Das 
fiber  das  Deckgläschen  gestellte  Thermometer  zeigt  dabei  kaum  eine 
Veränderung  an;  nur  wenn  ich,  nachdem  das  Blut  schon  aufgehellt 
war,  noch  einige  Zeit  Entladungen  in  grösserer  Zahl  durchgehen 
liess,  beobachtete  ich  eine  Temperatursteigerung  um  2^  2^  C. 

IL   Wirkung  von  Wärme  auf  das  Blut. 

Max  Schnitze^)  hat  zuerst  die  ganz  eigenthümlichen  Ver- 
änderungen beschrieben,  welche  die  frischen  rothen  Blutkörperchen 
des  Menschen  erleiden,  wenn  man  bestimmte  Temperaturen  auf 
mikroskopische  Blutpräparate  einwirken  lässt. 

Ich  habe  diese  Bilder  an  meinem  eigenen  Blute  oft  beobachtet 
und  finde,  dass  das  Wesentliche  derselben  in  folgender  Weise  zu- 
sammengefasst  werden  kann: 

Die  Blutkörperchen  bekommen  zuerst  seichte,  dann  tiefere  Ein- 


1)  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie  Bd.  1  S.  1. 
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kerbuugen,  weiterhin  kommt  es  zum  Abschnüren  der  zwischen  den 
Kerben  gelegenen  Theile  in  Form  kleiner  kugeliger  Stücke,  oder  es 
werden  perlenschnurartige  Fäden  ausgetrieben,  die  dann  auch,  ihren 
Gliedern  entsprechend,  zerfallen,  so  dass  schliesslich  ein  den  mittleren 
Partien  der  früheren  Blutkörperchen  entsprechendes  grösseres  kuge- 
liges TheilstQck,  umgeben  von  den  abgeschnürten  kleineren  kugeligen 
TheilstUcken,  sich  ergibt  ;  alle  diese  TheilstUcke  entlassen  aber  nach 
einiger  Zeit  ihren  Farbestoif  an  die  umgebende  Flüssigkeit  und 
bleiben  als  schwach  lichtbrechende,  ungefärbte  Reste  zurück. 

Ebenso  wie  die  Blutkörperchen  des  Menschen  verhalten  sich 
aber  im  frischen  Zustande  auch  die  kreisscheibenförmigen  Blut- 
körperchen aller  untersuchten  Säugethiere.  Max  Schnitze  be- 
stimmte die  Temperatur,  welche  diese  Wirkungen  hervorbringt,  zu 
52—53*^0.  mit  seinem  warmen  Objecttische  zu  niedrig.  Wenn  man 
die  Fehler,  auf  welche  Engelmann*)  zuerst  aufmerksam  gemacht 
hat,  bei  der  Anwendung  warmer  Objecttische  ausschliesst,  so  findet 
man  die  Temperaturen,  bei  welchen  jene  Veränderungen  rasch  an 
den.  Blutkörperchen  auftreten,  zwischen  56—60  ®  C.  gelegen. 

Bei  der  Einwirkung  von  Entladungsschlägen  von  Condensatoren 
treten  also  ganz  andere  Veränderungen  an  den  Blutkörperchen  auf, 
als  nach  Einwirkung  von  solchen  Temperaturen,  wie  ein  Vei^fleich 
der  eben  beschriebenen  Veränderungen  durch  Wärme  mit  der  früher 
gegebenen  Beschreibung  der  Veränderungen  durch  Entladungsschläge 
(S.  231)  ergibt. 

Wenn  man  Blut  in  grösseren  Mengen  durch  Erwärmen  lack- 
farbig machen  will,  muss  man  es,  wie  auch  Max  Schnitze^) 
zuerst  richtig  anführte,  auf  60**  C.  erwärmen. 

Stewart^),  welcher  sich  in  neuerer  Zeit  mit  Bestimmungen 
der  elektrischen  Leitfähigkeit  von  auf  verschiedene  Weise  lackfarbig 
gemachten  Blute  beschäftigt  hat,  gibt  für  die  Erziçlung  von  lack- 
farbigem Blute  durch  Hitze  eine  Temperatur  von  60 — 65^  an. 

Ich  finde  diese  Grenzen  richtig,  man  gelangt  aber  damit  sciion 
nahe  den  Temperaturen,  wo  die  ersten  Ausscheidungen  von  Hitze- 
coagulaten  oder  die  Bildung  von  festen  Albuminaten  *)  erfolgt,  wenn 


1)  Archiv  ftir  mikroskopische  Anatomie  Bd.  4  S.  834. 

2)  1.  c.  S.  31. 

3)  Journal  of  physiology  vol.  24  p.  210. 

4)  Vgl.  0.  Zoth,  Ueber  das  durchsichtig  erstarrte  Blutserum  etc.   Sitzungs- 
berichte der  Wiener  Akademie  Bd.  100  Abth.  3  S.  140. 
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diese  Temperaturen  durch  längere  Zeit  einwirken.  So  gibt  denn 
auch  Stewart  von  bei  60^  lackfarbig  gemachtem  Schweineblut, 
in  dem  er  die  Leitfähigkeit  bestimmte,  an,  dass  es  „dick  und 
tbeerig"  war. 

Das  darf  nicht  auftreten  und  ist  leicht  zu  vermeiden,  wenn  man 
vorsichtig  und  nicht  länger,  als  nothwendig,  Temperaturen  zwischen 
60— 65<>  G.  auf  das  Blut  wirken  lässt 

Ich  fbhre  das  besonders  an,  weil  ich  jetzt  Versuche  beschreiben 
will,  die  mir  sehr  bedeutsam  für  die  Erklärung  der  Wirkung  der 
Condensator-Entladungen  auf  das  Blut  zu  sein  scheinen. 

Es  sind  Versuche,  in  welchen  die  Fähigkeit,  durch  Erwärmung 
lackfarbig  zu  werden,  an  defibrinirtem  Schweineblut  und  an  mit  Salz- 
und  Zuckerzusätzen  versehenem  Schweineblut  mit  einander  verglichen 
werden  sollen.  Dieselben  wurden  in  einem  grossen  Wasserbade  an- 
gestellt, dessen  Temperatur  auf  60—65®  erhalten  wurde,  und  in 
welches  das  Blut  mittelst  Eprouvetten  gebracht  wurde,  die  an  Faden- 
schlingen von  einem  Halter  herabhingen. 

Das  Wasser  des  Wasserbades  konnte  mittelst  eines  Glasstabes 
öfter  gemischt,  und  die  Eprouvetten,  um  den  Verlauf  der  Erschei- 
nungen zu  beobachten  und  das  Blut  in  denselben  zu  schütteln,  leicht 
fbr  einen  Moment  aus  dem  Bade  entfernt  und  wieder  in  dasselbe 
gebracht  werden. 

Wenn  man  defibrinirtes  Schweineblut  auf  diese  Weise  lackfarbig 
machen  will ,  hat  mao  darauf  zu  sehen,  dass  eine  Temperatur  über 
60<>,  die  am  besten  64 <*  nicht  überschreiten  soll,  durch  15  bis 
20  Minuten  auf  das  Blut,  welches  eine  gewöhnliche,  bis  3  cm  vom 
Rande  entfernt,  etwa  16 — 17  ccm  enthaltende  Eprouvette  bis  zu 
dieser  Grenze  anfüllt,  einwirke.  Das  Blut  muss  dabei  im  auffallenden 
Uchte,  abgerechnet  einem  kaum  merklichen  grauen  Schimmer,  dunkel- 
roth,  fast  schwarz  werden,  ähnlich  wie  das  durch  Elektrisiren  lack- 
forbig  gemachte  Blut  Ganz  vollkommen  gleicht  es  aber  diesem 
wegen  des  eben  genannten  graulichen  Schimmers  niemals.  Es  darf 
keine  braune  Farbe  annehmen  und  darf  nicht  dickflüssig  werden, 
was,  wenn  man  die  oben  angegebenen  Vorschriften  nicht  einhält, 
leicht  geschehen  kann. 

Ich  habe  auf  die  erwähnte  Weise  durch  Erwärmung  lackfarbig 
gemachtes  Blut  oft  in  vollkommen  tadelloser  Weise  erhalten  und 
mich  von  dessen  schöner  Transparenz  in  dünnen  Schichten,  nament- 
lich nach  dem  Centrifugiren,  überzeugt. 
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Ganz  unter  denselben  Bedingungen  machte  ich  nun  auch  Blut 
lackfarbig,  welches  auf  1  Tbeil  mit  2  Theilen  einer  concentrirten 
Rohrzuckerlösung  von  60,00  ®/o  Gehalt  versetzt  war. 

Auch  solches  Blut  wird  nach  15—20  Minuten  bei  Temperaturen 
von  60 — 65®  schön  dunkelroth  im  auffallenden  Lichte.  Nach  einem 
anderthalbstündigen  Centrifugiren  setzen  sich  aus  dem  so  lackfarbig 
gemachten  Zuckerblut  die  Schatten  als  eine  roth  gefärbte  Schicht  zu 
Boden,  das  darüber  stehende  Blut  erscheint  dann  in  entsprechend 
dicker  Schicht  schön  und  rein  durchsichtig  roth. 

Ebenso  wie  das  erwähnte  Rohrzuckerblut  wird  auch  das  mit 
2  Vol.  einer  31,58  *^/o  enthaltenden  Dextroselösung  auf  1  Vol.  ver- 
setzte Blut  durch  Erwarmen  auf  CO — 65®  C.  btckfarbig. 

Von  besonderem  Interesse  ist  das  Verhalten  des  Salzbiutes  beim 
Erwärmen. 

Salzblut  verwendete  ich  in  dreifacher  Mischung  zu  solchen  Ver- 
suchen. Die  Mischung  I  enthielt  auf  1  Theii  defibrinirten  Blutes 
2  Theile  ClNa-Lösung  von  3  g  in  100  ccm;  Mischung  II  enthielt 
auf  1  Theil  defibrinirten  Blutes  2  Theile  GlNa-Lösung  von  10,257  g 
in  100  ccm,  äquimolekular  mit  der  angewendeten  Saccharose-  und 
Dextroselösung;  Mischung  III  enthielt  auf  1  Theil  defibrinirten  Blutes 
2  Theile  ClNa-Lösung  von  30  g  in  100  ccm.  Auch  solches  SalzUut 
wird  durch  Erwärmen  lackfarbig,  und  zwar  geht  das  stärker  ge- 
salzene Blut  dem  weniger  stark  gesalzenen  Blut  immer  voraus,  so 
dass  letzteres  um  einige  Minuten  länger  braucht,  um  ebenso  ver- 
ändert zu  sein,  wie  das  erstere.  Beim  Salzblute  ist  im  Vergleiche 
mit  ungesalzenem  Blute  und  mit  Zuckerblut  eine  noch  weniger  reine 
dunkelrothe  Farbe  im  auffallenden  Lichte  zu  bemerken.  Es  stellt 
sich  vielmehr,  was  beim  nicht  gesalzenen  Blute  nur  leise  angedeutet 
erscheint,  hier  deutlicher  ein,  nämlich  ein  graulicher  Schimmer,  oder 
es  macht  sich  fast  ein  Stich  in's  Braune  bemerkbar,  der  den  Ver- 
dacht erweckt,  als  käme  es  zu  einer  Bildung  von  Methämoglobin 
bei  der  Erwärmung  des  Salzblutes. 

Wenn  man  aber  durch  nachträgliches  Centrifugiren  die  Schatten 
der  Blutkörperchen  aus  dem  Blute  absondert,  so  findet  man  in  der 
über  den  Schatten  stehenden,  völlig  transparenten  rothen  Flüssigkeit, 
wenn  man  dieselbe  unverdünnt  in  dünnen  Glasröhrchen  vor  den 
Spalt  des  Spektroskopes  bringt,  nur  das  Oxyhämoglobinspektrum» 
und  dasselbe,  wenn  man  die  über  den  Schatten  stehende  Flüssigkeit 
mit  Wasser  verdünnt  vor  dem  Spektroskope  untersucht 
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Die  aus  der  Mischung  I  erhaltenen  Schatten  bilden  einen  stark 
reflectirenden,  schmutzig  grau-rothen  Bodensatz,  die  aus  der  stärker 
gesalzenen  Mischung  erhaltenen  Schatten  bilden  einen  mehr  roth 
geerbten  und  weniger  stark  reflectirenden  Bodensatz.  Unter  dem 
Mikroskope  überzeugt  man  sich,  dass  der  Niederschlag  aus  Mischung  I 
aus  stark  geschrumpften,  stark  lichtbrechenden  Schatten  besteht,  dass 
dagegen  die  Schatten  aus  den  stärker  gesalzenen  Mischungen  weniger 
stark  geschrumpft  erscheinen. 

Hat  man  die  Schatten  aus  frischem  Blute  oder  aus  Zuckerblut 
ÎD  ähnlicher  Weise  mikroskopisch  untersucht,  so  zeigt  sich,  dass  auch 
die  Schatten  aus  dem  frischen  Blute  oder  aus  dem  Zuckerblute  nicht 
80  gequollen  erscheinen,  wie  etwa  die  aus  gewässertem  Blute  oder, 
was  wir  gleich  hinzufügen,  aus  dem  mit  Gondensator-Entladungen  lack- 
farbig gemachten  Blute,  sie  sind  vielmehr  ähnlich  denen  aus  den  stärker 
salzhaltigen  Mischungen;  nur  erscheinen  die  Contoureu  der  Schatten 
aus  dem  Salzblute  noch  etwas  härter,  als  jener  aus  dem  Zuckerblute. 

Wenn  man  die  durch  Centrifugiren  abgeschiedenen  Schatten,  die 
beim  Zuckerblute  und  den  stärkeren  Salzblutgemischen  zu  zusammen- 
hängenden Massen  verkleben,  anfangs  mit  den  entsprechenden  Zucker- 
und Salzlösungen  auswäscht  und  dann  mit  Wasser  extrahirt,  so  findet 
man  bei  der  spektroskopischen  Untersuchung  gleichfalls  in  allen  diesen 
Lösungen  nur  das  Oxyhämoglobinspectrum. 

Aus  den  mitgetheilten  Versuchen  geht  hervor,  dass  solches  Salz- 
Mut,  welches  sich  bei  der  Einwirkung  von  Gondensator-Entladungen 
nicht  mehr  lackfarbig  machen  lässt,  bei  Temperaturen  von  60—65®  G. 
im  Wasserbade  schön  lackfarbig  wird. 

Wäre  also  das  Lackfarbigwerden  des  Blutes  durch  Gondensator- 
Entladungen  nur  eine  Wärmewirkung,  so  könnte  es  durch  Salzzusätze 
zum  Blute  nicht  behindert  werden. 

IIL   Leitfähigkeitsbestimmiuigen  am  Blnte. 

Nach  den  im  Abschnitte  I  8  gegebenen  Auseinandersetzungen 
und  allen  Erfahrungen,  welche  wir  am  Blute  gemacht  haben,  ist  es 
von  hohem  Interesse  für  uns,  die  Leitfähigkeit  des  Blutes  nicht  nur 
im  unveränderten  Zustande  desselben  zu  kennen;  sondern  auch  zu 
erfahren,  welche  Veränderung  die  Leitfähigkeit  desselben  erleidet, 
wenn  die  verändernden  Einflüsse  auf  dasselbe  wirken,  die  wir  in  den 
vorausgehenden  Abschnitten  besprochen  haben. 
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Die  Leitf&higkeitsmessungen  wurden  nach  der  Methode  von 
Kohlrauscb  ausgeführt. 

Ein  Thermostat  mit  Rührer,  mit  Aluminium-  und  GlimmerflOgeln 
und  Toluolregulator  und  das  dazu  gehörige  Thermometer,  das  kleine 
luductorium  und  das  Widerstandsgefäss  nach  Arrhenius  waren  in 
vortre£flicher  Ausführung  von  der  Leipziger  Glasinstrumentenfabrik 
von  F.  0.  R.  Goetze  bezogen  (beschrieben  Zeitschrift  f&r  physi- 
kalische Chemie  Bd.  2  S.  561). 

Die  Messbrücke  bestand  aus  einem  100  cm  langen ,  über  einen 
in  Millimeter  getheilten  Maassstab  ausgespannten  Platindraht,  über 
welchen  mittelst  Schlittens  der  Contact  geführt  wurde.  Der  Draht  war 
nach  dem  Verfahren  von  Strouhal  und  Barus^)  sorgfUtig  calibrirt 

Als  Vergleichswiderstand  diente  ein  Stöpsel-Rheostat  in  Siemens- 
Einheiten,  reichend  von  0,1  bis  5000. 

Das  Telephon  war  ein  sehr  empfindliches  Siemens'sches.  Als 
Elemente  wurden  zwei  constante  Zink-Kupfer-Elemente  in  der  An- 
ordnung, wie  ich')  sie  denselben  gegeben  habe,  benutzt.  Die  Elek- 
troden des  Widerstandsgefftsses  waren  sorgfältig  mit  Platinschwarz 
überzogen.  Die  Widerstandscapacität  des  Gewisses  wurde  mittelst 
hbo  normaler  CIK-Ldsung  bei  25^  C,  bei  welcher  Temperatur  auch 
die  Messungen  gemacht  wurden,  zu  0,1060  bestimmt  und  wurde 
während  der  Messungen  wiederholt  controlirt. 

Die  Leitfähigkeitsmessungen  wurden  abwechselnd  bei  5, 10, 20  und 
50  Siemens-Einheiten  des  Vergleichswiderstandes  bei  jeder  einzelnen 
Bestimmung  gemacht 

Um  das  für  unsere  dermaligen  Zwecke  in  Betracht  kommende 
Hauptresultat  der  Versuche  gleich  hervortreten  zu  lassen,  stelle  ich 
die  Bestimmungen  in  der  nachfolgenden  Uebersicht  zusammen.  Zur 
Orientirung  der  Leser  glaube  ich  aber  bei  der  in  den  einzelnen 
Abhandlungen  herrschenden  Abweichung  in  der  Verzeichnung  der 
Werthe  für  die  Leitfähigkeit  vorerst  noch  das  Folgende  bemerken 
zu  sollen.  Die  angeführten  Werthe  bedeuten  K^26)  X  10®,  wenn  sie 
auf  Quecksilber  von  1  m  Länge  und  1  qmm  Querschnitt  als  Einheit 
bezogen  werden,  und  ist  (25)  der  Temperaturindex,  oder  sie  bedeuten 
-Bm25)  X  10*,   wenn  sie  auf  einen  Quecksilberwürfel  von  1  ccm  als 


1)  Wiedemann's  Annalen  N.  F.  Bd.  10  S.  326.    1880. 

2)  Untersuchungen  aus  dem  Institut  für  Physiologie  und  Histologie  in  Graz. 
Leipzig  1870—1873  Abh.  XV  S.  295.  Auch  Wiedemann,  Die  Lehre  von  der 
Elektricität  Bd.  1  S.  764.    Leipzig  1882. 
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Einheit  bezogen  werden.    Häufig  findet  man  aber  auch  K(^)  ver- 
leichnet,  dann  erscheinen  die  angeführten  Werthe  nach. 


1 


n  X  10-8  mit  dem  Factor  10-«.     In 


letzterer  Weise  haben  z.  B.  Tangl  und  Bugarzki  ihre  Werthe  auf- 
geführt« wahrend  Oker-Blom,  da  er  angibt,  dass  seine  Werthe 
lOOOOmal  verçrôssert  sind,  Kits)  X  10*  anführt*). 

Tabelle  I. 


Nummer 

Untersuchte  Flüssigkeit                          Leitfähigkeit    ^ 

1 

1 
2 

Serum 

Defibrinirtes  Blut 

108,10-111,77 
43,56-57,14 

3 
4 
5 
6 
7 

Lackfarbiges  Blut,  erhalten  durch  Zusatz 
des  gleichen  Volum  Wassers 

Lack&rbiges  Blut,  erhalten  mit  Conden- 
sator-Entladungen 

Lackfarbiges  Blut,  erhalten  durch  Wärme 
bei  Temperatur  zwischen  60— 65<^.   .   . 

1  Theil  defibrinirtes  Blut,  2  Theile  con- 
centrirte  Saccharoselösung 

1  Theil  Blut,  2  Theile  ClNa-Lösung  SVo 

33,90-89,14 

33,88-41,65 

54,90—65,66 

16,45 
290,10 

Bei  Vergleichung  der  Querstäbe  1  und  2  der  Tabelle  ergibt 
sich  die  sehr  viel  bessere  Leitfähigkeit  des  Blutserums  im  Vergleiche 
mit  der  Leitfähigkeit  des  defibrinirten  Blutes,  wie  das  in  Ueberein- 
stimmung  ist  mit  den  im  Abschnitte  I  8  S.  223  citirten  Unter- 
suchungen. 

In  Bezug  auf  Stab  3  ist  Folgendes  zu  bemerken.  Stewart^) 
bat  durch  sehr  sorgfältige  Untersuchungen  nachgewiesen,  dass  die 
Leitfähigkeit  des  Blutserums  durch  Auflösung  von  1  g  Hämoglobin 
in  99  ccm  Serum  um  0,8**/o  herabgesetzt  wird. 

Für  das  Hundeblut  nimmt  er  an,  dass  von  den  IS^Io  Hämo- 
globin des  Gesammtblutes  sich  in  vollkommen  lackfarbig  gemachten 
Blut  (wie,  ist  dabei  leider  nicht  angeführt)  10^  o  im  Serum  lösen 
und  das  Uebrige  herauskrystallisirt 

Für  das  Schweineblut,  welches  durch  einen  der  bekannten  Ein- 
flösse, welche  das  Blut  ohne  Verdünnung  lackfarbig  machen,  und 


1)  Vgl  darüber  Kohlrausch,  Praktische  Physik  S.  280ff.  Leipzig  1896 
nod  Handbuch  der  Physik.  Herausgeg.  von  Winkelmann  Bd.  3  Âbth.  1  S.  267. 
Breslau  1893. 

2)  L  c  S.  217. 
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von  welchen  wir  gleich  später  einige  besprechen  werden,  verändert 
wurde,  muss  angenommen  werden,  dass  alles  Hämoglobin  des  Ge- 
sammtblutes  im  Serum  sich  lösen  konnte,  weil  das  Schweineblut  zu 
jenen  Blutarten  gehört,  die  nach  dem  Lackfarbigmachen  allein  noch 
keine  Krystalle  ausscheiden. 

In  dem  Falle  der  Verdünnung  des  Blutes  mit  dem  gleichen 
Volumen  Wasser  und  der  so  bewirkten  Lackfarbe  des  Blutes  handelt 
es  sich  aber  um  die  Lösung  des  Hämoglobins  des  gesammten 
Blutes,  beim  Schwein  im  Mittel  14  ^o,  im  verdünnten  Serum, 
also  um  die  Herstellung  einer  7  ^/o  enthaltenden  Hämoglobin- 
lösung. Wegen  der  Verdünnung  und  dem  Hämoglobinaustritt  müsste 
also  die  Leitfähigkeit  beträchtlich  abnehmen.  Wir  sehen  aber  keine 
Herabsetzung  der  Leitfähigkeit  unter  die  Hälfte  der  dem  defibrinirten 
Blute  zukommenden,  sondern  eine  viel  geringere,  und  darum  müssen 
wir  schliessen,  dass  beim  Wässern  des  Blutes  der  Hämoglobinaustritt 
aus  den  Blutkörperchen  begleitet  ist  von  dem  Austritte  von  Elektro- 
lyten aus  den  Blutkörperchen,  welche,  solange  sie  in  den  Blut- 
körperchen enthalten  waren,  nicht  an  der  Stromleitung  betheiligt 
waren,  und  dass  durch  diese  die  Herabsetzung  der  Leitfähigkeit  be- 
trächtlich compensirt  wird.  Zu  denselben  Ergebnissen  wurden  auch 
Stewart^)  und  Oker-Blom^)  geführt. 

Eine  sehr  merkwürdige  Thatsache  ergibt  sich  aus  der  Ver- 
gleichung  von  Stab  4  und  Stab  5.  Lackfarbigmachen  des  Blutes 
durch  Condensator- Entladungen  setzt  die  Leitfähigkeit  des  Blutes 
herab.  Lackfarbigmachen  durch  Wärme  erhöht  die  Leitfähigkeit  des 
Blutes.  Es  ist  das  gewfss  ein  sehr  zwingender  Beweis  für  unsere 
in  allen  früheren  Abschnitten  verfochtene  Anschauung,  dass  die 
Wirkung  der  Condensator-Entladungen  auf  das  Blut  nicht  zurück- 
geführt werden  kann  auf  die  Wärmewirkung  der  Entladungsschläge. 

Betrachten  wir  uns  zuerst  Stab  4. 

Die  Abnahme  der  Leitfähigkeit  des  durch  Condensator-Ent- 
ladungen lackfarbig  gemachten  Blutes  wird  zunächst  durch  den 
Austritt  des  Hämoglobins  aus  den  Blutkörperchen  bedingt  sein. 
Dabei  kommt  aber  auch  in  Betracht,  dass  die  Schatten  quellen  und 
somit  die  Flüssigkeit  zwischen  denselben  reducirt  wird. 

Ich  habe  schon  vor  vielen  Jahren  darauf  aufmerksam  gemacht^ 
dass    man    die    entfärbten    und    gequollenen   Stromata    der   durch 

1)  1.  c.  2)  1.  c. 
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CoDdensator-EntladuDgen  veränderten  Blutkörperchen  in  Form  einer 
durchsichtigen  zusammenhängenden  Gallerte  erhalten  kann^),  wenn 
man  aus  dem  in  ein  Röhrchen  mit  gleich  breiten  Elektroden  (siehe 
Ahschn.  I  3  S.  215)  eingeschlossenen  Blute  die  Blutkörperchen  in 
der  Kälte  auf  die  untere  Elektrode  sich  senken  lässt  und  dann  die 
Entladungsschläge  von  Leydener  Flaschen  hindurchsendet.  Das  Hämo- 
globin difiudirt  dann  allmälig  in  das  oben  stehende  Serum,  während 
eine  die  Form  des  Röhrchens  nachahmende,  stark  gequollene,  wurst- 
fftrmige,  aus  den  verklebten  Schatten  bestehende  Masse  unten  sich 
befindet  Wegen  der  Raschheit,  mit  welcher  sich  die  Blutkörperchen 
aus  Pferdeblut  oder  aus  Kaninchenblut  senken,  eignen  sich  diese 
Blutarten  am  besten  für  diesen  Versuch.  Er  gelingt  aber  auch  an 
allen  anderen  Blutarten,  wenn  man  eben  so  lange  wartet,  bis  sich 
die  Senkung  in  der  Kälte  vollzogen  hat 

Es  ist  gut,  sich  so  von  der  Quellung  der  Schatten  zu  über- 
zeugen, denn  in  diesen  gequollenen  Schatten  bleiben  trotz  des  Aus- 
trittes des  Hämoglobins  die  Elektrolyte  der  Körperchen  zurück,  und 
das  ist  ein  weiterer  Grund  für  die  Herabsetzung  der  Leitfähigkeit 
des  durch  Condensator-Entladungen  lackfarbig  gemachten  Blutes. 

Dass  die  Sache  sich  wirklich  so  verhält,  beweisen  am  besten 
Versuche,  bei  welchen  man  die  Leitfähigkeit  von  defibrinirtem  Blute 
mit  der  Leitfähigkeit  von  durch  Condensator-Entladungen  lackfarbig 
gemachtem  Blute  vergleicht,  und  ebenso  die  Leitfähigkeit  des  einen 
und  des  anderen  Blutes  nach  Zusatz  des  gleichen  Volumen  Wassers 

Tabelle  U. 


Nummer 

Untersuchte  Flüssigkeit 

A 

Leitfähig- 
keit 

B 

Leitfähig- 
keit 

C 

Leitfähig- 
keit 

1 
2 

3 
4 

Defibrinirtes  Blut 

Lackfarbiges  Blat,  erbalten  mit  Con- 
densator-Entladungen     

Lackfiu-biges  Blut,   erhalten  durch 

Wassers 

Das  durch  Condensator-Entladungen 
lackfarbige  Blut,  Termischt  mit  dem 
gleichen  Volumen  Wasser   .   .   . 

49,49 

83,88 

36,02 
36,21 

33,38 
36,52 

50,86 

37,25 
37,22 

1)  Handbuch  der  Physiologie,  herausg.  Ton  L.  Hermann  Bd.  4.    L  Theil. 
Blut  und  Blutbewegung  S.  114.    1880. 
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unter  einander  sowohl,  als  auch  mit  der  Leitfähigkeit  der  beiden 
ersteren  verjrleicht.    (Siehe  Tabelle  H.) 

Die  nach  dem  Elektrisiren  in  den  Schatten  zurückbleibenden 
Elektrolyte  werden  also  erst  durch  Einwirkung  von  Wasser  auf  die 
Schatten  aus  denselben  frei.  Bemerkenswerth  ist  dieser  Fall  auch 
desswegen,  weil  er  ein  neues  Beispiel  des  für  andere  Falle  schon 
von  Stewart  gezeigten  unabhängigen  Austrittes  des  Hämoglobins 
einerseits  und  der  Elektrolyte  andererseits  aus  den  Blutkörperchen 
und  der  Zurückhaltung  der  Elektrolyte  in  den  Schatten  ist. 

Was  den  Stab  5  der  Tabelle  I  betrifft,  so  kann  die  Zunahme 
der  Leitfähigkeit  des  durch  Erwärmung  lackfarbig  gemachten  Blutes, 
welche  in  Uebereinstimmung  sich  befindet  mit  den  Angaben  von 
Stewart^)  über  diesen  Fall,  nur  dadurch  erklärt  werden,  dass 
ausser  dem  Hämoglobin  auch  Elektrolyte  aus  den  Blutkörperchen 
austreten.  Dazu  kommt  noch,  dass  die  Schatten  von  solchem  Blute 
zertheilt  und  weit  weniger  gequollen  erscheinen. 

Wenn  aber  bei  dem  durch  Wärme  lackfarbig  gemachten  Blute 
schon  alles  Hämoglobin  aus  den  Blutkörperchen  ausgetreten  ist,  und 
gleichzeitig  auch  Elektrolyte  aus  den  Blutkörperchen  entfernt  wurden, 
sind,  wie  Stewart  richtig  angibt,  noch  nicht  alle  Elektrolyte  aua 
den  Schatten  entfernt,  sondern  lassen  sich  die  noch  zurückgebliebenen 
Elektrolyte  durch  Wasserzusatz  entfernen,  wie  das  nachfolgende 
Beispiel  zeigt,  welches  zur  Bestätigung  der  Angaben  Stewart's 
dienen  mag. 


Tabelle  UL 

Nummer 

Untersuchte  Flüssigkeit 

i         A 

1  LeitfÄhig- 
j       keit 

B 

LeitfiÜiig- 
keit 

1 
2 

Lackfarbiges  Blut,  erhalten  durch 
warmen  auf  60— 65»  C 

Mit  dem  deichen  Volumen  Wasser 
dünnt  (uLsselbe  Blut 

Er- 
ver- 

56,59 
[      4457 

54,90 
44,74 

Solange  also  die  Elektrolyte  in  den  Blutkörperchen  oder  in  den 
Schatten  sich  befinden,  sind  sie  an  der  Elektricitätsleitung  im  Blute 
nicht  betheiligt,  wie  für  die  Blutkörperchen  auch  von  Oker-Blom') 
besonders  nachdrücklich  dargethan  wurde. 

Der  Stab  6  der  Tabelle  I  und  der  Stab  7  zeigen,  dass  durch 


1)  1.  c  S.  220. 


2)  1.  c 
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Zuckerzusatz  zum  Blute  die  Leitfähigkeit  bedeutend  herabgesetzt, 
durch  Salzzttsatz  die  Leitfähigkeit  beträchtlich  gesteigert  wird,  wie 
schon  von  vornherein  angenommen  werden  musste  (siehe  Abschn.  1 10 
S.  228). 

IV.   Versneh  einer  Erklärung  der  Wirkung  von  Condensator- 
Entladungen  auf  das  Blut. 

Man  darf  sich  von  einem  solchen  Versuche  von  vornherein  nicht 
zu  viel  versprechen.  Es  handelt  sich  dabei  vor  Allem  um  die  Er- 
klArung  von  Veränderungen  der  rothen  Blutkörperchen. 

Im  nächsten  Abschnitte  glaube  ich  aber  darthun  zu  können, 
dass  in  den  rothen  Blutkörperchen  molekulare  Kräfte  als  wirksam 
angenommen  werden  müssen,  von  welchen  wir  uns  auf  Grund  unserer 
beutigen  physikalischen  und  chemischen  Kenntnisse  nur  sehr  un- 
genügende Vorstellungen  macheu  können. 

Dadurch  sind  aber  allen  unseren  Erklärungsversuchen  sehr  bald 
unerwünschte  Schranken  gesetzt. 

Nicht  nur  bei  den  rothen  Blutkörperchen,  sondern  auch  bei 
anderen  Elemeutartheilen  der  lebenden  Or^^anismen  stossen  wir  auf 
solche  Kräfte,  mögen  die  Elementartheile  nun  auf  der  Stufe  von 
Zellen  stehengeblieben  sein  oder  sich  zu  specifischen  Gewebe-Ele- 
menten anderer  Natur  weiter  entwickelt  haben. 

Und  man  hört  darum  häufig  die  Ansicht  aussprechen:  Ja!  da 
reicht  man  mit  der  Annahme  rein  physikalischer  und  chemischer 
Kräfte  für  die  Erklämng  nicht  aus,  da  muss  man  noch  etwas 
Anderes  als  wirksam  annehmen. 

Und  im  dunklen  Drange  vollzieht  sich  die  Gefangennahme  durch 
den  Vitalismus  oder  Neovitalismus,  die  in  ihrem  Wesen  von  einander 
eigentlich  gar  nicht  verschieden  sind. 

Mir  erscheint  nun  als  die  wichtigste  Schutzwehr  gegen  diese 
Gefangennahme,  dass  man  die  Frage  aufwirft,  ob  wir  denn  mit 
unseren  heutigen  physikalischen  und  chemischen  Kenntnissen  an  einem 
Ziele  angelangt  sind,  über  welches  hinaus  kein  Vordringen  mehr 
möglich  ist? 

Kein  vernünftiger  Mensch  wird  diese  Frage  bejahen. 

Wie  ist  es  aber  dann  möglich,  heute  die  Behauptung  aufzu- 
stellen, dass  wir  für  die  Erklärung  von  Vorgängen  an  den  lebenden 
Organismen  mit  der  Annahme  rein  physikalischer  und  chemischer 
Kräfte  nicht  ausreichen. 

I.  PfUf  «r,  Arebir  Ar  Pbjrtiolofi«.  Bd.  82.  18 
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Ist  es  nicht  vielmehr  möglich  und  viel  klarere  Blicke  in  die 
Zukunft  eröffnend,  dass  unser  heutiges  Unvermögen  darauf  zurück- 
zuführen ist,  dass  wir  in  der  Physik  und  Chemie  noch  zu  wenig 
wissen.  Gerade  die  rothen  Blutkörperchen  sind  ein  gutes  Beispiel 
für  den  Nachweis,  dass  ein  solcher  Standpunkt  seine  volle  Be- 
rechtigung hat. 

Wir  wollen  darauf  später  zurückkommen. 

Vor  der  Mittheilung  unseres  Erklärungsversuches  hielt  ich  es 
aber  schon  für  angezeigt,  die  im  Vorausgehenden  entwickelten 
principiellen  Fragen  zu  berühren. 

Setzen  wir  den  Fall,  dass  die  Wirkung  der  Condensator- 
Entladungen  auf  eine  Wärmewirkung  des  Entladungsstromes  zurück- 
geführt werden  könnte,  was  wäre  damit  erklärt?  Müssten  wir  uns 
nicht  weiter  fragen:  Ja,  wie  ist  denn  die  Wirkung  der  Wärme  auf 
die  Blutkörperchen  zu  erklären? 

L.  Hermann  hat  darauf  freilich  eine  Antwort  angedeutet,  indem 
er  von  einer  Schmelzbarkeit  der  rothen  Blutkörperchen  durch  Wärme 
spricht,  die  in  Verbindung  mit  ihrer  bekannten  Löslichkeit  in  Aether, 
Chloroform ,  Alkohol,  Schwefelkohlenstoff  von  Neuem  dafür  spreche, 
dass  in  der  Constitution  der  Stromata  Fettkörper  (Lecithin,  Chole- 
stearin)  eine,  wie  er  meint,  erhebliche  Rolle  spielen. 

Ich  kann  diese  einfache  Vorstellung  mit  Rücksicht  auf  die  im 
nächsten  Abschnitte  anzuführende  quantitative  Zusammensetzung  der 
rothen  Blutkörperchen,  welche  für  die  von  L.  Hermann  angeführten 
Substanzen  einen  verschwindenden  Procentgehalt  ausweist,  nicht  gut- 
heissen.  Die  überwiegenden  Bestandtheile  der  roth%n  Blutkörperchen 
sind  Hämoglobin  und  Wasser  und  ausserdem  noch  Eiweiss  im 
Stroma.  Auch  muss  man  L.  Hermann's  Vorstellung  von  der 
Schmelzbarkeit  der  rothen  Blutkörperchen  entgegenhalten ,  dass  das 
Blut  auch  durch  Wasserwirkung  lackfarbig  wird  und  ebenso  durch 
Frieren  und  Wiederaufthauen. 

Ganz  sicher  habe  ich  ferner  durch  die  vorausgehenden  Unter- 
suchungen  gezeigt,  dass  zwar  die  Inductionsströme,  wie  sie  L.  Her- 
mann angewendet,  durch  die  Erhitzung,  die  sie  hervorbringen,  die 
Blutkörperchen  verändern  und  das  Blut  lackfarbig  machen,  wie  das 
L.  Hermann  richtig  erkannt  hat;  dass  dagegen  die  Wirkung  von 
Condensator-Eutladungen  nicht  auf  die  Erwärmung,  die  sie  hervor- 
bringen, zurückgeführt  werden  kann. 
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Der  Entladungsstrom  muRS  seine  Wirkung  in  anderer  Weise 
entfalten. 

Und  wenn  wir  darüber  nachdenken,  tritt  uns  tor  Allem  die 
merkwürdige  und  erst  durch  die  neueren  Untersuchubgen  über  die 
Leitfähigkeit  von  Blut,  Serum  und  Körperchen  zu  Tage  gef&rderte 
Thatsache  entgegen,  dass  die  rothen  Blutkörperchen  im  Vergleiche 
mit  dem  Serum  so  schlecht  leiten,  dass  man  sie  wie  Isolatoren  be- 
trachten kann,  trotzdem,  dass  sie  selbst  Elektrolyte  enthalten. 

Oker-Blom^)  hat  in  einer  jüngst  veröffentlichten  Arbeit  dar* 
gethan,  dass  die  Leitfähigkeit  von  elektrolytischen  Flüssigkeiten  durch 
darin  suspendirte  Nichtelektrolyte  in  besonderer  Weise  beein- 
trächtigt wird. 

Es  ist  nämlich  die  Beeinträchtigung  der  Leitfähigkeit  nicht  unter 
allen  Umständen  der  vorhandenen  Menge  derselben  proportional. 

Die  nicht  leitenden  suspendirten  Körper  beeinträchtigen  durch 
ihre  Vertbeilung  die  Leitfähigkeit  mechanisch,  und  zwur  durch  Ver- 
grösserung  des  Widerstandes,  den  der  Strom  zu  überwinden  hat 
In  Folge  der  Anwesenheit  der  suspendirten  Körperchen  bleiben  nur 
enge  Räume  fhr  die  leitende  Flüssigkeit  übrig,  und  durch  diese  ge« 
gebenen  Falles  gebrochenen  oder  gewundenen  Wege  muss  der  Strom 
durchtreten. 

Wenn  wir  nun  von  diesen  Erfahrungen  Gebrauch  machen  und 
mit  Oker-Blom  d»s61ut  als  eine  elektrolytische  Lösung  ansehen, 
in  welcher  die  Blutkörperchen  die  Rolle  der  suspendirten,  nicht  leiten- 
den Körper  ûbemehnaen,  so  können  wir  uns  vorstellen,  dass  die 
Blutkörperchen  durch  bestimmte  elektrische  Einwirkungen  auf  das 
Blut  unberührt  bleiben  können,  so  wie  das  nach  unseren  Unter- 
suchungen mit  der  Einwirkung  des  constanten  Stromes  und  der  Ein- 
wirkung von  Inductionsströn>en  der  Fall  ist,  insofern  beide  keine 
secundären  Wirkungen  hervorbringen. 

Als  solche  secundäre  Wirkungen  haben  wir  thermische  in  Folge 
der  Wärmewirkungen  der  Ströme  und  chemische  in  Folge  der  Aus- 
scheidung von  Ionen  an  den  Elektroden  kennen  gelernt 

Die  Entladungsströme  von  Gondensatoren  machen  aber  davon  eine 
Ausnahme.  Ihre  Spannung,  ihre  Quantität  und  ihr  zeitlicher  Verlauf 
macht  dass  die  Blutkörperchen  durch  sie  direct  berührt  werden,  und 


1)  Thier«  Säfte  und  Gewebe  in  phyBik.-chem.  Beziehung  (IL  Mittheilung). 
Pflüger's  Archiv  Bd.  19  ö.  510.    1900. 

18» 


250  Alexander  Rollett: 

zwar  mechanisch,  weil  Strömen  dieser  Art  gegenüber  die  Isolatoren 
ihre  Festigkeit  nicht  bewahren  und  der  Strom  sich  seinen  Weg  an 
einzelnen  Orten  durch  dieselben  bahnt. 

Die  dadurch  veränderten  Blutkörperchen  verfallen  aber  dann 
secundären  Veränderungen  durch  die  Einwirkung  der  umgebenden 
Flüssigkeit,  welcher  sie  früher  nicht  in  solcher  Weise  zugänglich  waren. 

Für  diese  Auffassung  sprechen  eine  ganze  Reihe  von  That- 
sachen.  Vor  Allem,  dass,  wie  wir  in  den  Abschnitten  L  2  und  I.  3 
gezeigt  haben,  die  Wirkung  jedes  einzelnen  Entladungsschlages  in 
eine  unmittelbare  und  in  eine  durch  bestimmte  Zeit  andauernde 
Folgewirkung  zerlegt  werden  muss. 

Femer  die  directe  Beobachtung  der  merkwürdigen  successiven  Ver- 
änderungen *),  welche  an  dem  einzelnen  Blutkörperchen  auftreten,  und 
welche  an  einer  Anzahl  von  Blutkörperchen  gleichzeitig,  wieder  an  einer 
Anzahl  anderer  später  und  überhaupt  an  verschiedenen  Gruppen  von 
Körperchen  ungleichzeitig  ablaufen.  Femer  die  Abhängigkeit  der  auf- 
bellenden Wirkung  des  Entladungsstromes  von  der  Anzahl  und  Dichte 
der  Schläge. 

Die  directe  mikroskopische  Beobachtung  der  von  dem  Entladungs- 
schlage getroffenen  Blutkörperchen  weist  eine  Volumverändemng,  eine 
Schmmpfung  des  Blutkörperchens  auf,  welche,  wie  wir  annehmen 
müssen,  mit  einem  Austritt  von  Wasser  aus  den  Blutkörperchen  ver- 
knüpft ist.  Die  Folge  davon  ist  eine  Stömng  des  osmotischen  Gleich- 
gewichtes zwischen  Aussenflüssigkeit  und  Körperchen  und  eine  Trennung 
und  Veränderung  der  Bestandtheile  des  Blutkörperchens,  welche  erst 
in  den  folgenden  Abschnitten  genauer  besprochen  werden  kann. 

Endlich  spricht  für  die  oben  hervorgehobene  unmittelbare 
Wirkung  der  Entladungsschläge  die  Unveränderlichkeit,  welche  die 
Blutkörperchen  beim  Elektrisiren  zeigen,  wenn  die  Leitfähigkeit  der 
Zwischenflüssigkeit  durch  Salzzusätze  beträchtlich  erhöht  wird,  während, 
wenn  die  Leitfähigkeit  der  Zwischenflüssigkeit  durch  Zuckerzusätze 
herabgesetzt  wird,  trotz  der  gleichzeitig  erfolgenden  Zunahme  der 
specifischen  Resistenz  der  Blutkörperchen  der  Entladungsstrom  noch 
verändemd  auf  die  Blutkörperchen  wirkt  und  das  Blut  lackfarbig 
macht.  Auch  müssen  wir  in  diesem  Falle  annehmen,  dass  die  von  den 
Entladungsschlägen  getroffenen  Blutkörperchen,  welche  zu  Anfang  in 
einer  hyperisotonischen  Zuckerlösung  sich  befinden,  welche  die  Blut- 


1)  A.  Rollett,  1.  c  Bd.  50  S.  IHO. 
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lörperchen  schrumpfen  macht,  permeabel  werden,  nicht  nur  für  das 
Lösungsmittel,  sondern  auch  für  die  gelöste  Substanz,  denn  sie 
quellen  dann  und  geben  ihren  Farbestoif  ab. 

Wir  werden  im  nächsten  Abschnitte  Substanzen  kennen  lernen, 
deren  Lösungen ,  auch  wenn  sie  sehr  concentrirt  sind ,  in  die  Blut- 
körperchen eindringen  und  sie  so  verändern,  dass  sie  den  Farbestoif 
abgeben. 

Fassen  wir  die  besondere  unmittelbare  Wirkung  der  Condensator- 
Entladungen  auf  die  Blutkörperchen  so  auf,  wie  wir  das  in  diesem 
Abschnitte  gethan  haben,  so  kann  dieselbe  als  eine  Bestätigung  der 
auf  Grund  der  Leitfähigkeitsmessungen  am  Blute  gewonnenen  An- 
schauung, dass  die  Blutkörperchen  Isolatoren  sind,  betrachtet  werden, 
eine  Anschauung,  die  unser  höchstes  Interesse  verdient,  weil  von 
Stewart  und  Oker-Blom  auch  die  Aufnahme  von  dem  Blute 
zugesetzter  Elektrolyte  in  die  Blutkörperchen  angegeben  und  fest- 
gestellt wird,  dass  diese  Elektrolyte  nach  ihrer  Aufnahme  keinen 
Antheil  mehr  an  der  elektrolytischen  Leitung  durch  das  Blut  haben. 

Y.  BeBerknngen  Aber  die  Stmetar  der  rothen  BlntkSrperehen. 

Wenn  ich  nun  daran  gehe,  einige  Bemerkungen  über  die  Structur 
der  rothen  Blutkörperchen  zusammenzustellen,  so  geschieht  das  ganz 
vorzugsweise,  um  den  im  vorausgehenden  Abschnitte  ausgesprochenen 
Satz  von  der  grossen  Unzulänglichkeit  unserer  Kenntnisse  näher 
2u  beleuchten.  Ich  muss  damit  beginnen,  dass  ich  anführe,  welche 
Anschauungen  über  den  Bau  der  rothen  Blutkörperchen  wir  zu  Folge 
unserer  morphologischen  und  genetischen  Studien  an  denselben  fest- 
halten müssen. 

Begreiflicher  Weise  werde  ich  in  eine  solche  Darstellung  eine 
ganze  Reihe  wohlbekannter  Thatsachen  einflechten  müssen.  Das  wird 
aber  mit  so  viel  kritischen  Beigaben  geschehen,  dass  ich  den  I^eser 
nicht  zu  ermüden  hoffe,  und  wird  zur  Klärung  des  Standpunktes, 
welchen  ich  gegenüber  einer  Reihe  später  zu  erörternder  Er- 
scheinungen an  den  Blutkörperchen  einnehme,  wesentlich  beitragen. 

In  erster  Linie  müssen  wir  die  rothen  Blutkörperchen  als  eigen- 
artig differencirte  Elementartheile  betrachten,  welche,  obwohl  sie  in 
ihrer  Entwicklung  auf  Zellen  zurückzuführen  sind,  doch  im  entwickelten 
und  reifen  Zustande  sich  von  Zellen,  welche  alle  Attribute  selbst- 
ständig beweglicher  un4  fortpflanzuugsfähiger  Zellen  an  sich  tragen. 
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weseotlich  unterscheiden.  Die  Beweglichkeit  und  Fortpflanzungs- 
fähigkeit,  welche  neben  der  Fähigkeit,  Nahrung  aufzunehmen,  zu 
assimiliren  und  zu  umsetzen,  zu  den  elementaren  Lebenseigenschaften 
der  Bildungszellen  gehörten,  aus  welchen  sie  sich  entwickelten,  haben 
sie  eben,  wie  das  auch  bei  der  Entwicklung  anderer  specifischer 
Gewebeelemente  geschieht,  bei  ihrer  Entwicklung  zu  specifischen 
Bestandtheilen  des  Blutes  verloren. 

Die  entwickelten  rothen  Blutkörperchen  unterscheiden  sich  aber 
auch  durch  eine  Reihe  ganz  besonderer  und  eigenthümlicher  Eigen- 
schaften von  anderen  specifisch  entwickelten  morphologischen  Bestand- 
theilen der  Organismen,  in  welchen  sie  vorkommen. 

Eine  ihrer  hevorragendsten  Leistungen  ist  die  Bindung  grosser 
Mengen  des  rothen  Blutfarbestoifes. 

Obwohl  es  uns  nicht  möglich  ist,  über  eine  Reihe  von  meclia- 
nischen  Eigenschaften  der  rothen  Blutkörperchen,  so  Ober  ihre 
Elasticitftt,  Dehnbarkeit  und  Cohftsion,  messende  Versuche  anzustellen, 
so  haben  wir  doch  durch  Beobachtungen  und  Versuche  die  Kräfte 
schätzen  gelernt,  welche  ihre  kleinsten  Theile  in  ihrer  gegenseitigen 
Lagerung  zu  erhalten  suchen,  und  mit  welchen  sie,  aus  ihrer  Gleich- 
gewichtslage gebracht  y  in  dieselbe  zurückkehren.  Auf  diese  Weise 
haben  wir  erfahren,  dass  die  Substanz  der  Blutkörperchen  in  hohem 
Grade  dehnbar  und  dabei  vollkommen  elastisch  ist^). 

Diese  Eigenschaften  und  ihr  Verhalten  bei  mechanischen  Ein- 
wirkungen,  welche  darauf  abzielten,  sie  zu  zertbeilen  oder  zu  zer- 
reissen,  wobei  sie  in  Bezug  auf  die  erwähnten  Eigenschaften  anter 
einander  und  mit  den  intacten  Blutkörperchen  übereinstimmende 
Theile  ergaben,  widerlegen  die  Anschauung,  welche  man  auf  Grund 
unberechtigter  Dogmen  einstens  von  denselben  hatte,  dass  sie  nämlich 
mit  Membran  und  flüssigem  Inhalt  versehene  Blasen  darstellen. 

Eine  Anschauung,  die  bei  unbefangener  Beobachtung  niemals 
hätte  aufkommen  können  ^  weil  einer  solchen  schon  die  Gestalt  der 
rothen  Blutkörperchen  entgegensteht  Wie  soll  man  sich  voretellen, 
dass  eine  Blase  mit  dehnbarer  Membran  und  flüssigem  Inhalte,  die 
wieder  in  einer  Flüssigkeit  schwimmt,  eine  biconcave  Scfaeibenform 
besitzt? 


1)  Lindwarm,  Zeitschr.  f.  rat  Med.  Bd.  6  S.  266.  ~  Hassal,  Mikrosk. 
Anat  Aus  d.  Engl.  S.  49.  Leipzig  1852.  —  Henle,  Cannstatt's  Jahresber. 
Bd.  1  S.  82.    1850.  —  Rollett,  1.  c  Bd.  46  S.  65. 
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Wir  wissen  ferner,  dass  den  entwickelten  rothen  Blutkörperchen^ 
wie  wir  schon  berührt  haben,  keine  active  Beweglichkeit,  keine 
ContractilitAt  zukommt  Max  Schul tze^  und  ich  selbst')  haben 
auf  Gründe,  die  niemals  widerlegt  wurden,  gestützt  die  gegentheiligen 
Ansichten  bekämpft. 

Durch  eine  Reibe  von  Einflüssen,  welche  das  Blut  lackfarbig 
machen  dadurch,  dass  die  Blutkörperchen  ihren  Farbestoif  an  die  um- 
gebende Flüssigkeit  abgeben,  gelang  es,  zu  zeigen,  dass  die  früher 
besprochenen  mechanischen  Eigenschaften  der  rothen  Blutkörperchen 
einer  die  Form  des  intacten  Körperchens  zunächst  bedingenden  farblosen 
Substanz  zukommen  müssen,  welche  von  mir  als  Stroma  bezeichnet  wurde. 

Wenn  wir  ein  solches  Stroma  annehmen,  stützen  wir  uns  also 
in  gleicher  Weise  auf  Befunde  au  den  intacten  rothen  Blutkörperchen, 
als  auch  auf  Befunde  an  mittelst  histologischer  Methoden  veränderter 
rother  Blutkörperchen,  die  aber  mit  einander  in  Einklang  gebracht 
werden  können. 

Und  ich  muss  besonders  betonen,  dass  ich,  wie  bei  allen  histo- 
logischen Untersuchungen,  es  auch  bei  der  Untersuchung  der  rothen 
Blutkörperchen,  ja  ich  möchte  sagen,  bei  diesen  in  sehr  dringender 
Weise  für  nothwendig  halte,  dass  wir  unsere  Wahrnehmungen  an 
lebenden  frischen  Blutkörperchen  einerseits  und  unsere  Beobachtungen 
an  nach  bestimmten  Methoden  präparirten  Blutkörperchen  andererseits 
niemals  einseitig,  sondern  stets  sorgfältig  vergleichend  beurtheilen, 
ehe  wir  daraus  Schlüsse  ziehen. 

Man  wird  dann  für  die  Erkenntniss  des  Baues  der  lebenden 
Blutkörperchen  auch  werthvolle  Grundlagen  gewinnen  durch  die  Er- 
fahrungen, welche  man  an  nach  verschiedenen  Methoden  präparirten 
Blutkörperchen  machen  kann;  andererseits  gewährt  aber  eine  stete 
solche  ControUe  den  besten  Schutz  gegen  unzulässige  Anwendungen, 
von  Befunden,  die  wir  nur  an  durch  bestimmte  Eingriffe  veränderten 
Blutkörperchen  gemacht  haben,  auf  die  lebenden. 

In  der  That  haben  uns  ja  unsere  histologischen  Methoden 
wichtige  Aufschlüsse  über  die  Herkunft  der  rothen  Blutkörperchen, 
über  die  Entwicklungsreihe,  der  sie  angehören,  und  auch  über  ihren 
Bau  gebracht,  und  wir  können  diese  Methoden  ebensowenig  ent- 
behren,  wie  die  Präparation   und  Conservirung  von  Leichen  und 


1)  Archiv  f.  mikroskop.  Anatomie  Bd.  1  S.  1. 

2)  l  c.  Bd.  50  S.  190. 
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Leichentheilen  in  der  Anatomie.  Aber  nie  dürfen  wir  das  vergessen, 
was  wir  am  lebenden  Blutkörperchen  sehen  können,  und  die  ROtk- 
sieht  darauf  muss  immer  bestimmend  bleiben,  wenn  wir  nicht  zu 
unberechtigten  Annahmen  gelangen  wollen. 

Es  dürfte  nicht  überflüssig  gewesen  sein,  dass  wir  uns  das  eben 
Vorgebrachte  in  die  Erinnerung  gerufen  haben,  denn  es  sollen  nun 
einige  Bilder  von  veränderten  Blutkörperchen  besprochen  werden« 
die  nicht  ohne  Einfluss  auf  die  Vorstellungen  geblieben  sind,  welche 
man  sich  von  dem  Bau  der  rothen  Blutkörperchen  machen  muss. 

Man  findet  nach  gewissen  Einwirkungen  auf  die  Blutkörperchen, 
Dhne  dass  diese  ihre  äussere  Gestalt,  ihre  elliptische  oder  kreisfönuige 
Scheibenform  wesentlich  geändert  hätten  und  auch  ihr  Volumen  nur 
wenig  vergrössert  haben,  von  der  Umfassungslinie  des  auf  der  Fläche 
liegenden  Blutkörperchens  begrenzt,  eine  hyaline  Masse,  aus  welcher 
$ieh,  vollständig  gegen  die  Mitte  des  Blutkörperchens,  eine  in  der 
Farbe  des  Blutkörperchens  gefärbte  Figur  zurückgezogen  hat,  oder  die 
letztere  sendet  noch  radiär  verlaufende  Strahlen  nach  der  Peripherie  hin. 

Solche  Bilder  haben  zuerst  in  Folge  von  Einwirkung  von 
Ammoniumcarbonat  und  Ammoniumchlorid  auf  die  Blutkörperchen 
Hühnefeld*)  und  Hensen*)  gesehen.  Wegen  der  erst  viel  später  be- 
kannt gewordenen  besonderen  Stellung  dieser  Salze  zu  den  Blutkörper- 
chen®), welche  wir  im  Folgenden  noch  anführen  müssen,  sind  diese 
Hühnefeld-Hensen'  sehen  Bilder  besonders  bemerkenswerthe,  und 
ich  muss,  gleich  daran  anschliessend,  auch  anführen,  dass  dieselben 
Bilder  auch  bei  Zusatz  gewisser  Wassermengen  zum  Blute  erhalten 
werden^).  Sie  zeigen,  dass  von  der  hyalinen  Substanz  noch  eine 
zweite  geformte  Substanz  abgetrennt  werden  kann,  welche  den  Farbe- 
stoff des  Blutkörperchens  in  sich  schliesst. 

Brücke^),  welcher  solche  Bilder  auch  nach  Borsäure  Wirkung 
erhielt,  hat  die  Beziehung  der  zwei  geformten  Substanzen  zu  einander 
und  des  Blutfarbestoffes  zu  der  einen  derselben  zuerst  genauer  aus- 
einander gesetzt  und  bekanntlich  die  hyaline  Substanz,  das  ist  unser 


1)  Der  Chemismus  in  der  thierischen  Organisation  S.  60.    Leipzig  1840. 

2)  Zeitschr.  f  Wissenschaft!.  Zoologie  Bd.  9  S.  264. 

3)  Gryns,  Pflüger's  Archiv  Bd.  63  S.  100.  —  Koeppe,  Bd.  67  S,  193 
imd  194.  —  Hedin,  Bd.  68  S.  265. 

4)  Vgl.  Kollett,  Untersuchungen  aus  dem  Institute  für  Physiologie  und 
Histologie  in  Graz.  Abh.  1  S.  1.    Leipzig  1870—1873. 

5)  Sitzungsber.  der  Wiener  Akademie  Bd.  56  Abth.  2  S.  79. 
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Stroma,  als  Oikoid,  die  gefärbte  Substanz  dagegen  als  Zooid  be- 
zeichnet Wegen  der  leicht  zu  unrichtigen  Vorstellungen  verleitenden, 
weil  auf  eine  active  Beweglichkeit  hinweisenden  Benennung  der 
zweiten  Substanz  will  ich  diesen  Namen  nicht  gebrauchen  und  lieber 
die  hyaline  Substanz  als  Stroma  und  die  zweite  hämoglobinhaltige 
als  Endosoma  des  Blutkörperchens  bezeichnen. 

In  dem  intacten  Blutkörperchen  ist  das  Endosoma  in  den  Räumen 
des  Stroma  so  vollständig  vertheilt,  dass  beide  sich  wie  eine  einheit- 
liche Substanz  (Blutkörperchensubstanz)  ausnehmen.  Die  letztere 
kann  mannigfache  Veränderungen  eingehen,  ohne  dass  es  zu  einer 
Trennung  kommt.  Es  kann  aber  das  Endosoma  auch  aus  den 
Räumen  des  Stroma  herausgedrängt  werden,  ganz  oder  thdl weise, 
und  dann  entstehen  die  angeführten  Bilder. 

Mit  der  Zusammensetzung  der  Blutkörperchensubstanz  aus  diesen 
zwei  Substanzen  stimmt  der  Ablauf  einer  ganzen  Reihe  von  Reactionen 
überein,  welche  sowohl  die  kernlosen  als  die  kernhaltigen  Blut- 
körperchen geben,  und  welche  in  ihrem  Zusammenhange  schon  vor 
geraumer  Zeit  von  Laptschinsky*)  erörtert  wurden. 

Ich  gehe  nun  zu  einer  anderen  sehr  wichtigen  Frage  über,  auf 
welche  sich  aber,  wie  sich  herausstellen  wird,  keine  genügende 
Antwort  finden  lässt. 

Es  ist  dies  die  Frage,  wie  das  Hämoglobin  in  den  Blutkörperchen 
enthalten  ist. 

Eine  krystallinische  Ablagerung  desselben  im  Blutkörperchen  ist 
nicht  vorhanden,  denn  diese  müsste  sich  bei  dem  hohen  Hämoglobin- 
gehalt des  einzelnen  Körperchens  mittelst  des  Polarisationsmikroskopes 
nachweisen  lassen.  Die  Blutkörperchen  sind  aber  einfachbrechend. 
Das  Hämoglobin  ist  in  dem  Blutkörperchen  nur  so  wahrzunehmen,  wie 
in  dünnen  Schichten  einer  wässerigen  Lösung.  Dass  das  ganze  Hämo- 
globin in  Form  einer  solchen  Lösung  in  den  Blutkörperchen  ent- 
halten ist,  wie  Einige  zu  glauben  scheinen,  kann  aber  unmöglich 
angenommen  werden,  dagegen  spricht  das  Verhältniss,  in  welchem 
der  HämoKlobingehalt  und  der  Wassergehalt  der  rothen  Blut- 
körperchen zu  einander  stehen.  Nehmen  wir  für  das  Schweineblut 
nach  speciellen  quantitativen  Bestimmungen  einen  Gehalt  an  Hämo- 
globin von  14^0  an. 

1)  Siuungsber.  der  Wiener  Akademie  Bd.  68  Abth.  3  S.  143. 
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In  100  Theilen  defibrinirten  Schweineblutes  sind  nach  Bun^eM 
43,68  Eörperchen  und  56,32  Serum  enthalten.  Da  alles  H&mo* 
globin  des  Blutes  in  den  Körperchen  enthalten  ist,  so  werden 
100  Theile  Körperchen  32,05  Hftmo^lobin  enthalten.  In  100  Theilen 
Körperchen  sind  aber  nach  Bunge' s  Bestimmungen  63,21  Wasser 
enthalten. 

Es  entfallen  also  auf  100  Theile  Körperchen: 

32,05  Hämoglobin 
63,21  Wasser 
4,74  andere  Substanzen  der  Blutkörperchen  unter  den  letzteren 

etwa  Po  Elektrolyte. 

100,00. 

Würde  man  nun  annehmen,  dass  alles  Hämoglobin  in  dem  vor- 
handenen Wasser  gelöst  ist,  so  würde  man  auf  eine  33,05 ^o  ent- 
haltende  Hämoglobinlösung  geführt  Eine  solche  Lösung  kann  nicht 
bestehen,  das  wissen  wir  auf  Grund  vieler  Erfahrungen.  Obwohl  Ol)er 
die  Löslichkeit  des  Hämoglobins  zur  Zeit  nur  sehr  mangelhafte 
Bestimmungen  vorliegen,  zu  so  hohen  Werthen  wurde  man  niemals 
geführt.  Wir  haben  aber  Grund,  anzunehmen,  dass  das  Hämoglobin 
für  gewöhnlich  in  dem  Blutkörperchen  auch  nicht  theilwelse  gelöst 
ist,  weil  es  in  diesem  Falle  auch  in  das  Plasma,  in  welchem  es 
vollständig  löslich  ist,  übergehen  würde. 

Es  sprechen  vielmehr  Gründe  dafür,  anzunehmen,  dass  es  in  dem 
intacten  Blutkörperchen  durch  besondere  Kräfte  in  amorphem  Zustande 
flxirt  ist.  Bedenken  wir  noch,  dass  es  in  diesem  Zustande  der  Fixirung 
den  respiratorischen  Gasaustausch  besorgt,  dann  wird  man  zugeben, 
dass  wir  uns  von  den  hier  thätigen  Kräften  bis  heute  keine  rechte 
Vorstellung  machen  können. 

Das  Hämoglobin  hat  ein  sehr  hohes  Molekulargewicht,  welches 
zwischen  13,513—16,669  bestimmt-)  wurde.  Seine  Lösungen  zeigen 
also  eine  verhältnissmässig  sehr  geringe  Gefrierpunktsemiedrigung. 
G  r  y  n  8  *)  hat  beobachtet ,  dass  die  Gefrierpunktsemiedrigung 
für  Serum  von  Hühnerblut  0,61^0.  betrug,  dasselbe  Blut  zeigte, 
durch  wiederholtes  Frieren  und  Wiederaufthauen  lackfarbig  gemacht 

1)  ZeitAchr.  f.  Biolog.  Bd.  12  S.  191. 

2)  Huf n er,  Arch.  f.  (Anat  a.)  Physiologie  1894  S.  176.  —  R.  Külx, 
Zeitschr.  f.  physioL  Chemie  Bd.  7  S.  384.  —  J.  Marshall,  daselbst  S.  81. 

3)  Pflûger's  Archiv  Bd.  63  8.  112. 
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eine  Gefrierpuuktserniedrigung  von  derselben  Grösse  0,61  ^  C.  Freilich 
zieht  Gryns   aus   seiner   Beobachtung  andere    Schlüsse,   als  wir. 

Substanzen  mit  sehr  hohem  Nf  olekulargewicht,  die  eine  sehr  geringe 
Gefrierpunktsemiedrigung  geben,  tlben  eine  weit  geringere  osmotische 
Spannung  aus ,  als  das  gleiche  Gewicht  einer  Substanz  mit  niedrigem 
Molekulargewicht.  El)enso  wie  die  Eiweisskörper  in  der  Concen- 
tration, in  welcher  sie  im  Serum  vorhanden  sind,  ohne  Belang  für  die 
osmotische  Spannung  des  Serums  sind,  werden  auch  sie  und  das  Hämo- 
globin zusammen  ohne  besonderen  Belang  für  die  osmotische  Spannung 
des  lackfarbigen  Blutes  sein. 

Wir  wollen  nun  auch  sehen,  in  welcher  Weise  die  zahlreichen 
und  wichtigen  Beobachtungen  über  das  Verhalten  der  Blutkörperchen 
in  isotoniscben  oder  hypisotonischen  oder  hyperisotonischen  um- 
gebenden Flüssigkeiten  und  über  die  Permeabilität  der  Blutkörperchen 
mit  unseren  Vorstellungen  über  den  Bau  der  rothen  Blutkörperchen 
und  mit  der  Annahme,  dass  das  Hämoglobin  in  den  Blutkörperchen 
im  amorphen  Zustande  fixirt  ist,  sich  in  Beziehung  bringen  lassen. 

Bekanntlich  wurde  das  Verhalten  der  Blutkörperchen  den  ge- 
nannten Einflüssen  gegenüber  zuerst  von  Hamburger^)  genauer 
gewürdigt  und  dann  in  einer  Reihe  von  Arbeiten  weiter  verfolgt 
Seinen  Arbeiten  gesellten  sich  bald  zahlreiche  andere  zu.  Wir  führen 
nur  die  hervorragendsten  an,  die  von  Hedin'),  Gryns'),  Eyk- 
mann^)  und  Köppe^). 

Auf  eine  Darstellung  der  in  diesen  Arbeiten  enthaltenen  Be- 
obachtungen und  eine  Sichtung  der  in  denselben  niedergelegten 
Controversen  im  Einzelnen  einzugehen,  würde  uns  zu  weit  führen. 
Ich  muss  auf  die  Arbeiten  selbst  und  überhaupt  auf  die  ganze 
einschlägige  Literatur  verweisen. 

Anführen  muss  ich  aber,  dass  theils  der  Hämoglobinaustritt  aua 
den  Blutkörperchen,  den  Hamburger  in  einer  mir  niemals  voll- 


1)  Arch.  f.  (Anat  u.)  Pbysiolog.  1886  S.  476;  1887  S.  31.  —  Zeitachr.  t 
Biolog.  N.  F.  Bd.  10  S.  405.  —  Arch.  f.  (Anat  u.)  Physiologie  1892  S.  518; 
18»3  S.  157  (Suppl.j;  1897  S.  486;  1898  S.  817;  1899  S.  431. 

2)  Skandin.  Arch.  f.  PhysioL  Bd.  5  8.  207  u.  377.  —  PflOger't  Arcbir 
Bd.  68  S.  229. 

8)  Pflûger's  Arch.  Bd.  68  8.  86. 

4)  Pflûger'8  Arch.  Bd.  68  S.  58. 

5)  Pflüger'g  Arch.  Bd.  62  S.  567;  Bd.  65  S.  492;  Bd.  67  S.  189.  —  Arch, 
f.  (Anat  vu)  Phyûol.  1899  S.  504. 
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kommen  verständlich  gewordenen  Weise  mit  der  Plasmolyse  von 
de  Vries  parallel  stellte,  als  Index  für  die  osmotischen  Verhältnisse 
und  die  Permeabilität  der  Blutkörperchen  benutzt  wurde;  theils  die 
Hämokrit-Methode  von  Hedin  :  Centrifugiren  des  mit  den  mannigfachen 
Zusätzen  in  dünne  Röhrchen  eingeführten  Blutes  und  Messen  des 
Körpercheuvolumens.  Eine  ziemlich  gute  Uebereinstimmung  herrscht, 
von  Hamburger  abgesehen,  in  Bezug  auf  die  Wirkung  in  Wasser 
löslicher  Substanzen,  und  diese  allein  interessiren  uns  in  den  folgenden 
Betrachtungen. 

Wenn  die  Blutkörperchen  nur  permeabel  sind  für  das  Lösungs- 
mittel, nicht  aber  für  die  gelöste  Substanz,  oder  aber  wenn  sie  für 
das  Lösungsmittel  viel  mehr  durchgängig  sind  als  für  die  gelöste 
Substanz,  dann  gibt  es  für  den  ersten  Fall  ganz  streng  isotoniscbe 
Lösungen,  die  dann  auch  isotonisch  mit  dem  Blutserum  sind,  in 
welchen  die  Blutkörperchen  weder  quellen  noch  schrumpfen,  sondern 
ihr  Volumen  behalten.  In  Lösungen  von  niederer  Concentration, 
hypisotonischen  quellen  sie.  In  Lösungen  von  höherer  Concentration, 
hyperisotonischen  schrumpfen  sie.  Aehnlicb  verhält  es  sich  im  zweiten 
Falle.  Wenn  eine  Quellung  der  Blutkörperchen  von  bestimmter  Grösse 
auftritt,  dann  erfolgt  auch  der  Austritt  von  Hämoglobin  aus  denselben. 

Ganz  andere  Erscheinungen  treten  auf,  wenn  die  Blutkörperchen 
sowohl  für  das  Lösungsmittel,  als  für  die  gelöste  Substanz  in  gleicher 
Weise  permeabel  sind.  Für  solche  Substanzen  gibt  es  keine  dem 
Serum  isotonischen  Lösungen.  Auch  concentrirte  Lösungen  solcher 
Substanzen  machen  die  Blutkörperchen  quellen  und  bewirken  im 
weiteren  Verlaufe  der  Quellung  den  Austritt  von  Hämoglobin  ans 
denselben. 

So  wirken,  was  wir  allein  hier  anführen  wollen,  unter  Anderen 
auch  Lösungen  von  Ammoniumchlorid  und  Ammoniumcarbonat,  deren 
der  Wasserwirkung  vergleichbare  Wirkung  auf  die  Blutkörperchen, 
wie  wir  schon  früher  hervorgehoben  haben  auf  Grund  besonderer 
mikroskopischer  Bilder  von  Hühnefeld  und  Hensen,  lange  früher 
beobachtet  wurde,  ehe  die  Studien  über  die  Permeabilität  der  Blut- 
körperchen aufgenommen  wurden. 

Gegen  die  zerstörende  Wirkung  solcher  Lösungen  kann  man  die 
Blutkörperchen  in  derselben  Weise  schützen,  wie  gegen  die  zerstörende 
Wirkung  des  Wassers,  nämlich  dadurch,  dass  man  in  denselben  eine 
Substanz,  für  welche  die  Blutkörperchen  nicht  permeabel  sind,  in 
einer  solchen  Menge  auflöst,  dass  das  Lösungsgemenge  isotonisch  dem 
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Serum  wird,  so  wie  eine  einfache  Lösung  der  letzteren  Substanz  in 
Wasser. 

Wir  müssen  nun  die  Wirkunjî  des  Wasserzusatzes  zum  defibrinirtem 
Blute  etwas  näher  betrachten.  Durch  diesen  Zusatz  wird  das  Serum 
hypisotonisch,  die  Blutkörperchen  quellen,  bis  der  im  Anfange  im  Innern 
derselben  höhere  osmotische  Druck  durch  Wasseraufnahme  dem  osmo- 
tischen Druck  des  veränderten  Serums  wieder  gleich  wird.  Während 
dieses  Quellens  tritt  aber  schliesslich  auch  eine  Erscheinung  auf,  die  nicht 
so  leicht  zu  erklären  ist,  und  das  ist,  dass  das  Hämoglobin,  welches  ein 
so  grosses  Molekulargewicht  besitzt,  aus  den  Blutkörperchen  entweicht. 
Ich  muss  Gry n s ^)  vollkommen  zustimmen,  wenn  er  sagt:  „Das  Aus- 
treten von  Hämoglobin  ist  eine  noch  nicht  genügend  erklärte  Er- 
scheinung**. Er  nennt  sie  ein  Zeichen  des  Absterbens  oder  wenigstens 
einer  tiefgehenden  Veränderung  der  Blutkörperchen.  Und  Hedin 
nennt  das  Wasser  und  alle  Flüssigkeiten,  welche  Hämoglobinaustritt 
bewirken,  Blutgifte  ^). 

Wir  wollen  dieser  Sache  an  der  Hand  unserer  Anschauungen 
Ober  den  Bau  der  Blutkörperchen  und  über  die  Fixirung  des  Hämo- 
globins in  den  Blutkörperchen  nachgehen. 

Nach  diesen  ist  das  Hämoglobin  in  dem  Endosoma  fixirt.  Das 
Stroma  enthält  kein  Hämoglobin.  Wenn  wir  bestimmt  kleine  Wasser- 
zusätze machen  oder  Zusätze  von  Ammoniumchlorid  oder  Ammonium- 
carbonat,  treten  die  schon  erwähnten  Huhnefeld-Hensen'schen 
Bilder  auf.  Diese  letzteren  können  wir  uns  nur  so  erklären,  dass 
wir  annehmen,  dass  das  Stroma  und  das  Endosoma  nicht  gleich- 
massig  quellen,  oder  dass  das  eine  schrumpft;,  während  das  andere 
sich  nicht  verändert,  oder  dass  nur  das  eine  quillt. 

Die  wahrscheinlichste  Annahme  ist  nun,  dass  in  diesem  Stadium 
geringer  Wasserwirkung  oder  einer  Salzlösung,  die  als  Ganzes  wie 
Wasser  in  das  Blutkörperchen  eindringt,  nur  das  Stroma  quillt,  und 
dadurch  das  Endosoma  aus  den  Räumen  des  Stroma  hinaus  und 
zusammengedrängt  wird. 

Eine  solche  Annahme  würde  aber  zu  der  weiteren  führen,  dass 
im  Anfange  der  Wasserwirkung  nur  die  im  Stroma  vorhandenen 
Elektrolyte,  deren  osmotischer  Druck  hauptsächlich  die  Wasser- 
aufoahme  ins  Blutkörperchen  bewirkt,  allein  in  Action  treten. 


1)  L  c.  S.  97. 

2)  Pflüg  er' 8  Arch.  Bd.  68  S.  333. 
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Die  Annahme  einer  solchen  theilweisen  Wirkung  der  im  Blut- 
körperchen vorhandenen  Elektrolyte  hat  aber  ihre  grossen  Schwierig- 
keiten, und  darum  scheint  mir  eine  andere  Hypothese  viel  plausibler, 
welche  lautet:  die  Elektrolyte  des  Blutkörperchens  sind  im  Stroma 
allein  enthalten,  während  das  Hämoglobin  im  Endosoma  fixirt  ist 

Es  fragt  sich,  ob  eine  solche  Hypothese  noch  durch  anderweitige 
Thatsachen  unterstützt  wird.  Die  Antwort  hierauf  ist,  dass  wir  solche 
Thatsachen  im  HI.  Abschnitte  kennen  gelernt  haben,  und  dass  die 
dort  mitgetheilten  Thatsachen  sich  ähnlichen  und  gleichen  anschliessen, 
die  von  Stewart  und  Oker-Blom  ermittelt  wurden.  Diese  That- 
sachen zeigen  aber,  dass  das  Hämoglobin  und  die  Elektrolyte  der 
Blutkörperchen  zu  anderweitigen  Bestandtheilen  der  Blutkörperchen  sich 
so  verhalten  müssen,  dass  sie  sich  in  einer  gewissen  Unabhängigkeit 
von  einander  befinden,  denn  einmal  können  wir  die  Blutkörpereben 
unter  Bedingungen  bringen,  unter  welchen  sie  das  Hämoglobin  aus- 
treten lassen,  während  die  Elektrolyte  zurückgehalten  werden,  das 
andere  Mal  treten  die  Elektrolyte  aus,  während  das  Hämoglobin 
zurückgehalten  wird.  Ist  unsere  Annahme  von  dem  Sitz  der  Elektro- 
lyte der  Körperchen  im  Stroma  richtig,  dann  müssen  im  Stroma  auch 
die  Einrichtungen  gesucht  werden,  welche  machen,  dass  die  Elektro- 
lyte des  Blutkörperchens  an  der  Durchleitung  des  Stromes  durch  das 
Blut  einen  so  geringen  Antheil  haben,  dass,  wie  zuerst  Tangl  und 
Bugarszki  hervorgehoben  haben,  die  Blutkörperchen  als  Isolatoren 
betrachtet  werden  können. 

Wir  haben  früher  jene  Wasserwirkung  auf  die  rothen  Blut- 
körperchen, welche  das  Auftreten  der  Hühnefeld-Hensen'scben 
Bilder  zur  Folge  bat,  als  Ausgangspunkt  unserer  Betrachtungen  ge- 
nommen. 

Bei  grösseren  Wasserzusätzen  quellen  die  Blutkörperchen  stärker 
auf;  sie  werden  zu  gefärbten  Kugeln,  dann  erfolgt  der  Austritt  des 
Hämoglobin,  und  bleibt  das  Stroma  in  Form  einer  entfärbten  Kugel 
allein  zurück. 

Wir  müssen  uns  diesen  Vorgang  als  die  Folge  der  bei  grösserem 
Wasserzusatz  auftretenden  grösseren  Hypisotonie  der  Aussenflüssig- 
keit  vorstellen.  Wenn  aber  nun  ein  solcher  Quellun^^zustand  im 
Blutkörperchen  auftritt,  hört  die  früher  besprochene  Fixirung  des 
Hämoglobins  im  amorphen  Zustande  auf.  Es  zieht  dann  als  lösliche 
Substanz  seinerseits  Wasser  an.  Die  entstandene  Lösung  ist  mit 
einer  Volumenvergrössenmg  verbunden.    Die  Lösung  muss  die  Räume 
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des  Stroma  erfüllen,  wird  aber  durch  den  elastischen  Gegendruck 
des  gequollenen,  aber  in  seinem  Zusammenbange  erhaltenen  Stroma 
aus  dem  Körperchen  herausgepresst 

Man  muss  sich  vorstellen,  dass  die  Lösung  des  dem  Wasser 
Euiränglicb  gewordenen  Hämoglobins  nicht  auf  einmal,  sondern  all- 
uiAlig  erfolgt;  in  dem  Maasse,  als  sie  erfolgt,  findet  auch  die  Aus- 
prossung  statt,  und  in  dem  Maasse,  als  das  Hämoglobin  für  seine 
Lösung  Wasser  verbraucht,  rückt  von  Aussen  her  Quellungswasser  in's 
Stroma  nach,  und  dieser  Process  dauert  so  lange  fort,  bis  alles  Hämo- 
globin aus  den  Körperchen  entfernt  ist,  und  das  Stroma  als  farblose 
gequollene  Kugel  allein  zurückbleibt 

Ich  habe  früher  einen  Theil  meiner  Betrachtungen  auf  die 
quantitative  Zusammensetzung  der  rothen  Blutkörperchen  gegründet 

Damach  sind  in  den  Blutkörperchen  des  Schweines  in  100  Theilen 
enthalten 

32,05  Hämoglobin 
63,21  Wasser 
4,74  andere  Substanzen  der  Blutkörperchen,  darunter  etwa  l^/o 
Elektrolyte 


100,00 

Aehnlich  sind  die  Blutkörperchen  anderer  Thiere  zusammen- 
gesetzt. 

Es  kommen  also  auf  das  Stroma  der  Blutkörperchen  wenige 
Procente  der  zum  Aufbau  der  Blutkörperchen  verwendeten  Stoife. 

Ich  muss  jetzt  darauf  aufmerksam  machen,  dass  sich  damit 
einige  neuere  Angaben  nicht  im  Einklänge  befinden,  und  dass  in 
denselben  auf  den  chemischen  Bau  der  rothen  Blutkörperchen  keine 
Rücksicht  genommen  ist. 

Sie  müssen  darum  abgewiesen  werden,  und  es  lässt  sich  auch 
zeigen,  dass  sie  auf  unzulässige  Voraussetzungen  gegründet  sind. 

Gryns^)  geht  von  der  schon  früher  erwähnten  Beobachtung 
ans,  dass  die  Bestimmung  der  Gefrierpunktsemiedrigung  im  Serum 
und  in  dem  durch  Frieren  und  Wiederaufthauen  lackfarbig  gemachten 
Blute  zu  den  gleichen  Werthen  führt  Dadurch  hält  sich  Gryns 
zur  Annahme  berechtigt,  dass  der  in  den  rothen  Blutzellen  enthaltene 
Saft  den  gleichen  osmotischen  Druck  hat ,   wie  das  Serum ,  während 


1)  Pnüger's  Arch.  Bd.  63  S.  112. 
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der  Rest  des  Blutkörperchens  als  organisirte,  uicbt  gelöste  Substanz 
betrachtet  werden  muss. 

Dabei  macht  also  Gryns  offenbar  die  Annahme,  dass  in  dein 
Saft  der  Blutkörperehen  das  ganze  Hämogloblin  gelöst  ist 

Wir  haben  aber  gesehen,  dass  das  nicht  möglich  ist  wegen  des 
quantitativen  Verhältnisses  von  Hämoglobin  und  Wasser  im  Blut- 
körperchen. Wenn  das  Hämoglobin  beim  Frieren  und  Wiederaufthauen 
aus  den  Blutkörperchen  austritt,  so  geschieht  das,,  weil  es  sich  in 
Folge  dieser  Einwirkung  erst  auflöst. 

Die  Veränderung,  welche  das  Blut  durch  Frieren  und  Wieder- 
aufthauen erleidet,  ist  nämlich  auf  eine  Wasserwirkung  zurückzufahren. 
Diese  Wasserwirkung  tritt  auf,  weil  beim  Frieren  das  Lösungsgemenge, 
welches  das  Blutserum  darstellt,  decomponirt  wird. 

Das  Wasser  scheidet  sich  beim  Frieren  im  festen  Zustande  in 
Form  von  Eis  aus,  und  die  gelösten  Substanzen  scheiden  sich  aus, 
weil  sie  ihres  Lösungsmittels  beraubt  werden.  Im  Momente  des 
Aufthauens  zerfliesst  das  Eis  zu  Wasser,  und  ehe  noch  die  Lösung 
der  aus  dem  Serum  ausgeschiedenen  Substanzen  im  Wasser  wieder 
erfolgt,  unterliegen  die  Blutkörperchen  der  Wasserwirkung.  Auf 
seine,  wie  wir  eben  darzuthun  suchten,  unzulässige  Annahme  hin 
glaubt  nun  Gryns,  bei  bekanntem  Verhältniss  von  Serum-  und  Blut- 
volum zu  einander,  auch  das  Verhältniss  von  Saft  und  organisirter 
Substanz  in  den  rothen  Blutkörperchen  berechnen  zu  können.  Er 
wird  durch  seine  Rechnung  beim  Pferdeblut  für  den  als  Lösung  zu 
betrachtenden  Theil  der  Blutkörperchen  auf  33—35  Volumprocente 
geführt,  der  organisirte  Theil  mtisste  demnach  67—65  Volumprocente 
betragen.  Für  Htihnerblut  erhielt  er  für  die  Lösung  58,5 — 64  Volum- 
procente, also  für  organisirten  Theil  41,5—36  Volumprocente.  Das 
ist  mit  der  chemischen  Zusammensetzung  der  rothen  Blutkörperchen 
und  mit  der  Vertheilung  der  Stoffe  auf  Stroma  und  Endosoma,  die 
wir  bei  unserer  Annahme  der  Fixirung  des  Hämoglobins  im  letzteren 
machen  müssen,  nicht  vereinbar. 

Hamburger*),  welchersich  gegen  Gryns  wendet,  sowohl  was  die 
Gefrierpunktsemiedrigung  in  dem  durch  Frieren  und  Wiederaufthauen 
lackfarbig  gewordenen  Blute,  als  auch  das  Volumverhältniss  von  Saft 
und  organisirter  Substanz  betrifft,  kommt ^),  auf  bestimmte  Voraus- 


1)  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1897  S.  4sß. 

2)  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1898  S.  317. 
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Setzungen  bin,  zur  Aufstellung  eines  Gerüstes  und  einer  intracellu* 
lAren  Flüssigkeit  in  den  rotben  Blutkörpereben,  welcbe  ebenfalls  mit 
dem  cbemiscben  und  histologischen  Bau  der  rotben  Blutkörpereben 
nicht  in  Einklang  gebracht  werden  kann. 

Hamburger^)  sagt:  Wir  stellen  uns  vor,  dass  die  Zelle  aus 
einem  festen  Gerüst  (Protoplasma)  besteht,  zwischen  welchem  intra* 
celiulftre  Flüssigkeit  vertbeilt  ist.  Das  Protoplasma  bat  am  Wasser- 
anziebungsvermögen  keinen  Antbeil.  Es  ist  also  nur  die  intracelluläre 
Flüssigkeit,  welcbe  Quellung  der  Zelle  durch  hypisotonische  und 
Schrumpfung  durch  hyperisotonische  Lösungen  herbeiführt.  Ist  diese 
Vorstellung  richtig,  so  muss  auch  im  Betrag  der  Quellung  und 
Schrumpfung  der  Zellen  im  Ganzen  ein  Maass  für  das  relative 
Volumen  der  beiden  Zellbestandtbeile  gelegen  sein,  und  muss  auch 
das  Resultat  in  hohem  Maasse  unabhängig  von  der  Concentration  der 
gebrauchten  Salzlösungen  sein. 

Dagegen  ist  zu  bemerken.  Nach  den  Vorstellungen,  welche 
sich  die  Morphologen  von  dem  machen  müssen,  was  man  bei  tbierischen 
und  pflanzlichen  Zellen  als  Protoplasma  bezeichnet,  und  ebenso  nach 
den  Vorstellungen  über  das,  was  man  als  Zellsaft  bei  diesen  Zellen 
bezeichnet,  kann  man  dem  Protoplasma  das  Quellungsvermögen  nicht 
absprechen;  was  die  rotben  Blutkörperchen  betrifft,  so  kann  aber  bei 
denselben  von  Protoplasma  und  Zellsaft,  wie  bei  anderen  Zellen  nach 
unseren  früheren  Darlegungen  überhaupt  nicht  mehr  gesprochen  werden. 

Hamburger  kommt  durch  seine  Bestimmungen  zu  einem  Ge- 
halt der  Blutkörperchen  des  Pferdes  an  Gerüstsubstanz  von  53,3—56 
Volumprocent;  darnach  würde  also  die  Intracellularflüssigkeit  46,7— 44 
Volumprocent  betragen,  und  für  die  Blutkörpereben  des  Sehweines 
solle  Aehnliehes  stattfinden'). 

Ein  Gerüst  im  Sinne  Hamburger's  kann  aber  in  solcher 
Menge,  nach  den  über  die  chemische  Zusammensetzung  der  rothen 
Blutkörperchen  ermittelten  Thatsachen  (siebe  S.  261),  in  den  rothen 
Blutkörperchen  nicht  vorhanden  sein. 

Wir  wollen  unsere  Bemerkungen  über  die  Structur  der  rothen 
Blutkörperchen  damit  sehliessen.  Eine  Fülle  von  Fragen  tauchen 
vor  uns  auf.    Greifen  wir  nur  zwei  heraus. 

Wie  und  woraus  bildet  sich  das  Hämoglobin  in  den  Blutkörper- 


1)  1.  c.  8.  823. 

2)  Hamburger,  Arch.  f.  (Aoat.  u.)  Physiol.  1899  S.  448  f. 

I.  Pfltf  «r,  Archiv  fttr  Plijii«lofi«.    Bd.  82.  19 
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ehen,   und  wie  kommt  es   bei   dessen  Bildung  zur  Trennung  von 
Stroma  und  Endosoma? 

Und  die  andere.  Wie  können  wir  uns  vorstellen,  dass  die 
Elektrolyte,  welche  im  Stroma  vorhanden  sind,  in  dasselbe  hinein* 
gelangen,  wenn  wir  das  Stroma  als  impermeabel  oder  relativ  imper* 
meabel  für  die  im  Serum  und  für  die  im  Stroma  selbst  vorhandenen 
Elektrolyte  ansehen  müssen.  Für  diese  Frage  der  Impermeabilitftt 
für  die  extra-  und  intracorpuskulären  Elektrolyte  wird,  wie  zu  ver- 
muthen  ist,  der  vonKoeppe^  in  einer  schönen  Arbeit  besprochene 
lonentausch  von  Wichtigkeit  werden. 

TL   Knrze  Uebersicht  des  Inhaltes  der  Abhandlung. 

Ich  beabsichtige  in  dieser  Uebersicht  nicht  eine  Zusammen- 
stellung der  Ergebnisse,  sondern  nur  eine  Hinweisung  auf  den  Gang 
der  Darstellung  und  einzelne  besondere  Punkte. 

I.  In  der  Einleitung  wird  dargelegt,  dass  die  Wirkung  von 
Coudensator-Entladungen  auf  das  Blut,  nach  welchen  dasselbe  lack- 
farbig wird,  mit  neuen  Behelfen  und  mit  Rücksicht  auf  die  neu  er- 
worbenen Kenntnisse  über  die  molekular-physikalischen  Eigenschaften 
des  Blutes  einer  erneuten  Untersuchung  unterzogen  werden  konnte, 
und  dass  man  sich  dabei  überzeugen  konnte,  dass  die  Wirkung 
des  Entladungsstromes  auf  das  Blut  nicht  durch  seine  Wärmewirkung 
erklärt  werden  kann,  und  dass  Inductionsströme  auf  das  Blut  anders 
wirken  als  Condensator-Entladungen.  Dann  folgt  in  besonderen  Unter* 
abschnitten  die  Behandlung  elektrischer  Einwirkungen  auf  das  Blut 

1.  Es  werden  die  Untersuchungsmethodeu,  besonders  die  Ladung 
der  Condensatoren  mit  Inductorien  besprochen  und  ein  neuer,  sehr 
brauchbarer  Condensator  beschrieben,  der  zu  den  meisten  Versuchen 
diente. 

2.  Es  wird  der  Sinn  und  die  Bedeutung  der  älteren  Versuche 
erörtert  und  betont,  dass  die  Wirkung  jeder  Condensator- Entladung 
auf  das  Blut  in  eine  unmittelbare  Wirkung  und  in  eine  durch  be- 
stimmte Zeit  andauernde  Folgewirkung  zerlegt  werden  muss. 

3.  Es  werden  neue  Versuche  mit  Blut  in  Röhrchen  von  gleicher 
Länge  und  verschiedenem  Querschnitte  angestellt  und  die  Wirkungen 
rasch  folgender  Condensator-Entladungen  und  solcher,  die  in  längeren 
Intervallen  auf  einander  folgen,  mit  einander  verglichen. 

1)  Pflüger's  Arch.  Bd.  67  S.  189. 
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4.  Es  wird  die  geringe  Temperaturerhöhung  beim  Durchleiten  von 
Condensator* Entladungen  durch  das  Blut  bestimmt  und  gezeigt,  dass 
Abkühlen  oder  Erwärmen  des  Blutes  vor  und  während  des  Elektri« 
sirens  keinen  merklichen  Einfluss  auf  den  Verlauf  der  Erscheinungen 
nimmt 

5.  Es  werden  Versuche  an  Blut  in  parallelepipedischen  Trögen 
angestellt,  um  die  Erscheinung  der  Aufhellung  des  Blutes  durch  Con- 
densator-Entladungen  noch  genauer  festzustellen,  ganz  besonders  aber 
um  damit  die  Wirkung  von  constanten  Strömen  und  Inductionsströmen 
auf  das  Blut  vergleichen  zu  können. 

6.  Es  werden  die  Erscheinungen  der  Elektrolyse  am  Blute  be- 
sprechen,  wenn  es  in  den  erwähnten  Trögen  mit  constanten  Strömen 
behandelt  wird. 

7.  Es  wird  die  Wirkung  von  Inductionsströmen  auf  in  den 
Trögen  enthaltenes  Blut  verglichen  mit  den  Wirkungen  von  Gonden* 
sator-Entladungen  und  mit  den  Wirkungen  constanter  Ströme. 

8.  Es  wird  die  Elektricitätsleitung  im  Blute  besprochen  und 
gezeigt,  dass  dieselbe  der  Hauptsache  nach  eine  elektrolytische  ist, 
und  wird  die  geringfügige  Elektrolyse  beim  Durchleiten  von  Con* 
densator-Entladungen  gegenüber  der  Wirkung  von  constanten  Strömen 
und  gleichgerichteten  Inductionsströmen  hervorgehoben. 

9.  Es  wird  die  geringe  Wärmewiricung  der  Condensator-Ent- 
ladungen  bei  den  Versuchen  am  Blute,  durch  Versuche  an  bei  85 
bis  36^  C.  schmelzenden  Blutleimgemischen  bestätigt 

10.  Es  wird  gezeigt,  dass  Blut  durch  Zusatz  von  verhältniss- 
roässig  niedrig  concentrirten  Salzlösungen  die  Fähigkeit  verliert, 
durch  Condensator-Entladungen  lackfarbig  zu  werden,  dass  es  da- 
gegen nach  Zusatz  von  verhältnissmässig  stark  concentrirten  Zucker- 
lösungen diese  Fähigkeit  behält 

11.  Es  wird  gezeigt,  dass  die  Wirkung  von  Condensator-Ent- 
ladungen auf  mikroskopisch  dünne  Blutschichten  eine  andere  ist,  als 
die  Wirkung  von  Inductionsströmen  auf  solche  Blutschichten.  Die 
letzteren  bringen  in  dem  Präparate  eine  starke  Erhitzung  hervor, 
welche  auf  verschiedene  Weise  und  auch  mittelst  eines  geeignet  ge- 
bauten Thermometers  nachgewiesen  werden  kann.  Condensator- 
Entladungen,  welche  das  Blut  lackfarbig  machen,  bringen  eine 
solche  Erhitzung  nicht  hervor. 

IL   Es   wird  die  Veränderung   des  Blutes   durch  Zufuhr  von 

Wärme  besprochen  und  gezeigt,  dass  man  das  defibrinirte  Blut  und 

19  • 
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ebenso  Blut  nach  dem  Zusatz  von  Salz-  oder  von  Zuckeriösungen 
bei  Temperaturen  von  60—65®  C.  lackfarbig  machen  kann,  woraus 
3ich  ergibt,  dass,  wenn  die  Wirkung  von  Condensator-Entladungea 
auf  das  Blut  durch  die  Wärmewirkung  dieser  Ströme  bedingt  wftre, 
sie  durch  Salzzusätze  nicht  behindert  werden  könnte,  während  das 
in  der  That  der  Fall  ist 

III.  Es  werden  Leitfähigkeits-Messimgen  am  Blute  nach  der 
Methode  von  Kohlrausch  ausgeführt.  Es  wird  die  bei  Unterr 
suchungen  anderer  Experimentatoren  gefundene  sehr  viel  bessere  Leit« 
f&higkeit  des  Serums  im  Vergleiche  mit  defibrinirtem  Blute  bestätigt. 

Durch  Condensator-EnÜadungen  lackfarbig  gemachtes  Blut  zeigt 
eine  herabgesetzte  Leitfähigkeit,  durch  Wärme  lackfarbig  gemachtes 
Blut  zeigt  eine  erhöhte  Leitfähigkeit.  Im  ersteren  Falle  bleiben  die 
Elektrolyte  der  Körperchen  in  den  Schatten  zurück,  im  letzteren  Falle 
treten  sie  theilweise  aus.  Ganz  können  sie  in  beiden  Fällen  erst  durch 
Wasserzusatz  zum  lackfarbigen  Blute  aus  den  Schatten  entfernt  werden. 

So  lange  die  Elektrolyte  in  den  Blutkörperchen  oder  in  den 
Schatten  stecken,  sind  sie  an  der  Elektricitätsleitung  durch  das  Blut 
picht  betheiligt. 

IV.  Es  wird  der  Versuch  gemacht,  die  Wirkung  der  Conden- 
sator-Entladungen  auf  das  Blut  daraus  zu  erklären,  dass  die  Blut- 
körperchen als  Isolatoren  zu  betrachten  sind. 

V.  Es  wird  die  Zusammensetzung  der  rothen  Blutkörperchen 
aus  einem  hyalinen  Stroma  und  einem  hämoglobinhaltigen  Endo- 
soma  erläutert.  Es  wird  zu  zeigen  versucht,  dass  das  Hämoglobin 
nicht  in  Form  einer  wässerigen  Lösung  im  Blutkörperchen  enthalten 
sein  kann,  sondern  dass  es  durch  nicht  näher  zu  aualysirende  Kräfte 
in  amorphem  Zustande  in  dem  Endosoma  fixirt  ist. 

Es  wird  dann  untersucht,  wie  die  zahlreichen  und  wichtigen 
vorliegenden  Erfahrungen  über  das  Verhalten  der  Blutkörperchen 
in  isotonischer  oder  hypisotonischer  oder  hyperisotonischer  umgebender 
Flüssigkeit  mit  dem  Bau  der  rothen  Blutkörperchen  und  der  Fixirung 
des  Hämoglobins  in  denselben  in  Beziehung  gebracht  werden  können« 

Es  wird  der  Austritt  des  Hämoglobins  aus  den  Blutkörperchen  in 
Folge  von  Wasserwirkung  genauer  analysirt  und  die  Hypothese  auf- 
gestellt, dass  die  Elektrolyte  der  Blutkörperchen  im  Stroma  enthalten 
sind.  Die  Fixirung  des  Hämoglobins  im  Endosoma  und  der  Elektrolyte 
im  Stroma  führe  zu  einer  Erklärung  der  Unabhängigkeit  von  Hämo- 
globin und  Elektrolyten  bei  ihrem  Austritte  aus  den  Blutkörperchen« 
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Es  wird  gezeigt,  dass  einige  neuere  Annahmen  über  das 
Volumveriialtniss  von  in  den  rotben  Blutkörpercben  entbaltenem 
Safte  und  organisirter  Substanz  oder  das  Volumyerhältniss  von 
Gerostsubstanz  und  intracellulärer  Flüssigkeit  mit  unseren  Kennt- 
nissen vom  histologischen  und  chemischen  Bau  der  rothen  Blut- 
körperchen nicht  übereinstimmen. 

Bei  den  mitgetheilten  Versuchen  wurde  ich  von  meinen  beiden 
Assistenten,  Herrn  Prof.  Dr.  0.  Zoth  und  Herrn  Dr.  F.  Pregl,  von 
dem  Letzteren  namentlich  bei  den  Leitfähigkeitsbestimmungen  in  aus- 
gezeichneter Weise  unterstützt  Herr  Prof.  Dr.  0.  Zoth  hat  auch 
die  den  Abbildungen  zu  Grunde  liegenden  Photographien  angefertigt, 
und  ich  muss  beiden  Herren  meinen  besten  Dank  aussprechen. 

Erst  während  des  Druckes  dieser  Abhandlung  ist  Oker-Blom's 
HI.  Mittheilung:  Thierische  S&fte  und  Gewebe  in  physik.-chem.  Be- 
ziehung (Pflüg er' s  Arch.  Bd.  81  S.  167)  erschienen,  sie  l^onnte 
darum  nicht  mehr  berücksichtigt  werden.  In  derselben  wird  die 
Unabhängigkeit  des  Austrittes  des  Hämoglobin  und  der  Elektrolyte 
aus  den  rothen  Blutkörperchen  neu  bestätigt  und  ist  nichts  in  ihr 
enthalten,  was  im  Widerspruche  mit  unseren  Darlegungen  stünde. 
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(Aus  dem  physiologischen  Institut  der  Universität  Leipzig.) 

Zur  Fragte 

der  rhythmischen  Thätlgrkelt  des  Herzmuskels 

bei  Durehleltungr  constanter  Ströme. 

Von 
Dr.  med.  Wilhelfli  Treiideleiilbmrff. 


(Hierzu  Tafel  VU.) 


Seit  Eckhardt  (1)  ist  bekannt^  dass  die  ganglienfreie  „Herz- 
spitze*' bei  genügender  Stromstärke  auch  während  der  Dauer  constanter 
Durchströmung  in  der  Weise  thätig  ist,  dass  nach  Stromschluss 
eine  Reihe  rhythmischer  Contractionen  stattfindet  Man  nahm  dess- 
halb  bisher  an/  dass  ein  constanter  äusserer  Reiz  den  isolirten 
unteren  Theil  ('/s)  des  Froschventrikels  auf  kürzere  oder  längere 
Zeit  in  rhythmische  Pulsationen  versetzen  kann. 

L  Kaiser^s  Erklärnngsversueh. 

In  neuerer  Zeit  ist  von  Kaiser  (8, 11)  versucht  worden,  diese 
rhythmische  Thätigkeit  der  isolirten  Herzspitze  bei  constanter  Durch- 
strömung auf  eine  rhythmische  Veränderung  des  nur  scheinbar 
Constanten  elektrischen  Reizes  zurückzuführen.  Diese  VeränderuDg 
soll  durch  die  Contractionen  selbst  hervorgerufen  werden.  Die 
Schliessung  des  Stromes  gibt  eine  Schliessungscontraction;  durch 
diese  im  Verein  mit  der  Erschlafiung  des  Muskels  werde  eine 
Stromschwankung  herbeigeführt,  diese  verursache  wieder  eine 
Contraction,  welche  ihrerseits  auf  gleiche  Weise  eine  nächste  be- 
wirke, und  so  fort  Diese  Veränderungen  des  constanten  Reizes 
geschähen  „auf  rein  äusserlichem  künstlichem  Wege,  unter  Be- 
dingungen, die  mit  der  natürlichen  Rhythmicität  der  Herzbewegung 
nichts  zu  thun  haben''  (8,  S.  284).  Ich  brauche  desshalb  auf  die 
theoretischen  Anschauungen  Kaiser's  über  die  Ursachen  der  natür- 
lichen Rhythmicität  der  Herzbewegung  nicht  einzugehen. 
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Als  Beweis  für  seine  Erklärung  bringt  Kaiser  in  der  letzten 
hierher  gehörenden  Arbeit  (11)  folgende  Versuche  bei.  Kaiser  sagt 
(S.  4«6): 

,»Bei  den  folgenden  Versuchen  bediente  ich  mich  einer  25  cm 
langen,  5  mm  breiten  und  5  mm  tiefen  Rinne  aus  Hartgummi,  die, 
mit  ^fl^oiger  Kochsalzlösung  gefüllt,  zur  Aufnahme  der  Herzspitze 
bestimmt  war.  Der  Strom  wurde  durch  zwei  in  die  lUnne  hinein* 
tauchende  Platinelektroden  zugeführt,  von  denen  die  eine  an  einem 
Ende  der  Kochsalzrinne  fixirt  war,  während  die  andere  in  einer 
Führung  gleitend,  leicht  hin  und  her  bewegt  werden  konnte. 

„1.  Versuch.  Die  Herzspitze  einer  grossen  Esculenta  wurde 
ausgeschnitten  und  1—2  cm  von  der  'fixen  Elektrode  (F)  entfernt 
in  die  mit  ^  tauiger  Kochsalzlösung  gefüllte  lUnne  eingelegt.  Be- 
fand sich  die  bewegliche  Elektrode  (B)  in  einem  Abstand  von  20  cm 
von  der  Elektrode  F,  so  bewirkte  Schliessung  des  Stromes  nur  eine 
einzelne  Contraction  der  Herzspitze.  Erfolgte  der  Stromschluss  bei 
einem  Abstand  der  beiden  Elektroden  von  7  cm,  so  führte  die  Herz- 
spitze eine  kürzere  oder  längere  Reihe  von  Contractionen  aus. 

„Wurde  nun  der  Strom  bei  einem  Elektrodenabstand  von 
ca.  20  cm  geschlossen,  so  konnte  durch  ausserordentlich  langsames 
und  gleichmässiges  Verschieben  von  B  gegen  F  der  Abstand  auf 
5,4  oder  3  cm  verringert  werden,  ohne  dass  dadurch  eine  Contraction 
der  Spitze  ausgelöst  wurde.  Reizte  ich  jetzt  die  Herzspitze  mechanisch 
mit  einem  Glasstabe,  so  hatte  dies  nicht  eine  einzelne,  sondern  eine 
ganze  Reihe  von  Contractionen  zur  Folge. 

,2.  Versuch.  Der  erste  Versuch  wurde  wiederholt,  nur  mit 
dem  Unterschiede,  dass  sich  jetzt  nicht  eine,  sondern  zwei  Herz* 
spitzen  0,5  bis  1,0  cm  von  einander  entfernt  in  der  Kochsalzrinne 
befanden.  Der  Strom  wurde  bei  einem  Elektrodenabstand  von  20  cm 
geschlossen  und  dieser  vorsichtig  auf  5  cm  verringert.  Wurde  jetzt 
die  eine  Herzspitze  mechanisch  gereizt,  so  begann  nicht  nur  diese, 
sondern  auch  die  andere  sich  rhythmisch  zu  contrahiren,  so  zwar, 
dass  die  zweite  Spitze  ihre  Contraction  begann,  wenn  die  erste  ihre 
Diastole  ausführte  und  umgekehrt.  Waien  die  Herzen  gut  erregbar, 
so  konnten  15,  20  und  mehr  derartig  altemirende  Contractionen  be- 
obachtet werden. 

„3.  Versuch.  Der  Versuch  2  wurde  mit  zwei  Herzspitzen 
wiederholt,  von  denen  die  eine  durch  Chlorkalium  unerregbar  ^e* 
macht  und  dann  auf  eine  Canüle  gebunden  worden  war,  die  durch 
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einea  Gummischlauch  mit  einer  mit  ^/a^iger  Kochsalzlösung  pre- 
ftUlten  Spritze  in  Verbindunii:  stand.  Hatte  ich  den  Strom  bis  zur 
erforderlichen  Höhe  anwachsen  lassen,  so  gelang  es  durch  Aufblasen 
und  Zusammensinkenlassen  der  auf  die  Canüle  gebundenen  Herz- 
spitze mit  einer  der  normalen  Herzcontraction  entsprechenden  Ge- 
schwindigkeit, Contractionen  der  ersten  erregbaren  Herzspitze  aus- 
zulösen. Es  gelang  also  auch  durch  passive  Dehnung  und  Er- 
schlaffung einer  Herzspitze,  eine  Schwankung  der  Stromstarke  her- 
vorzurufen, welche  für  die  Erregung  der  anderen  Herzspitze  aus- 
reichte. Bei  guter  Erregbarkeit  genügte  auch  die  auf  diese  Weise 
ausgelöste  erste  Contraction,  um  eine  ganze  Reihe  folgender  (Con- 
tractionen hervorzurufen. 

„Bei  gut  erregbaren  Fröschen,  ich  habe  diese  Versuche  im  An- 
fange des  Frühjahres  ausgeführt,  genügen  als  Stromquelle  3 — 4 
Daniell'sche  Elemente." 

Im  Folgenden  werde  ich  mich  nur  auf  den  zweiten,  wichtigsten 
Versuch  beziehen.  Den  ersten  führte  ich  zum  Verstilndniss  des 
zweiten,  den  dritten  der  Vollständigkeit  halber  mit  an. 

IL   Nachprfifnng  des  Kaiser^schen  Versuchs. 

(Versuch  2.) 

Das  Wesentliche  desselben  besteht  also  darin,  dass  die  auf 
mechanische  Reizung  hin  erfolgende  Contraction  einer  Herzspitze 
nicht  nur  diese  selbst,  sondern  auch  eine  andere  in  demselben  Strom- 
kreis befindliche  Herzspitze  zu  rhythmischen  Contractionen  (genügende 
Stromstärke  vorausgesetzt)  veranlasst,  so  zwar,  dass  die  Contractionen 
der  '  beiden  Herzspitzen  altemiren.  Die  Ursache  der  Miterregung 
auch  der  anderen  Herzspitze  soll  eine  Stromschwankung  sein,  die 
bei  der  Contraction  der  gereizten  Herzspitze  erfolgt. 

Zunächst  seien  die  Abweichungen  meiner  Versuchsanordnung 
von  der  Kaiser's  erwähnt.  Anstatt  der  physiologischen  Kochsalz- 
lösung wurde  zur  möglichst  guten  Erhaltung  der  Herzspitzen  die 
für  das  Froschherz  angegebene  Ringer 'sehe  Flüssigkeit  verwendet 
(Zusammensetzung:  NaCl  0,6 ^/o,  KCl  0,01  ^/o,  CaCl«  0,02  ^/o).  An 
Stelle  der  Hartgummirinne  wurde  eine  Rinne  verwendet,  die  in 
passender  Länge,  Tiefe  und  Breite  in  einen  Paraffinblock  geschnitten 
wurde.  Wesentlicher  als  dieses  ist  die  Verwendung  unpolarisirbarer 
Elektroden  und  mithin  auch  stärkerer  Stromquellen.     Ohne  diese 
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Elektroden  kann  wohl  kaum  die  genügende  Constanz  des  Stromes 
erzielt  werden;  die  sich  entwickelnden  Gasblasen,  welche  sich  von 
den  Platinelektroden  loslösen,  können  schon  Stromschwankungen  be- 
wirken. Als  Stromquelle  wurden  Accumulatoren  verwendet,  die 
Veränderung  der  Stromst&rke  wurde  durch  einen  Graphitrheostaten 
erzielt 

Eine  weitere  Aenderung  der  Versuchsanordnung  stellte  sich  bald 
als  notbwendig  heraus.  Bei  Strömen,  welche  nur  eine  Schliessungs- 
contraction,  noch  keine  Reihe  von  Contractionen  ergaben,  konnte 
bei  mechanischer  Reizung  der  einen  Herzspitze  mit  einem  Glasstab 
oft  kurz  darauf  eine  Contraction  auch  der  anderen  ca.  2—5  mm 
davon  entfernt  liegenden  Herzspitze  erzielt  werden.  Niemals  trat 
binge^'en  diese  Erscheinung  ein,  wenn  die  Reizung  mit  einer  spitzen 
Glasnadel  ausgeführt  wurde,  unter  möglichst  sorgfältiger  Vermeidung 
jeder  FlQssigkeitsbewegung,  die  bei  Reizung  mit  Glasst&ben  nur  zu 
leicht  eintritt  und  zur  Auslösung  einer  Contraction  hinreicht,  wie 
leicht  ersichtlich,  wenn  man  neben  der  Herzspitze,  ja  sogar  ausser- 
halb der  durchströmten  Rinnenstrecke  den  Glasstab  in  derselben 
Weise  in  die  Flüssigkeit  eintaucht  und  wieder  entfernt,  wie  zur 
Beizung  der  einen  Herzspitze.  Bei  diesem  Verfahren  lAsst  sich  oft 
eine  Contraction  erst  der  zunächst  liegenden,  darauf  der  entfernteren 
Herzspitze  erzielen,  wobei  als  Reiz  die  Wellenbewegung  an  der 
FlQssigkeitsoberfläche  wirkte  Diese  Fehlerquelle  kann  also  durch 
Heizung  mit  einer  Glasspitze  umgangen  werden;  aber  auch  dann 
könnten  noch  FlQssigkeitsbewegungen ,  welche  durch  die  kräftige 
Contraction  der  einen  Herzspitze  verursacht  werden,  die  andere  nahe 
dabei  li^cende  treffen  und  zur  Contraction  bringen.  Dies  lässt  sich 
nun  einfach  dadurch  vermeiden,  dass  jede  Herzspitze  für  sich  in 
eine  Rinne  gelegt  wird  und  durch  beide  Rinnen  der  gleiche  Strom 
geschickt  wird.  Der  Strom  verläuft  dann  von  der  Stromquelle  zur 
ersten  Elektrode,  durch  die  erste  Rinne  zur  zweiten  Elektrode,  von 


1)  Dttt  bei  Eintaacbeo  des  Glasstabes,  wie  vg&Xer  zu  zeigen,  eine  Strona- 
scbwaukong  entsteht,  ist  ans  weiter  unten  angeführtem  Grunde  (S.  275)  hierbei 
Ton  keiner  Bedeutung,  die  Flüssigkeitsbewegung  ist  das  Wesentliche.  Dass  diese 
rar  Erregung  ausreicht,  ist  erklärlich  aus  der  hohen  Erregbarkeit  der  durch- 
strömten Herzspitze,  die  leicht  zu  constatiren  ist,  wenn  man  die  undurchströmte 
und  darauf  die  durchströmte  Herzspitze  mit  einer  feinen  Spitze  mechanisch  reizt; 
durchströmt  reagirt  die  Herzspitze  schon  auf  schwächere  Reise,  welche  auf  die 
undurchströmte  Spitze  unwirksam  sind. 
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da  zur  dritten. Elektrode,  weiter  durch  die  zweite  Rinne  zur  vierten 
Elektrode  und  zur  Stromquelle  zurück.  Jegliche  mechanische  Be- 
einflussung der  einen  Herzspitze  durch  die  Thätigkeit  der  anderen 
ist  dadurch  ausgeschlossen.  Der  grössere  Widerstand  ist  durch  Ver- 
wendung stärkerer  Ströme  leicht  zu  überwinden.  Mit  dieser  ver- 
änderten Anordnung  wurde  bei  Strömen,  die  noch  keine  rhythmische 
Contractionsreihe,  sondern  nur  eine  einfache  Contraction  bei  der 
Schliessung  bewirken,  niemals  bei  Reizung  der  einen  Spitze  eine 
Mitcontractiou  der  anderen  beobachtet.  Statt  zwei  Rinnen  zu  ver- 
wenden, kann  man  auch  zwischen  die  beiden  Herzspitzen  eine  etwa 
IVs  mm  dicke  Thonscheidewand  setzen,  welche  gestattet,  dass  die 
beiden  Spitzen  nur  gerin^ren  Abstand  von  einander  haben;  das  Re- 
sultat ist  dann  das  Gleiche.  Die  Scheidewand  muss  natürlich  die 
Flüssigkeitsoberfläche  überragen.  Diese  Abänderung  wäre  besonders 
für  den  dritten  Versuch  Kaiser's  angebracht;  ich  habe  diesen  hei 
der  Nachprüfung  nicht  besonders  berücksichtigt,  weil  er  dem  zweiten 
Versuch  gegenüber  nichts  principiell  Neues  bringt. 

Nachdem  so  die  möglichen  Fehlerquellen  beseitigt  waren,  wurde 
versucht,  den  Strom  wie  im  Kaiser 'sehen  Versuch  ganz  allmälig 
so  zu  verstärken  („einzuschleichen**),  dass  eine  mechanische  Beizung 
der  Herzspitze  eine  rhythmische  Contractionsreihe  bewirkte.  Kaiser 
verstärkte  den  Strom  durch  Verschieben  der  einen  beweglichen  Elek- 
trode in  einer  Flüssigkeitsrinne.  Wegen  des  grossen  Widerstandes 
in  den  unpolarisirbaren  Elektroden  konnte  für  mich  ein  derartiges 
Flüssigkeitsrheostat  nicht  genügen;  ich  benutzte  einen  Graphit- 
rheostaten,  der  eine  ganz  langsame  und  gleichmässige  Verminderung 
des  Widerstandes  erlaubte.  Es  ist  mir  nun  nicht  gelungen,  aus- 
gehend von  einem  unwirksamen  Strom,  eine  Stromstärke  zu  er- 
reichet, die  bei  Schliessungswirkung  eine  Contractionsreihe  ausgelöst 
hätte,  ohne  dass  während  des  „Einschleichens*'  Contractionen  und 
Contractionsreihen  der  einen  oder  anderen  Herzspitze  auftraten.  Bei 
einer  gewissen  Stromstärke,  ungefähr  derjenigen  nämlich,  welche  hei 
rascher  Stromschliessung  rhythmische  Contractionen  hervorruft,  be- 
gannen vielmehr  die  Contractionen;  bei  häufigerer  Wiederholung  der 
Versuche  ergab  sich  oft,  dass  eine  der  Herzspitzen  zu  pulsiren  be- 
gann, wenn  man  gerade  einen  Augenblick  mit  der  Stromverstärkung 
pausirte,  was  darauf  hinweist,  dass  in  diesem  Moment  nicht  eine 
Veränderung  des  äusseren  Reizes,  sondern  der  constant  einwirkende 
Reiz  die  Contraction  auslöste.  Directe  Belege  hierfür  werden  nch  weiter 
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anten  er^ben.  Es  kann  danach  auch  nicht  eine  zu  schnelle  oder  an- 
gleichmftssige  Verstflrkang  des  Stromes  die  Ursache  gewesen  sein  für 
die  Unmöglichkeit,  den  Strom  ohne  Auftreten  von  Contractionen  bis  zu 
genügender  Stärke  einzuschleichen.  Der  Vollständigkeit  halber  wurde 
noch  mit  Platinelektroden  und  Verwendung  einer  längeren  Paraffin- 
rinne  als  Widerstand  der  Versuch  wiederholt;  auch  so  gelang  ein 
Einschleichen  bis  zu  der  für  rhythmische  Contractionen  nöthigen 
Stromstärke  nicht  Es  muss  betont  werden,  dass  damit  nicht  gesagt 
ist,  dass  überhaupt  jedes  Einschleichen  unmöglich  sei;  man  kann 
leicht  zu  einer  Stromstärke  gelangen,  die  bei  plötzlichem  Schluss 
eine  Schliessungscontraction  hervorruft,  ohne  dass  bei  der  allmäligen 
Stromverstärkung  eine  Contraction  auftrat.  Nach  dem  Kaiser^schen 
Versuch  mOsste  aber  das  Einschleichen  bis  zu  der  für  rhythmische 
Contractionen  nöthigen  Höhe  stets  möglich  sein,  falls  nur  die  Strom- 
verstärkung so  langsam  erfolgt,  dass  die  Steilheit  des  Anstiegs  in 
jedem  Zeitmoment  zu  gering  ist,  um  erregend  zu  wirken.  Diesen 
Grad  des  Einschleichens  konnte  ich  aber  nicht  erzielen.  War  man 
bei  den  Versuchen  mit  Platinelektroden  in  der  Flüssigkeitsrinne  bis 
zu  der  Stelle  vorgerückt,  wo  die  ersten  Contractionen  auftraten,  so 
war  oft  zu  beobachten,  dass  bei  ganz  langsamem  Vorrücken  auf  einer 
Strecke  von  ca.  1  cm  Contractionen  auftraten,  während  sie  bei 
schnellem  Vorgehen  auf  ganz  derselben  Strecke  ausblieben  ;  es  kann 
also  im  ersteren  Falle  nicht  ein  zu  schnelles  oder  ungleichmässiges 
Vorgehen  die  Ursache  der  Contractionen  gewesen  sein,  diese  er- 
weisen sich  vielmehr  als  bis  zu  gewissem  Grade  unabhängig  von 
der  Verstärkung  des  Stromes. 

Hagen  (12)  prüfte  den  Einschleichungsversuch  (Versuch  1)  an 
der  abgeklemmten  Froschherzspitze  nach  ;  er  verwendete  unpolarisir- 
bare  EHnselelektroden  und  ein  Rheonom,  welches  dem  von  v.  Fleischl 
ähnlich  construirt  war.  Er  vermochte  zu  wiederholten  Malen  den 
Strom  bis  zum  Maximum  einzuschleichen  und  hält  desshalb  durch 
Kaiser^ s  und  seine  Experimente  für  hinreichend  bewiesen,  dass 
durch  langsames  und  gleichmässiges  Anschwellen  des  Stromes  das 
Einschleichen  desselben  in  die  Herzspitze  gut  gelingt.  Dagegen  ist 
aber  zunächst  zu  berücksichtigen,  dass  die  abgeklemmten  Herz- 
spitzen, an  denen  Hagen  arbeitete,  sehr  wenig  lebhaft  auf  con- 
stante Durchströmung  reagirten.  Die  Pausen  zwischen  den  einzelnen 
Contractionen  betrugen  dort  häufig  5  Secunden,  ja  bis  17  Secunden. 
Da  ist  es  schon  möglich,  dass  wegen  der  geringen  Erregbarkeit  der 
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verwendeten  Herzspitzen  das  Einschleichen  öfters  ausführbar  war. 
Ich  kann  aber  ausserdem  zeigen,  dass  unter  Umständen  das  Ein- 
schleichen ganz  unmöglich  sein  muss,  und  komme  auf  diesen  Punkt 
später  zurttck. 

111.    Untersnehnng  der  Stromschwankungen  während  der 
Contraction  der  Herzspitze. 

Es  lag  nahe,  zu  untersuchen,  inwieweit  die  von  Kaiser  voraus- 
gesetzten Stromschwankungen  bei  der  Herzspitzencontraction  vor- 
handen und  wie  gross  sie  sind.  Zu  diesem  Zweck  wurde  eine 
Wiedemann 'sehe  Bussole  benutzt,  welche  zur  Erzielung  rascher 
Reactionen  nur  unvollkommen  aperiodisch  gemacht  war.  Das  Galvano- 
meter wurde  als  Nebenschliessung  zu  einem  Stöpselrheostat  ein- 
geschaltet, mit  dessen  Hülfe  man  einen  beliebig  starken  Zweig  des 
Reizstromes  in  den  Galvanometerkreis  leiten  konnte.  Dass  bei  der 
Contraction  der  Herzspitze  in  der  Flüssigkeitsrinne  sich  Strom- 
schwankungen würden  nachweisen  lassen,  ist  schon  wegen  der  auf- 
tretenden Actionsströme,  welche  in  der  Discussion  der  Frage  bisher 
noch  gar  nicht  berücksichtigt  wurden,  wahrscheinlich,  sobald  nur  die 
Anordnung  hinreichende  Empfindlichkeit  besitzt  Um  diese  zu  er- 
reichen, wurde  der  in  das  Galvanometer  abgeleitete  Zweig  des  Reiz- 
stromes durch  einen  entgegengesetzt  gerichteten  Strom  compensirt 
Es  war  so  möglich,  auch  bei  Verwendung  stärkerer  Reizströme 
kleine  Schwankungen  derselben  nachzuweisen. 

Zunächst  Hessen  sich  schon  durch  leichtes  Eintauchen  eines 
Glasstabes  von  ca.  3  mm  Durchmesser  ganz  schwache,  aber  deut- 
liche negative  Schwankungen  nachweisen,  in  einigen  Versuchen  sogar 
andeutungsweise,  wenn  eine  ganz  feine  Glasspitze  eingetaucht  wurde. 
Hierbei  kommt  in  Betracht  sowohl  die  Vermehrung  des  Wider- 
standes durch  Verengerung  der  Strombahn,  als  auch  das  Auf-  und 
Abschwanken  des  Flüssigkeitsspiegels.  Auch  durch  diesen  Versuch 
wurde  wahrscheinlich,  dass  die  Contraction  der  Herzspitze,  besonders 
wenn  letztere  etwa  den  Flüssigkeitsspiegel  überragt,  eine  Schwankung 
im  Stromkreise  bewirkt  Um  nun  dabei  ein  möglichst  deutliches 
Resultat  zu  erlangen,  wurde  diesmal  ein  dicht  an  der  Vorhofegrenze, 
noch  im  Bereich  des  Vorhofs  abgetrennter  ganzer  Froschventrikel 
verwendet.  Principiell  wird  dadurch  in  diesem  Fall  nichts  verändert, 
die  Ausschläge  werden   nui   wegen  der  grösseren  Masse  der  sich 
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contrahirenden  Muskulatur  deutlicher  und  sind  besser  zu  beurtheilen. 
In  der  That  bekam  man  in  diesen  Fällen  schwache  Strom- 
schwankungen; diese  waren  am  grössten,  wenn  das  Herz  nur  bis 
zur  HlUfte  in  der  Flüssigkeit  lag,  am  kleinsten,  wenn  es  ganz  be- 
deckt war.  Es  war  nun  zu  untersuchen,  ob  auch  bei  Vermeidung 
der  FlOssigkeitsheweguDgen  noch  Stromschwankungen  bestehen. 
Auf  folgende  Weise  wurde  dies  zu  erreichen  versucht:  eine  Glas- 
röhre von  ca.  5  cm  Länge  und  VU  cm  Durchmesser  wurde  an  der 
einen  Seite  mit  einem  Thonpfropf  verschlossen,  sodann  ein  spontan 
schlagender  Ventrikel  hineingelegt,  Flüssigkeit  eingefüllt  und  auch 
das  andere  Ende  mit  Thou  so  verschlossen,  dass  möglichst  keine 
Luftblase  sich  in  dem  Röhrchen  befand.  An  die  beiden  Thonpfröpfe 
wurden  Thonstiefelelektroden  angelegt.  So  ist  die  durch  FlUssigkeits- 
beweguDg  bedingte  Stromschwankung  so  gut  wie  ganz  aus- 
geschlossen. Mit  dieser  Anordnung  liess  sich  Folgendes  nachweisen. 
Wurde  zunächst  vom  uudurchströmten  spontan  schlagenden  Ventrikel 
zum  Galvanometer  abgeleitet,  so  traten  bei  jeder  Contraction  sehr 
kleine  Ausschläge  ein.  Darauf  wurde  ein  schwacher  Strom  durch 
das  Präparat  geleitet;  befand  sich  die  Kathode  an  der  Spitze,  so 
war  bei  jeder  Contraction  des  durchströmten  Ventrikels  ein  eben 
deutlicher  Ausschlag  im  Sinne  einer  Stromverstärkung  sichtbar;  befand 
sich  die  Anode  an  der  Spitze,  so  waren  die  Ausschläge  entgegen- 
gesetzt Die  Grösse  dieser  Ausschläge  entsprach  ungefähr  der,  wie 
sie  ohne  Durchströmung  auftrat,  die  Ausschläge  sind  also  im  Wesent- 
lichen durch  die  Actionsströme  bedingt.  Bei  der  gewöhnlichen  An- 
ordnung in  der  Rinne  werden  aber  diese  Ausschläge  verdeckt  durch 
die,  welche  die  Flûssigkeitsbewegung  verursacht.  Um  ein  Urtheil 
darüber  zu  gewinnen,  ob  diese  Schwankungen  zur  Erregung  der 
Herzspitze  ausreichen  würden,  diene  folgende  Ueberlegung  :  Bei  Ein- 
tauchen des  Glasstabes  war  eine  Stromschwankung  nachweisbar, 
welche  an  Grösse  die  bei  der  Herzcontraction  auftretende  oft  be- 
deutend übertraf;  wurde  nun  dieses  Eintauchen  in  der  FlQssigkeits- 
rione,  in  welcher  sich  die  durchströmte  Herzspitze  befand,  so  aus- 
geführt, dass  eine  dünne  Thonscheidewand  die  Herzspitze  vor  der 
Flüssigkeitserschütterung  bewahrte,  so  konnte  niemals  dadurch  eine 
Contraction  ausgelöst  werden;  d.  h.  Stromschwankungen,  welche 
grösser  waren  wie  die  bei  der  Contraction  der  Herzspitze  selbst 
auftretenden,  waren  unwirksam. 

Fonrobert  (9,  10)  versuchte  in  Langendorffs  Laboratorium 
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auf  andere  Weise  den  Nachweis  eventueller  Stromschwankungen. 
Da  Kaiser  nachgewiesen  hatte,  dass  relativ  langsame  Strom* 
Schwankungen,  die  auf  ein  Nei-vmuskelpräparat  ohne  Einfluss  waren, 
die  Herzspitze  noch  zu  erregen  vermochten,  versuchte  Fonrobert 
diese  hypothetischen  wenig  steilen  Stromschwankungen  in  steile 
umzusetzen.  Die  primäre  Spirale  eines  Inductionsapparates  schaltete 
er  in  den  Stromkreis  ein,  in  welchem  sich  die  Herzspitze  befand, 
und  verband  die  secundäre  Spirale  mit  einem  Nervmuskelprilparat, 
£r  fand,  dass  sich  dieses  während  der  Pulsationsdauer  der  Herz- 
spitze  im  primären  Kreis  völlig  ruhig  verhielt;  wurde  anstatt  des 
Nervmuskelpräparates  ein  Telephon  eingeschaltet,  so  gab  dieses  eben- 
falls während  der  rhythmischen  Pulsationen  der  Herzspitze  keine 
Stromveränderungen  an.  Daraus  schloss  Fonrobert,  dass  solche 
überhaupt  fehlten.  Nach  den  Galvanometerversuchen  kann  aber 
daraus  nur  der  Schluss  gezogen  werden,  dass  selbst  die  in  steile 
Stromveränderungen  umgesetzten  Schwankungen  zu  gering  waren, 
um  das  Nervmuskelpräparat  oder  Telephon  zu  beeinflussen.  Vor- 
handen sind  sie,  und  man  kann  nur  sagen,  dass  sie  wegen  ihrer 
Kleinheit  kaum  zur  Erregung  der  Herzspitze  ausreichen  können. 

IV.    Graphische  Registrirnng  der  Contractionen  zweier  im 
gleichen  Stromkreis  pnlsirender  Herzspitzen. 

Wenn  es  wirklich  Stromschwankungen  wären,  welche  bei  rhyth- 
mischer Contractionsreihe  der  Herzspitze  als  ursächliches  Moment  in 
Frage  kommen,  so  mûssten  sich  bei  gleichzeitiger  Pulsation  zweier 
Herzspitzen  in  demselben  Stromkreis  stets  irgend  welche  Constanten 
Beziehungen  der  Schlagfolge  beider  Spitzen  erkennen  lassen.  Wenn 
die  Contraction  der  einen  Spitze  die  andere  zu  beeinflussen  vermag, 
wie  es  nach  dem  Kaiser'schen  Versuch  der  Fall  sein  soll,  so  kann 
unmöglich  jede  von  zwei  Herzspitzen,  die  in  gleichem  Stromkreis 
rhythmisch  pulsiren,  ihren  eigenen,  von  der  anderen  ganz  un- 
abhängigen Rhythmus  haben.  Im  Kai  s  er' sehen  Versuch  fanden 
altemirende  Contractionen  als  Folge  der  gegenseitigen  Beeinflussung 
statt  Dies  ist  von  vornherein  unwahrscheinlich.  Bei  altemireuder 
Gontractionsfolge  gibt  die  Contraction  der  ersten  Herzspitze  die 
Ursache  für  die  Contraction  der  zweiten,  diese  wieder  die  Ursache 
für  die  nächstfolgende  Contraction  der  ersten,  leUtere  wieder  für  die 
zweite  Contraction  der  zweiten  Herzspitze  u.  s.  f.    Aber  warum  soll 
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die  Contraction  jeder  Spitze  nur  auf  die  andere  wirken,  nicht  auf 
aie  selbst?  Denn  das  geschieht  offenbar  bei  solchen  altemirenden 
Contractionen  zweier  Spitzen  nicht,  sondern  jede  Contraction  der 
einen  Spitze  wird  durch  die  voran?ep:angene  Contraction  nicht  der- 
selben Spitze,  sondern  deijenigen  der  anderen  Spitze  hervorgerufen, 
und  umgekehrt;  wenn  hingegen  eine  einzige  Herzspitze  bei  Durch- 
strömung rhythmische  Contractionen  gibt,  soll  gerade  die  vorige 
Contraction  derselben  Spitze  die  nächste  Contraction  vermittelst  der 
Stromschwankung  verursachen.  Nur  eine  Annahme  könnte  geeignet 
scheinen,  diese  Schwierigkeit  unter  Beibehaltung  der  Kaiser'scben 
Anschauung  zu  heben.  Man  mûsste  annehmen,  dass  die  eine  Herz- 
spitze sich  jedes  Mal,  wenn  sich  die  andere  contrahirt,  sie  selbst 
sich  also  eigentlich  auch  schon  wieder  contrahiren  mOsste,  noch  im 
refractären  Zustand  befindet  Die  refractäre  Periode  dauert  nun, 
wenigstens  für  Schwellenreize,  vom  Beginn  der  Systole  bis  nahe  an 
das  Ende  des  absteigenden  Schenkels  der  Contractionscurve  ^).  Will 
man  diese  Dauer  für  den  vorliegenden  Fall  annehmen,  so  könnte 
man  daraus  allerdings  die  altemirende  Schlagfolge  der  beiden  Herz- 
spitzen ableiten.  Die  gleiche  Dauer  der  refractären  Periode  wäre 
dann  aber  auch  für  den  Fall  anzunehmen,  dass  nur  eine  Herzspitze 
sich  im  Stromkreis  befindet.  Es  ist  nun  ersichtlich,  dass  unter 
solchen  Umständen  eine  Reaction  der  Herzspitze  auf  die  Strom- 
schwankung, welche  ihre  eigene  Contraction  hervorruft,  gar  nicht 
möglich  wäre,  weil  der  Muskel  während  des  Verlaufs  der  Strom- 
schwankung eben  unerregbar  ist.  Wenn  man  etwa  den  geringen 
Antheil  der  Stromschwankung,  welcher  auf  das  letzte  Ende  des 
absteigenden  Theils  der  Contractionscurve  fällt,  bei  dessen  Verlauf 
also  der  Muskel  schon  wieder  erregbar  ist,  als  Reiz  auffassen  will, 
80  roQsste  dies  wiederum  auch  für  die  altemirenden  Contractionen 
geschehen,  und  es  wäre  wieder  nicht  verständlich,  warum  dabei  die 
Contraction  der  einen  Herzspitze  zwar  die  andere  Herzspitze,  aber 
nicht  die  erstere  selbst  erregt  Ist  wirklich  eine  Beeinflussung  der 
beiden  Herzspitzen  vorhanden,  so  ist  der  Erfolg  nicht  anders  zu 
denken,  als  in  Form  einer  immer  steigenden  Schlagfrequenz  beider 
Herzspitzen  bis  zu  dem  möglichen  Maximum. 

Durch  graphische  Registrirung  der  Contractionen  zweier  in  dem- 


1)  Walt  her.  Zur  Lehre  vom  Tetanas  des  Herzens.   Dieses  Archiv  Bd.  78 
S.  597.   Darin  S.  622.    1899. 
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selben  Stromkreis  pulsirender  Herzspitzen  Hesse  sich  eine  etwa  vor- 
handene Abhängigkeit  leicht  nachweisen.  Vor  der  Besprechung 
einiger  Curven,  welche  auf  diesem  Wt^e  erhalten  wurden,  sei  die 
Versuchsmethode  näher  auseinander  gesetzt.  Die  Lagerung  der 
beiden  Herzspitzen  in  einer  mit  Ringer' scher  Flüssigkeit  gefüllten 
Paraffinrinne  bei  einem  Abstand  von  ca.  5  mm  wurde  beibehalten; 
die  Herzspitzen  waren  stets  völlig  von  Flüssigkeit  bedeckt,  um  me- 
chanische Einflüsse  der  Flüssigkeitsbewegung  möglichst  auszuschliessen« 
Zur  Registrirung  wurden  Fühlhebel  verfertigt,  leichte  einarmige  Hebel, 
an  deren  Angriffspunkt  ein  Strohhalm  in  einem  Scharnier  beweglich 
befestigt  wurde;  dieser  saugte  sich  mit  dem  unteren  offenen  Ende 
sehr  gut  auf  dem  Herzmuskel  an,  besonders  wenn  ein  kleines  Stück- 
chen Fliesspapier  auf  die  Oberfläche  der  Herzspitze  gelegt  war. 
Hierdurch  wurde  das  Abrutschen  dieser  senkrechten  Stange,  wie  es 
bei  grösseren  Herzspitzen  mit  ausgiebigeren  Contractionen  sonst 
leicht  eintrat,  gut  vermieden.  Diese  einfache  Vorrichtung  genügte 
vollständig  zur  Wiedergabe  jeder  Contraction.  Auf  jeder  der  beiden 
Herzspitzen  ruhte  ein  derartiges  Rohr;  das  eine  von  diesen  war 
länger,  damit  die  beiden  Schreibhebel  auf  derselben  Trommel  über- 
einander die  Curven  schreiben  konnten.  So  ist  ein  directer  Ver- 
gleich ermöglicht.  Eine  Secundenmarkirung  wurde  gleichzeitig  mit 
den  Curven  aufgeschrieben.  In  der  beigefügten  Tafel  sind  einige 
derartig  gewonnene  Curven  abgebildet  Bei  Curve  1 ,  4\e  wie  alle 
übrigen  Curven  von  rechts  nach  links  zu  lesen  ist,  gibt  in  der  ersten 
Durchströmungsperiode  (von  S  bis  Ö)  die  der  oberen  Curve  ent- 
sprechende Herzspitze  drei  Contractionen,  die  untere  eine  fortlaufende 
Reihe  bis  zur  Oeffhung.  Nach  der  Oefliiung  wurde  der  Strom  ver- 
stärkt (durch  >  angedeutet).  Der  Erfolg  in  der  zweiten  Durch- 
strömungsperiode ist  noch  nicht  wesentlich  verschieden,  die  untere 
Herzspitze  gab  in  35  Secunden  32  Contractionen.  Nach  abermaliger 
Stromverstärkung  folgt  neuerdings  eine  längere  dritte  Durchströmungs- 
periode. Beide  Herzspitzen  contrahiren  sich  rhythmisch,  die  „untere*^ 
weniger  lange  ;  sie  gab  in  einer  abgemessenen  Zeit  von  35  Secunden 
wieder  genau  32  Contractionen,  so  wie  vorhin  bei  dem  schwächeren 
Strom,  die  gleichzeitigen  Contractionen  der  oberen  Herzspitze  haben 
also  den  Rhythmus  der  unteren  in  keiner  Weise  beeinflusst  Dies 
ergibt  sich  ebenfalls,  wenn  man  an  diesem  Curvenstücke  oben  und 
unten  die  Anzahl  der  Contractionen  in  gleichem  Zeitraum,  etwa, 
wie  geschehen,  in  46  Secunden  auszählt;  oben  ergeben  sich  40  Con- 
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tnctioiien,  Uûtea  89,  ton  itgenA  welchen  Beziebangen  k«nn  da  nicht 
die  Rede  sein.  Verfolgt  man  Ae  Curre  weiter,  M  findet  man  oImi 
wie  QBlen  von  Zeit  zn  Zeit  Contractionen,  zum  Tbeil  mit  Andeatamg 
einer  nachfolgODden  zweiten  Contraction;  sie  erfolgen  BftmmtUch  anf 
mechanisehe  Reiznng  hin  (welche  in  den  Corven  durch  ein  »  an- 
gedentet  ist),  nnd  zwar  wnrde  in  der  Reihenfolge  der  beigefilgten 
BnchMaben  a,  i,  e,  d  n.  s.  w.  bald  die  untere,  bald  die  obere  Herz« 
spitze  gereizt  Dabei  geht  nnmittdbar  ans  der  Gnnre  hervor,  dass 
nirgends  die  eine  Spitze  durch  die  Contraction  der  anderen  beein- 
fluSBt  worde.  Bei  der  mechanischen  Reizung  o  ist  die  obere  Herz* 
spitze  noch  in  ihrer  Contractionsreihe  begriffen;  der  gleichmassige 
Ablauf  denelben  wird  durch  die  Contraction  der  unteren  Spitze  in 
keiner  Weise  gestört 

In  dem  der  zweiten  mitgetheilten  Curve  (2)  entsprechenden 
Versuch  ist  nach  Ablauf  der  beiderseitigen  Contnctionsreihen,  die 
sich  hier  weniger  Obersichtlich  darstellen,  die  untere  Herzspitze  me- 
cbanisdi  gereizt  worden  (wieder  durch  »  bezeichnet);  es  folgt  nun 
hier  nicht  bloss  eine  einsehe  Contraction,  sondern  eine  längere  Reihe, 
welche  ohne  Einfluss  auf  die  obere  Herzspitze  bleibt,  trotzdem  diese 
ihrerseits  lacht  durch  mechanische  Reizung  in  eine  Reihe  von  vier 
Contractionen,  wie  ersichtlich,  gesetzt  werden  kann.  Das  gleiche 
Experiment  ist  oben  und  unten  noch  einmal  wiederholt,  unten  sind 
die  an  die  mechanische  Reizung  sich  ansdiliessenden  Contractionen 
„wnhlend",  was  bei  länger  dauernden  Versudien  Öfters  zu  be- 
obachten ist 

Das  Auftreten  einer  Reihe  von  Contractionen  nach  mechanischer 
Reizung  einer  genügend  stark  durchströmten  Herzspitze  wurde  schon 
von  Eckhard  beobachtet  Wenn  man  diese  Erscheinung  bei  einer 
einzigen  durchströmten  Herzspitze  findet,  so  könnte  man  gerade 
darin  einen  Beleg  fllr  den  Kaiser' scheu  Erklärungsversuch  er- 
blicken und  glauben,  die  erste  unmittelbar  durch  die  mechanische 
Reizung  bewirkte  Contraction  gäbe  durch  eine  Stromschwankung 
Veranlassung  zu  einer  folgenden  u.  s.  w.,  was  Kaiser  auch  zur 
Erklärung  seines  Versuches  1  annehmen  mOsste.  Wenn  man  aber 
zwei  Herzspitzen  nebeneinander  in  der  Kaiser' sehen  Versuchs- 
anordnung durchströmt,  und  findet,  dass  durdi  mechanische  Reizung 
ausgelöste  Contractionsreihen  der  einen  Spitze  die  andere  gut  er- 
regbare nicht  beeinflussen,  so  kann  diese  Erklärung  nicht  gelten. 

Z.Fntfftr.  ArolifTfirPky«M«fto.    B«.  88.  20 
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Ich  kann  aber  noch  eine  Thatsache  beibringen,  die  mir  ganz 
deutlich  gegen  diese  Erklärung  zu  sprechen  scheint  und  die  Unab- 
hängigkeit der  Gontractionen  von  Veränderungen  des  constanteu 
Reizes  beweist  Man  betrachte  die  dritte  Curve  (3).  Zunächst 
sieht  man,  wie  sich  an  die  Schliessung  des  Stromes  oben  wie  unten 
eine  Coutractionsreihe  anschliesst,  deren  Unabhängigkeit  von  einander 
daraus  hervorgeht,  dass  oben  in  31  Secunden  'iS  Gontractionen, 
vnten  in  derselben  Zeit  35  erfolgen;  Der  Versuch  geht  nun  weiter, 
ohne  dass  irgend  welche  Manipulationen  vorgenommen  wurden,  jeg- 
liche Erschütterung  oder  dergleichen  war  absolut  ausgeschlossen,  was 
von  vornherein  bemerkt  sei.  Femer  sei  gleich  betont,  dass  beide 
Herzspitzen  weder  vor  dem  Versuch  noch  nachher  irgend  welche 
automatischen  Gontractionen  gaben ,  sondern  sich  undurchstrOmt 
durchaus  unthä^tig  verhielten.  Verfolgen  wir  nun  zunächst  den  oberen 
Curventheil.  Nach  Ablauf  der  Schliessungscontractionsreihe  findet 
sich  dort  zunächst  eine  Pause  von  17  Vi  Secunden.  Dann  tritt 
ganz  spontan  eine  Gontraction  ein,  der  bald  eine  zweite  folgt 
Ich  gebrauche  hier  wie  im  Folgenden  „spontan*"  stets  im  Sinne 
von:  „unabhängig  von  Veränderungen  des  äusseren  Reizes*.  Im 
ganzen  Verlauf  der  oberen  Curve  finden  sich  solche  spontan  auf- 
tretenden Gontractionen  (in  der  Gurve  sämmtlich  mit  !  bezeichnet). 
Die  Pausen  zwischen  den  einzelnen  Gontractionen  sind  zum  Theil 
so  ausgiebig,  dass  unmöglich  die  Gontractionen  durch  Strom- 
schwankungen, welche  sie  hervorrufen,  zusammenhängen  können. 
Hagen  wies  schon  auf  die  langen  Pausen,  welche  oft  zwischen  den 
Gontractionen  vorkommen,  hin  und  führte  sie  gegen  die  Kaiser 'sehe 
Erklärung  an.  —  Geht  man  nun  der  unteren  Gurve  nach,  so  zeigt 
sich  zuerst  wieder  eine  Schliessungscontractionsreihe,  dann  eine  lange 
Pause  von  34  Secunden,  während  welcher  die  erste  Spontancontraction 
der  oberen  Herzspitze  eintrat ,  ohne  auf  die  untere,  wie  sich  gleich 
zeigt,  sicher  sehr  erregbare,  einzuwirken.  Nach  dieser  Pause  von 
34  Secunden  tritt  nämlich  während  Ruhe  der  oberen  Herzspitze 
eine  spontane  Gontraction  der  unteren  ein,  an  die  sich  neun 
weitere  unmittelbar  anschliessen.  Es  folgt  eine  Pause  von  14  Se- 
cunden und  nun  wieder  eine  spontane  lange  Gontractions- 
reihe.  Gegen  Ende  der  Gurve  folgt  noch  eine  grössere  Zahl  von 
stets  spontanen  Gontractionen,  darunter  auch  eine  längere  Gon- 
tractionsreihe.  Dass  bei  dem  Versuch  Erschütterungen  oder  der- 
gleichen ausgeschlossen  waren,  ist  schon  betont    Auf  eine  Möglich- 
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keit  muss  uoch  binge  wiesen  werden;  es  wäre  denkbar,  dass  irgend 
welcfbe  zufälligen  und  uncontrolirbaren  Veränderungen  der  Strom- 
BtArke,  Veränderungen  in  den  Accomulatoren  oder  dergL'  die  Con- 
tractionen  hervorgerufen  bätteo,  so  dass  sie  in  Wirklichkeit  nicht  al9 
8po9tane  im  angegebenen  Sinne  bezeichnet  werden  könnten.  Dies 
ist  abqr  mit  Sicherheit  dadurch  ausgeschlossen«  dass  an  keiner  Stella 
(1er  Curve  die  Erscheinung  an  beiden  Herzspitzen  zu  gleicher  Ze^t 
auftrat  «  sondern  immer  zu  verschiedener,  so  dass  unmöglich  Aex 
Grund  der  Contractionen  in  Fehlerquellen  liegen  kann,  die  beidç 
Herzspitzen  gleichzeitig  hätten  beeinflussen  müssen,  also  keine  zu- 
fiUIigen  Strom  Veränderungen,  keine  Erschütterungen  der  Versuchsr 
anordnung.  Die  beiden  Herzspitzen  wurden  während  dçs  Versuchs 
beobachtet,  irgend  welche  Verschiebungen  der  Hebel  im  Anschluss 
an  die  Contraction  fanden  nicht  statt,  auch  könnten  solche  wegei^ 
der  langen  Pausen  zwischen  den  einzelnen  Contractionen  nkbt  als 
Ursache  herangezogen  werden. 

Ich  muss  es  also  als  feststehend  betrachten,  dass  die  Herzspitze 
bei  constanter  Durchströmung  spontane  Contractionen  und 
spontane  Contractionsreihen  geben  kann.  Die  Erscheinung 
ist  nur  selten  zu  beobachten;  leider  sind  jetzt  im  Sommer  die 
Froschherzen  weniger  zu  diesen  Versuchen  geeignet,  sie  reagiren 
schlecht  auf  Durchströmung  und  werden  oft  schon,  ehe  der  Versuch 
recht  im  Gange  ist,  unbrauchbar.  Da  dieses  Auftreten  spontaner 
Contractionen  während  der  Durchströmung  mir  aber  ein  wichtiger 
Belf^  fur  die  vertretene  Ansicht,  dass  wirklich  die  constante  Durch- 
strömung Ursache  der  rhythmischen  Contractionen  ist,  zu  sein 
scheint,  führte  ich  es  hier  an,  trotzdem  es  aus  dem  ang^ebenen 
Qrunde  noch  nicht  sehr  oft  beobachtet  werden  konnte. 

Wenn  unter  Umständen  eine  constant  durchströmte  Herzspitze 
nach  längerer  oder  kürzerer  Pause  spontan  in  rhythmische  Con- 
tractionen gerathen  kann,  so  ist  nicht  nur  unwahrscheinlich,  dass 
die  an  einmalige  mechanische  Reizung  sich  anschliessenden  Con- 
tractionsreihen mit  Stromschwankungen  zusammenhängen,  sondern 
auch  leicht  verständlich,  warum  ein  Einschleichen  des  Stromes,  um 
an  früher  Gesagtes  anzuknüpfen,  nicht  unbedingt  möglich  ist  Denn 
ebenso  gut  wie  bei  constantem  Strom  werden  auch  bei  langsamer 
Stromverstärkung  solche  spontanen  Contractionen  als  Wirkung  der 
Durchströmung  auftreten  können  und  nun  der  Möglichkeit  des  Ein- 

scldeichens  eine  Grenze  setzen. 

20* 
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V.   bMel^rregimg  Baeb  Oèlknii;  des  eonsUnteB  Stroaes. 

Itn  VèrtMf  Iter  Vennehe  konnte  ich  eüH^  Mite  eine  efgen« 
tiiûmlfi^e  WirkutHî  àef  Oieffiitiiig  «tes  eoËttanten  Strtmm  beMmclilM, 
iHskher  eib^  beiotiilefe  BêWeMtmft  far  àh  AttBieht  lukMunt,  émê 
dte  ffaythmfeclien  Gontraettonëtt  4er  fierMpRzô  niMtMtegfg  sM  vm 
VerftiititerttiigeB  déft  fitrottiéft.  Es  «eigte  sieli  ttMMch,  dMs  fB  elâigm 
FfllleB  tMiek  längM^r  co^rtftiiter  DurduftfOilDGiBt  b«l  der  OelbBlg 
BfcM  bHüs  elM  iHnftetae  OontrâetiOB  effol^e^  wfe  «s  Mèto  b«f  kûTtewr 
SehlfessntigsMft  der  FàU  wAr,  soBdeni  d«6B  der  irigeBtIielien  OeÜMiogs- 
contrâMioQ  t^né  <Htor  Btidl  ftwtei  Weitere  OMlTâicbkMiett  iMfet  echiiell 
MiAfotgteB.  Dfe  weiteren  hieiMf  gericMeten  Vet^ache  hatteB 
fMgetitlee  Ergebntss.  Die  Mehrfache  Oefitautigswiticü&g  tHti  âtt- 
Bchefnend  leichter  eii«  wetin  sich  die  Anode  âB  der  Spitae,  also  am 
nïiv^^ehrten  Theil  des  Prftpaftites,  befindets  doch  MbéI  sie  sich  aoch 
bei  umgekehrter  Stromrichtung  beobâschten.  Z«i  ihrem  tttstande- 
kommen  war  ferner  stets  eine  langem  DurchstrOmnngSEett  nOthig. 
tMe  Veraiche  worden  so  ansgirfahrt,  dàss  der  Strom  mehrmals  hinter^ 
einander  Je  3  oder  5  Minuten  geschlodoen  bli^,  dann  der  Erfolg 
der  Oeffhung  beobachtet  und  eventuell  wiederum  eine  gleiche  Zeit 
durchströmt  wurde  und  so  fort.  Dadurch  ist  ausgeschlosseBi  dass 
das  Präparat  dOrch  ta  lange  fortgeseictê  DurchstrOmung  Seine  Er- 
regbarkeit verlierti  und  andererseits  scheint  eine  Art  Snmmirung  der 
Wirkung  der  EinseldurchstH^mungen  stattsufinden^  denn  eine  mehr- 
fache Oeffhungswirkung  trat,  wenn  Oberhaupt,  so  immer  erst  nach 
mehrere  solchen  Durchströmungsperioden  auf.  Die  OesammMMer 
der  Durchströmung,  nach  welcher  bei  der  Oeffnung  mehrere  Om^ 
tractionen  auftraten  «  war  sehr  verschieden,  ca.  10—80  Mtnutett 
Was  die  Stromst&rfce  angeht,  so  bleiben  schwache  Ströme,  Welche 
Oberhaupt  noch  keine  Oeflfhungscontraction  geben,  ausser  Betracht 
Bei  etwas  stärken^  Strömen,  die  sowohl  Schliessungs-  wie  Oeflhungss^ 
contraction  geben,  aber  noch  keine  SchliessungscontractionsmiheB) 
und  femer  bei  Strömen,  welche  schon  eine  Schliessungscontractions* 
reihe  bewirken,  liess  sich  die  Erscheinung  einer  mehrfachen  Oeff- 
nungswirkung  des  constanten  Stromes  beobachten  Diese  selbst  ver^ 
lief  in  den  einzelnen  FlUlen  in  verschiedener  Weise.  Hftufig  folgte 
die  zweite,  eventuell  auch  dritte  Contraction  der  eigentlichen  Oeff- 
nungscontraction,  ehe  letztere  völlig  abgelaufen  war^  so  dass  die 
Contractionen  einander  angesetzt  erschienen.     Od^  es  trat  etne 
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^oQfttftadige  Diastole  der  HmuvMxe  wck  der  OefAuogseodtriOtioD 
ein,  and  die  xweite  Cootrectieift  folgte  der  ersten  erat  naeb  einer 
Pawe.  lu  eiufim  Falle  koanten  vier  Contraetioiieii  bei  der  Oeff- 
B«ig  beobachtet  «erden,  welebe  mit  Pamen  von  3—4  Seeunden 
einander  (olgtem  to  daaa  von  einer  (Smlieben  OeAiungfieentractione* 
reibe  geaprocben  werden  kann«  die  einer  SeUiesguisnreibe  mit  ge* 
ringer  SeMagfrequenz  e«tquriebt-  Südlich  bann  auch  eine  aweite 
und  w^tere  CcMtractionen  d^r  Oeffirongeeentraetien  erii  «aeb  einiger 
Zeit  (Vt-^8  Minuten)  folgen;  allerdings  kann  man  die«e  Contraotionen 
nkbl  mebr  mit  deiaelben  Sioberheit  auf  di^  Oeffnuag  beairiieD,  wenn 
aueb  in  betonen  iat,  daw  vor  d^  EinwiAung  dee  Strömen,  sawif 
auch  nach  dieaen  späten  (Mfnuiig«fiontraetionen  die  PrAparate  sich 
vQUiR  ruhig  verhielten. 

|)a  die  Froeehberaepitzen»  negigitens  jetit  im  Sommer,  râe 
tongope  Durebatrflmung  bftulw  wenig  gut  vertragen,  m  da^  der 
grteite  Uml  der  Veniueha  in  Hiuitoht  dw  mebrfocAi^n  Oeffnuuge^ 
eentraetmn  negativ  amftllt,  wurde  weiter  ein  Venmch  mit  der  ah* 
geiebiittonfln  HeraspHie  ^ner  hieinen  BingebMitt(«r  angestf^,  die 
gegen  Schädigungen  weniger  empfindlich  ist  Es  wurde  etwa  die 
nntem  HUfte  dee  Ventrtkala  verwendet,  (tie  keine  autpmatischen 
Centtaetionen  mehr  auiAlhrte.  Der  Vmrancb  wurde  in  der  frohav 
beechriebenen  Weise  gnyibieeb  aufgenommen.  Curve  4  entbUt  den 
wiehtigsten  Tbeil  desselben«  Kura  ver  diesem  wiedergegebenen  Tbeil 
des  Versttdis  wurde  dai  Präparat  sehoii  9Vt  Minutnn  durchströmt, 
ohne  besondere  Oeffnungswirkung  (eine  Contraction)*  In  dem  ab^ 
g^badetm  Tbeil  des  Verandis  erfolgt  bei  der  Scblieasung  (Anode  an 
der  Spitae)  eine  Contractionsreibe  von  eo  SebUgan,  daiauf  ruht  das 
PrAvmr«t  bis  sur  O^ung,  welche  9  Minuten  nach  der  SeUiessung 
stattfindet  Bei  der  Oeffnung  tritt  nun  eine  lange  Serie  von 
70  Gontractionen  ein,  aunltcbst  ^7  in  100  Seeunden  von  etwas 
sibnellerem  Rhythmus  wie  die  Ckmtractionen  der  Scbliessungareibe; 
darauf  wird  der  Rhythmus  etwas  langsamer,  und  die  Reihe  hört 
aehUessUch  plAtalioh  auf-  Nach  dw  letzten  Contraction  der  Reihe 
wurdn  das  Prftparat  noch  10  Minuten  undurchströmt  beobachtet,  ea 
trat  keine  einzige  Contraction  mehr  ein*  In  einem  dritten  Tbeil 
des  Versuchs,  dessen  Curve  nicht  wiedergegeben  ist,  trat  nur 
eine  Schliessungscontraetion  ein,  die  DurehstrOmungsdauer  betrug 
6  Minuten,  bei  der  Oeffnung  trat  wieder  eine  lange  gleiehmftaiige 
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Contractionsserie  von  51  Schlägen  (iti  2  Minuten)  ein.  Auch 
jetzt  trat  nach  Ablauf  der  Reihe  keine  weitere  Contraction  ein.       ' 

Auch  an  der  Herzspitze  einer  mittelgrossen  griechischen  Land^ 
Schildkröte  konnte  in  einer  längeren  Versuchsreihe  in  einem  Falle 
eine  mehrfache  Oeffnungswirkung  (acht  Contractionen)  beobachtet 
werden.  lö  einem  anderen  Falle  wurde  die  sehr  lange  Schliessungs^ 
contràctionsreihe^  in  welche  die  Oeffnung  fiel,  nach  derselben  durrH 
Ssehn  in  völlig  gleichem  Rhythmus  erfolgende  Contractionen  fbrt^ 
gesetzt.  Im  Ganzen  waren  hier  die  Erscheinungen  nicht  so  ein- 
deutig wie  bei  der  Ringelnatter,  weil  die  acliildkrötentreraspitze^ 
selbst  wenn  noch  im  Bereich  der  Wanddicke  ohne  Eröffnung  der 
Ventrikelhöhle  abgeschnitten,  undurchströmt  nach  einiget  Zeü' id 
automatische  Contractionen  mit  langen  Pausen  (10  Sekunden  tinü 
mehr)  verfiel,  die  auch  bei  der  Oeffnung  in  Betracht  gezoglen 'Werden 
müssen.  Immerhin  waren  die  schnelle  OeflîiungscontraêtionsBeri^ 
ebenso  wie  die  in  gleichem  Rhythmus  erfolgende  Schlressungsreihe 
sehr  wohl  zu  unterscheiden  von  den  viel  •  weniger  frequenteiiauto' 
tnatischen  Contractionen,  welche  vor  und  nach  der  Durchströmung 
vorhanden  waren. 

Gibt  nun,  wie  ersichtlich,  die  Oeffnung  eines  constanten  Stromee 
tinter  Umständen  eine  völlig  gleiche  ContradtioDSreihe  wie  die 
Schliessung,  so  wird  man  die  Schliessungscontractionsreihe  nicht  auf 
Stromschwankungen  beziehen  können,  die  bei  der  Oeffnungsreibe 
gar  nicht  in  Betracht  kommen  können,  weH  der  Stmm  ttiit  der 
Oeffnung  aufgehoben  wird. 

In  der  Literatur  finden  sich  einige  Beobachtungen,  welche  eben^ 
falls  die  Oeffnungswirkung  des  constanten  Stromes  betreffen.  Die 
Richtigkeit  dieser  Angaben  wird  zwar  von  einigen  Autoren  auf  Grund 
eigener  negativer  Ergebnisse  geleugnet,  ich  kann  mich  aber  auf 
Grund  der  mitgetheilten  Versuche  keineswegs  di^em  Urtheil  Bn^ 
schliessen.  Foster  und  Dew-Smith  (3)  fanden  an  der  Frofich- 
herzspitze,  wenn  sie  die  auf  Schliessung  des  constanten  Stromes  er- 
folgende Contractionsreihe  durch  eine  Oeffnung  unterbrachen,  dass, 
allerdings  sehr  selten,  noch  nach  der  Oeffnung  die  Contractionsreihe 
durch  zwei  bis  drei  Contractionen  fortgesetzt  wurde.  Da  die  Autoren 
Bui^h  iinpolarisirbare  Elektroden  verwendeten,  was  hier  von  besonderer 
\N'ir))tigkeit  ist,  so  ist  auszuschliessen,  dass  etwa  Zersetzungsproducte 
eine  chemische  Reizung  auf  die  Herzspitze  nach  der  Oeffnung  aus« 
geübt  hätten.    Ueber  die  Dauer  der  Durchströmung  werden  keine 
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Angaben  gemacht  ').  Dieser  Fall  entspricht  etwa  dem  einen  am 
Schüdkrötenherzen  gefundenen.  In  einer  ein  Jahr  früher  erschienenen 
Arbeit  (2)  berichten  die  beiden  Autoren,  dass  sie  am  stillstehenden 
Ventrikel  der  Schnecke  (bei  Anwendung  schwacher  Ströme  und  offen*^ 
bar  nur  kurzer  Durchströmungszeit  von  mehreren  Secunden)  stets 
nur  eine  einfache  Oeffnungszuckung  constatiren  konnten.  —  Weiter 
sei  erwähnt,  dass  D  astre  und  M  or  at  (4)  Ober  keine  derartigen 
Erscheinungen  berichten.  Dass  Seh  er  h  ey  (5)  die  mehrfache 
Oeffhungswirkung  nicht  bestätigen  konnte,  spricht  wohl  nur  für  ihr 
relativ  seltenes  Vorkommen,  nicht  aber  gegen  die  Richtigkeit  der 
Alteren  Beobachtungen  selbst  Auch  Neumann  (7)  behauptet  von 
der  Froschherzspitze  (constante  Durchströmung):  „Die  Oeffnungs- 
zuckung sieht  man  nie  sich  wiederholen,  wie  auch  Scherhey  fand'' 
(1.  c.  S.  412).  Nach  constanter  Durchströmung  des  ganglienfreien 
Ventrikels  von  Octopus  vulgaris  fand  Ransom  (6)  mehrfache 
Oeffnungscontractionen  :  in-  einigen  Fällen  trat  bei  Anwendung  eines 
starken  absteigenden  Stromes  (unpolarisirbare  Elektroden)  bei  der 
Oeffnung  eine  Reihe  von  Pulsationen  ein.  (Bei  der  Schliessung  war 
keine  Contraction,  während  der  Durchströmung  eine  leichte  dauernde 
und  anwacbseiide  Contractiop  zu  bemerken.)  Es  gibt  also  die  Herz- 
mufikulatur  von  Octopus  vulgaris  unter  Umstände  bei  der  Oeffnung 
des  coustanten  Stromes  eine  Contractionsreihe ,  wie  sie  sich  an  der 
Froschherzspitze  und  sehr  ausgeprägt  an  der  Herzspitze  der  Ringel- 
natter nachweisen  Hess. 

Wenn  ich  das  Ergebniss  dieser  Untersuchung  zusammenfasse,  so 
scheint  mir  dadurch  ausser  Frage  gestellt  zu  sein,  dass  in  der  That 


1)  Ob  folgende  Beobachtung  yon  v.  Basch  auch  hiennit  nisammenhiogt, 
sei  dahingestellt  Er  führte  sowohl  an  der  abgeklemmten,  wie  auch  an  der  aus- 
geschnittenen Froschherzspitze  l&ngere  Zeit  hindurch  eine  rhythmische  Reizung 
durch  Unterbrechungen  eines  Kettenstromes  aus;  nach  Aufhören  der  Reizung 
dauerten  in  einem  von  ihm  graphisch  wiedergegebenen  Fall  die  rhythmischen 
Bewegungen  als  Nachwirkung  der  Reizung  Ober  f&nf  Minuten  lang  an.  y.  Basch 
erwähnt  auch,  dass  das  Präparat  genauestens  auf  Ganglien  untersucht  wurde, 
und  dass  sich  keine  darin  nachweisen  Hessen.  —  Ob  v.  Basch  ebenfalls  die  von 
Foster  und  Dew-Smith  nach  constanter  Durchströmung  gesehene  Erscheinung 
beobachtete,  gibt  er  nicht  direct  an;  ich  glaube  dies  aber  daraus  schliessen  zu 
können,  dass  er  in  einer  Anmerkung  sagt:  „Auch  Foster  hat  als  Nachwirkung 
constanter  Ströme  spontane  Bewegungen  an  der  Herzspitze  auftreten  sehen.'' 
Siehe:  v.  Basch,  Ueber  die  Summation  von  Reizen  durch  das  Herz.  Ber.  d. 
Wiener  Akad.  d.  Wiss.  Bd.  79  Abth.  3  S.  37.    1879. 
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der  constante  Strom  als  solcher  die  Hersspitze  zu 
rhythmischen  Contractionen  beffthigt«  und  dais  die 
Kaiser' sehe  Erkiftrung  der  rhythmischen  Contractionen  durch  Beiz- 
Schwankungen  nicht  zutreffen  kann«  Da  Langender  ff  dieselbe 
Eigenschaft  des  Herzmuskels,  bei  Dauerreizen  rhythmisch  zu  pulsiren, 
für  chemische  Reise  nachgewiesen  hat«  so  kann  um  so  w^uger  ein 
Zweifel  an  ihrer  allgemeinen  Gültigkeit  bestehen  bleiben«  Jede 
Theorie  der  Henthätigkeit  wird  mit  ihr  als  mit  einem  wichtigen 
Factor  zu  rechnen  haben. 

Zum  Schluss  möchte  ich  Herrn  Gebeimrath  Prof.  Dr.  Hering 
und  Herrn  Privatdocent  Dr.  Hof  mann  fbr  die  Anregung  und  An- 
leitung zu  dieser  Arbeit  meinen  verbindlichsten' Dank  abstatten. 
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^^mitlkhe  CanreQ  sind  ton  rechu  mdk  links  lu  leseiu 

CurT«  1.  Raitt  escnl.  Zwei  Herytpitsen  werdea  f^cfaseiHg,  in  eiiHur 
FlQeeigkettfriiise  oebeq  tinander  gelagert,  constant  dnrcbstrftmt  FOblhebel- 
refistrinng»  Seevndenmarkinuig.  S  «-  ScUiesanng;  Ô  <-  Oeftmng;  >  '^  Strom- 
Tentftrlninc.  Die  Curre  weist  drei  Dorchstrumangiperioden ,  jedesmal  toi  «S  bis 
ô,  aof.  In  der  xweiten  Periode  gieU  die  eine  Henspitae  (ontere  Cnnre)  82  Con- 
traouonen  in  85^  während  die  andere  (obere  Cnnre)  stiUstebt  In  der  dritten 
J)nrehströniong^ieriode  fiUurt  die  «obere*'  Benspitae  46  Gontractionen  in  46"  sns, 
die  untere  BenspiUe  39  in  46''  (in  36"  ebenCüls  wieder  33  Gontrectionen). 
Barsitt  gebt  die  Unabbângigkeit  der  Gontractionen  der  beiden  Heraspitsan  ton 
etnadder  benror.  An  der  unteren  Cnnre  sind  an  einer  Stelle  in  der  Mitte  die 
Fosspnnkte  der  Gontractionen  dnrcb  eine  kleine  Delle  der  Papierflacbe  nicht  gans 
deatUdi  an^eKhrieben  worden. 

Nach  Aufboren  der  SchUflssnnffonntTtwtionffl  der  dritten  DurcbatrOmungs- 
période  worden  die  Henspitaw  abwecbs^d  in  der  Reihenfolge  der  Bncbstaben 
o,  6,  c,  d  etc.  oecbaniach  mit  der  leinen  8pitae  eines  GUsstabes  gereist  (mecha- 
nische Reisnng  durch  •  bezeichnet);  die  Gontractionen  der  einen  Hersspitse  sind 
ohne  Einflnss  anf  die  andere. 

Gurte  8-  Baaa  escul  Zwei  Hersspttsen,  constsnte  DurchstrOmung.  Gleiche 
Anordnung  wie  bei  1.  Nach  Aufhören  der  Scbliessungscoptragiionsreihen ,  die 
hier  weniger  fibersichtlicb  terinufen  wie  bei  1,  wurde  mechnniseb  mit  der  Glas- 
spitae  fcreiat  (mechanische  Baisung  mit  •  beseichnei),  zunrsi  die  untere»  darauf 
die  obere  UersHntse,  schliesslich  noch  einmal  die  untere  und  wieder  die  obere. 
Durch  die  einmalige  mechanische  Reisung  werden  (^ontractionsreiben  susgelöst, 
wie  sie  andeutungsweise  schon  an  der. unteren  Hersspitse  der  ersten  Gunre  bei 
mechanischer  Reixung  auftraten.  Im  oberen  Gunrentheil  findet  sich  ror  der  ersten 
mechanischen  Reisnng  ein  kleiner  Absats  der  Abscisse,  durch  zufiüliges  Anstossen 
an  den  Hebel  bei  der  Reizung  entstanden,  aber  ohne  Bedeutung  fur  den  Verlauf 
des  Versuchs.  Nach  der  letzten  mechanischen  Reizung  der  unteren  Herzspitze 
treten  i^wûhlende*  Bewegungen  auf,  wie  häufiger  nach  längerer  Durchströmung. 

Gurre  8.  Rana  escul.  Zwei  Herzspitzen,  konstante  Durcbströronng. 
Gleiche  Anordnung  wie  oben.  Nach  der  Schliessung  erfolgt  zunächst  an  jeder 
Herzspitze  eine  Gontractionsreihe,  die  oben  25,  unten  85  Schiige  in  81''  aufweist 
In  der  oberen  Gurre  findet  sich  sodann  eine  Pause  ton  17^/s'',  darauf  eine 
spontane  Gontractioo,  wie  alle  folgenden  mit  /  bezeichnet  In  den  terschiedensten 
Ab<^iUiden  folgen  noch  solche  Spontancootractionen  (spontan  im  Sinne  ?on:  „un- 
abhängig Ton  Veränderungen  des  äusseren  Reizes''>  An  der  unteren  Herzspitze 
trat  längere  Zeit  nach  den  Schliessungscontractionen  eine  spontane  (Gontractions- 
reihe Ton  zehn  Einzelcontractionen  ein,  der  bald  darauf  eine  zweite  lange  Reihe 
und  gegen  Schluss  noch  eine  dritte  folgte;  dazwischen  liegen  spontane  Einzel- 
contractionen, alle  mit  /  bezeichnet.  Zu  beachten  ist,  dass  die  spontanen  Gon- 
tractionen  der  oberen  und  unteren  Herzspitze  röUig  unabhängig  toneinander  sind. 
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Curve  4.  Ringelnatter,  constante  Durchströmung  der  nicht  automatisch 
schlagenden  Herzspitze.  Anode  an  der  Spitze.  Diese  Cnrre  giebt  einen  Theil 
einer  längeren  Versuchsreihe  wieder,  die  an  derselben  Herzspitze  angestellt  wurde. 
Kurz  vor  dem  wiedergegebenen  Versuch  wurde  das  Präparat  im  Ganzen  9Vs  Minuten 
durchströmt  (drei  Durchströmungsperioden,  erst  Anode,  dann  lËCathode,  dann  wieder 
Anode  an  der  Spitze).  Bei  der  Schliessung  des  Stromes  erfolgten  jedes  Mal 
längere  gleichmässige  Contractionsreihen,  während  der  Durchströmung  traten  keine 
spontanen  Contractionen  ein,  bei  der  Oefiiiung  erfolgte  nur  eine  Contraction.  Kon 
folgt  der  abgebildete  Theil  der  Curve.  Bei  der  Schliessung  erfolgen  20  Con- 
tractionen, die  Schlagfrequenz  nimmt  gleichmässig  ab.  Die  Oeffinung  wurde 
9  Minuten  nach  der  Schliessung  vorgenommen;  da  während  der  ganzen  Zwischen- 
zeit keine  Contractionen  stattfanden,  so  konnte  Raumerspähiiss  halber  zwischen 
'Schliessung  und  Oeffnung  ein  Curventheil  von  7  Minuten  ausgeschaltet  werden, 
wie  durch  die  gestrichelte  Linie  angedeutet  wurde.  Bei  der  Oeffnung  schliesst 
rieh  nun  an  die  eigentliche  Oeffhungscontraction  eine  Serie  von  weiteren  69  Con- 
tractionen an.  Die  innerhalb  der  ersten  100''  ablaufetoden  57  Contractionen 
zeigen  ziemlich  gleichmässigen  Rbjrthmus;  an  sie* schliesst  sich  noch  eine  Anzahl 
von  Contractionen  in  etwas  langsamerem  Rhythmus  an.  Die 'letzten  Contractionen 
erfolgen  etwa  alle  4— 5^^  dann  hört  die  Reihe  plötzlich  auf.  Das  Präparat  virurde 
noch  10  Minuten  lang  undurchströmt  beobachtet,  es  trat  keine  einzige  Contraction 
mehr  ein. 

Nach  Ablauf  dieser  Beobachtungszeit  wurde  der  Versuch  mit  gleicher  Strom- 
stärke und  Anordnung  wie  vorhin  fortgesetzt  und  eine  nicht  ^iedergegebene  Curve 
gewonnen,  welche  bei  einer  Durehströmungsdaner  von  6  Minuten  eine' einfiacbe 
Bchliessungscontraction  und  eine  gleichmässige  Oefirangsreihe  nm  51  Cfmtmoâoum 
(in  2  Minuten)  aufweist.  Die  Contractionshöhe  nimmt  dabd  nach  dem  Bude  n 
etwas  ab.  Nach  der  letzten  Contraction  der  Reihe  wurde  keine  wîeîtere  béobaditet 
Zur  Fortsetzung  der  Versuche  wïu*  das  Präparat  darauf  nicht  mehr  tauglich. 
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die  farbebedlngrende  Substanz  dunkler 

Rûbensarte. 

Von 
Dr.  Mf  C^mmerHiaHn. 


Die  bekannte  Erscheinung,  dass  der  Brei  frisch  zerriebener 
Zuckerrüben  und  Kartoffeln,  sowie  auch  deren  abgeprdaste  Sftfte,  an 
Bich  ungef&rbt,  an  der  Luft  mehr  oder  weniger  schnell  bis  tief  schwair«^ 
blau  nachdunkeln  y  regte  mein  Interesse  um  so  mehr  an,  ale  über 
die  fàrbende  Ursache  in  der  Literatur  verhftltnissmftssig  wenig  f^ 
Zeichnungen  zu  finden  sind  und  die  Schlüsse  aus  den  Resultaten 
der  Untersuchungen  sehr  auseitiaâdergingen.  Ich  widmete  mich 
daher  dem  Studium  dieser  Erscheinungen  und  veröfientlichte  die 
Resultate  mehrerer  Arbeiten  in  der  Zeitschrift  für  Rübenzucker- 
Industrie^),  Chemiker-Zeitung'),  Deutsche  Zuckerindustrie');  aber 
gerade  durch  die  Publikation  in  verschiedenen  Fachblattem  ist  der 
Znsammenhang  der  Untersuchung' gestört,  so  dass  ich  dem  mehrfach 
geäusserten  Wunsch  entspreche,  die  gesammten  Versuche  und  Be^ 
obachtungen  nochmals  in  kurzen  Zügen  zusammenzufassen  und  einige 
Zusätze  zu  geben. 

Die  früheren  Arbeiten  über  die  Färbung  von  Pflanzensäften 
stammen  von  SchQtzenberger,  Sostmann,  Rousseau, 
Reinke,  Strohmer;  als  neuere  ist  die  von  Bert  ran  d  anzufahren, 
während  auf  die  Ansicht  Breyer's^)  nur  der  Guriosität  wegen 
hingewiesen  werden  soll.  Ueber  die  Arbeiten  von  Michaelis, 
Sostmann,  v.  Wachtel  urtheilt  Strohmer^),  dass  sie  sehr 
oberflächliche  und  nur  Umschreibungen  von  Erscheinungen  seien, 
die  durch  die  Gegenwart  des  Farbstofiies  bedingt  sind,  —  ohne  jedoch 
selbst  der  Sache  näher  auf  den  Grund  zu  gehen. 

Reinke's  Ansicht  geht  darauf  hinaus,  dass  der  Farbstoff 


1)  Zeitschrift  1898  S.  860. 

2)  Chemiker-Zeitong  1899  Nr.  22  a.  23. 

3)  Deutsche  Zucker-Industrie  1900  Nr.  9. 

4)  Oest-uDg.  Zeitschr.  t  Rübenzucker-Industrie  1897. 

5)  Zeitschr.  f.  Rabenxucker-Industrie  1882. 
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Betaroth  durch  Oxydation  eines  farblosen  Ghromogens,  des 
Rhodogen,  entsteht;  aus  seinen  Versuchen  geht  hervor,  dass  er 
die  färbende  Substanz  wiriclicb  iftoUit  liat,  clenn  er  sagt,  dass  der 
erhaltene  RA(distaiid  eines  Aetherausauges  sich  an  der  Luft  gelb, 
tiefkirschroth  mit  einem  Stich  im  Brftunliche  färbte.  Nach  den 
Resultaten  meiner  Versuche  und  Beobachtungen  hatte  also  Reinke 
bereits  den  richtigen  Weg  zur  Isolirung  des  «FarbsUrffes*'  ein- 
geschlagen, wie  denn  aueh  die  ftbrigra  Forscher  diesem  Thdl  der 
Untersuchung  folgten,  hat  jedoch  den  Körper  selbst  nicht  richtig  erkannt, 
uud  noch  weniger  ist  er  auf  die  flntstebuugyweise  n&her  eingegangen. 

£me  Arbeit  von  WoUkow  mid  BaviaiiaoM  ffthrt^  mich  auf 
gaia  andere  Bahnen,  da  ich  die  Remltate  toa  Reiqke  nicht  be- 
sUttigw  konnte.  Diese  beiden  Forscher- erkUrten  nftmlicb  die  pUKi«* 
^tke  {)unk^Arbung  alkaptonîiehen  Haros  durch  da3  Vorhandensein 
TOD  Howogentisinifture,  die,  frtdter  mit  dwi  unerkl&rten 
Namen  Alkapton  belegt,  bU  vor  Kwmm  ab  Uioj^yphenylessigsftnre 
erkannt  wwnU,  naicb  Huppert  jedoch  ato  HydroohinonecmgBftare 
ananaebc«!  i«t.  Pieee  HonogenttsioMtuie  entsteht  nach  Angnbe  der 
Verfasser  an«  den»  Tyrosin  dnrch  die  Sinwirknng  Yon  Mikroben; 
ieh  kam  jedoch  tu  der  Ansieht,  da«  mOgUeher  Weise  auch  Enzyme 
die  Ursache  sein  könnten,  wekbe  diese  Umsetsung  des  Tyroeins  im 
RQbensaft  bedingten,  und  die  Verftnderun«  des  Tyrosiua  in  Homogen* 
tiainatiure  verlAuft  dann  nach  f(dgender  Fonnelgleiehung: 

C,H4  .  OH  .  CHa  .  CH  •  NH,  •  COOK  +  4  H  +  5  0  = 
C^Hs(OH,)  >  CHg  >  COOK  +  NH,  +  CO.  -h  2HaO. 
Homogentisinsäure 

Im  Veriauf  meiner  Unteisucbungen  kam  mir  das  Referat  einer 
Arbeit  Bertrand*s  sur  Hand,  in  welcher  er  mittbeilt,  dass  die 
Dunk^fftrbung  von  PflanzensjLften  von  der  Gegenwart  von  Tyntsin 
abhängig  und  swar  durch  Einwirkung  einer  Oxydase:  Tyrosinase  xu 
eraielen  sei.  F^  hatte  also  Bertrand  durch  diese  Publikation  einen 
Vorsprung  vor  mir,  da  er  den  wirklichen  Ausgangs*  und  Entstehungs* 
grund  der  Dunkelfärbung  fand;  hierbei  blieb  er  allerdings  stehen, 
so  dass  mir  immer  noch  übrig  blieb,  die  genaue  Erklärung  des  Vor- 
ganges zu  geben,  sowie  in  der  Homogentisinsäure  die  färbende  Sub- 


1)  Zeitschr.  t  physiol.  Chemie  1891  S.  228  u.  277. 
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Stanz  lier  Rftbentilfte  ztt  erimmêii  uwl  beweisen  m  kOttHea.  Berrits 
in  cf Her  fMhenni  Arbeit  ^)  BiMsiM  ick  ntch  iftV(sftireftil^B  md  liiMlbi^ 
ti8c)ieo  Eniymeti  in  «ter  Robe  unil  halte  àueh  ein  dinMatfedM 
Ferment  isolirt;  von  diesem  besass  ich  leider  kein  MâMfaI  nehf, 
ttm  damit  anch  tef»Brè  Vefftoche  anstellen  ta  kAniHMi,  ifte  weit 
dasselbe  auf  Tyroftin  einwirkt;  ich  stellte  daher  am  einer  grossHi 
Menge  frischen  Rûbênbrefs  ein  nM^glichst  reines  und  stark  wfrkettdes 
Enzym  her  nnd  komme  auf  die  Darstenungswefse  wieder  fnmek. 

Meine  ersten  vielen  vergebliehen  Versuche  gii^Mten  darin,  den 
„Farbstoff*  als  solchen  tiiederzüs^hnten  und  dann  weiterhin  zn 
isolit^;  allein  es  ist  mir  niemals  gelungen,  den  einmal  abgeschiedenen 
Farbstoff  wieder  in  Lösung  zu  bringen,  aus  den  einflschen  Oronden, 
welche  mir  bei  den  weiteren  tJntersuchungen  klar  wurden. 

Um  das  wirksame  Enzym  —  meiner  Beobachtung  gemäss  ent» 
hält  der  alkoholische  Niederschlag  aus  Rûbensaft  nicht  ein  einziges, 
sondern  minde^ens  drei  verschiedene  Enzyme;  denn  ich  bttd  in 
demselben  ein  solches  mit  inveitirender,  diastatischer  und  Tytosin 
fikrhender  Eigenschaft  —  abzuscheiden,  wurde  frisch  geriebener,  un«* 
gefärbter  RQbenbrei  schwach  mit  Salzsaure  angesäuert,  schnell  ab- 
gepresst  und  der  so  erhaltene  wenig  gefärbte  Saft,  durch  ein  Watte- 
filter laufend  in  die  f&nffache  Menge  96®  Alkohol,  unter  steter  Be- 
wegung desselben,  in  dünnem  Strahl  eingegossen;  der  sich  sofort 
bildende  voluminöse  Niederschlag  wurde  nach  dem  Abscheiden  noch^ 
mais  mit  Alkohol  bis  zu  neutraler  Reaktion  desselben  ausgesttsst, 
dann  schnell  abfiltrirt,  mit  Aethemlkohol  nachgewaschen,  abgepreset 
und  auf  dem  Wasserbad  bei  38®  vollständig  ausgetrocknet  F\efn 
zerrieben  wurde  das  graue  Pulver  mit  chemisch  reinem  Glycerin 
verrieben,  mehrere  Tage  bei  80®  auf  dem  Wasserbad  digerirt,  das 
Filtrat  nochmals  durch  Alkohol  geßlllt  und  dieser  Niederschlag  wie 
vorher  zu  einem  feinen  Pulver  gebracht  Dieses  bewirkte,  in  Wasser 
vertheilt,  in  Tyrosinlösung  eine  äusserst  schnelle  und  intensive 
Dnnkelftrbung,  so  dass  also  die  Alkoholbehandlung,  abweichend  von 
anderen  Beobachtern,  in  keiner  Weise  von  störendem  oder  hemmen- 
dem Einfluss  gewesen  ist  In  der  ersten  Zeit  machte  ich  von  diesem 
so  erhaltenen  Präparat  Auszüge  mit  chemisch  reinem  Glycerin  ;  allein 
diese  verioren  mit  der  Zeit  an  Wirksamkeit,  so  dass  ich  dann  nur 
das  trockne,    stets  im  Exsiccator  aufbewahrte  Pulver  bei  meinen 


1)  Chemiker-ZeitoDg  1895  Nr.  80. 
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Versuchen  verwandte.  Auf  die  Beobachtung  Bertrand 's,  ddss 
diese  sogenannte  Tyrosinase  sich  besonders  in  den  Arten  von  Russula 
und  Champignon  vorfinden  soll,  Jcomme  ich  spftter  nochmals  aus- 
führlich zurück. 

Dass  sich  in  den  Rüben  und  Kartoffeln  Tyrosin  findet,  stellte 
ich»  wenngleich  erst  nach  vielen  vergeblichen  Versuchen,  fest,  wie 
denn  auch  v.  Lippmann  dasselbe  in  der  Melasse  neben  Leucin 
nachgewiesen  und  beide  Körper  aus  derselben  isolirt  hat').  Auch 
in  vielen  anderen  Pflanzensäften  wurde  dasselbe  aufgefunden;  dass 
66  mir  bei  den  ersten  Versuchen  nicht  gelang,  dasselbe  nachweisen 
und  isoliren  zu  können,  in  Folge  dessen  ich  B er tr a nd*s  Resultate 
nicht  bestätigen  konnte,  lag  nur  an  den  eigeuthûmlichen  LOsungs« 
Verhaltnissen  desselben  in  Alkohol  bei  Gegenwart  anderer  Salze;  zu 
seinen  Eigenschaften  gehört  z.  B.  die  absolute  Unlöslichkeit  in 
Alkohol,  —  und  hierauf  fussend  erkannte  ich  die  erhaltenen  büschel- 
förmigen Krystalle  nicht  als  solches  an,  zumal  auch  die  charakte- 
ristische Milien- Färbung  nicht  sicher  eintrat;  später  fand  ich  jedoch, 
dass  gerade  beim  Ausschütteln  der  Lösung,  mit  Aetheralkohol  in 
diesem  Tyrosin  sich  findet 

Bei  meinen  Untersuchungen  über  „Entstehung  des  Zuckers  in 
der  Rübe**  ')  verwandte  ich  die  eigenen  Kulturpflanzen  junger  Roben, 
und  dieses  Material  zog  ich  gleichfalls  in  das  Bereich  dieser  Arbeit, 
um  nachzuforschen,  in  welchem  Lebensstadium  die  farbebedingenden 
Substanzen  sich  bilden  und  kam  dabei  zu  dem  Resultate,  dass  das 
Enzym  sich  bereits  in  den  ganz  jungen  Blättern ,  das  Tyrosin  erst 
viel  später,  besonders  dann  im  Wurzelkopf,  sich  vorfindet,  sowie  dass 
bereits  bei  jungen,  unreifen  Rüben  nach  dem  Abschneiden  der  Blätter 
bis  zum  Wurzelkopf  und  längerem  Liegenlassen  der  Wurzel  an  der 
Luft  sich  nur  die  auf  der  Schnittfläche  sichtbaren  Fibrovasalstränge 
der  Blattstiele,  sowie  die  mit  den  Blattkreisen  correspondirendeu 
Ringe  dunkel  färbten,  während  das  Wurzelfleisch  lange  Zeit  farblos 
blieb.  Diese  Färbung  tritt  zunächst  in  den  Treppenzellen  der  Saft- 
bahnen auf.  Nach  diesen  Beobachtungen  kam  ich  zu  dem  Schluss^ 
dass  stickstoffhaltige  Verbindungen  (Albuminate)  durch 
die  vorhandenen  Enzyme  im  Pflanzenkörper  zunächst 
in  Tyrosin  umgewandelt  werden  und  dieses  dann 
weiterhin  durch  dieselben  Enzyme  so  verändert  wird, 

1)  Zeitschr.  f.  Rübenzucker-Industrie  1884. 

2)  ZeitÄchr.  f.  Rübenzucker-Industrie  1898. 
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dass  es  nur  des  Sauerstoffs  der  Luft  bedarf,  um  die 
Dunkelf&rbuBg  der  Säfte  entstehen  zu  lassen.  Um  zu 
beweisen,  dass  dc^r  Sauerstoff  der  Luft  allein  benötigt  ist,  die  F&rbung 
hervorzurufen,  fUirte  ich  folgenden  Versuch  aus:  Eine  Mischung  von 
Tyrosin,  Enzymauszug  und  ätherhaltigen  Wassei-s  wurden  in  ein  au»* 
gezogenes  Reagepzglas  gebracht,  die  Luft  mittelst  der  Luftpumpe 
entfernt  und  die  Röhre  zugeschmolzen.  Aetherhaltiges  Wasser  be^ 
nutzte  ich  deshalb,  um  die  Röhre  möglichst  luftfrei  zu  erhalten; 
als  Gegenversueh  wurde  die  gleiche  Mischung  im  offenen  Glas  der 
Einwirkung  der  Luft  ausgesetzt  und  öfters  durchgeschüttelt,  um  zu 
beobachten,  ob  der  Aether  möglicher  Weise  hemmend  auf  die 
Reaktion  einwirken  könnte;  dass  dies,  wie  vorauszusehen,  nicht 
geschah,  ergab  die  bereits  nach  zehn  Minuten  eintretende  F&rbung 
der  Flüssigkeit,  während  die  Mischung  im  zugeschroolzenen  Rohr 
jetzt  noch|  nach  1  Vs  Jahren,  gänzlich  unverändert  ist,  d.  h.  ohne 
den  Zutritt  von  Sauerstoff  tritt  eine  Dunkelfärbung  nicht  ein.  Bei 
einem  gleichen  Versuch  wurde  nach  drei  Wochen  die  Röhre  ge- 
öffnet, die  Mischung  schnell  in  eine  Porzellanschale ,  diese  in  den 
Exsiccator  gebracht,  welcher  sofort  dauernd  evakuirt  wurde.  Trotz 
des  schnellen  Verfahrens  war  doch  noch  genügend  Sauerstoff  zugegen,' 
um  momentan  die  Flüssigkeit  dunkel  werden  zu  lassen,  sodass 
schliesslich  ein  dunkles,  amorphes  Pulver,  gemischt  mit  viel  Tyrosin, 
sich  aus  dem  dünnen  Syrup  abschied,  welches  sich  im  Wasser  zu 
einer  dunklen  Flüssigkeit  löste:  das  Endprodukt  der  Einwirkung 
von  Enzym  auf  Tyrosin,  welches  somit  als  die  färbende  Substanz 
anzusehen  war.  Die  Einwirkung  des  Enzyms  auf  Tyrosin  schreibe 
ich  nunmehr  der  katalytischen  Kraft  des  ersteren  zu,  in  Folge  deren 
aus  dem  Eiweissmolekûl  hydrolytische  Spaltungsprodukte  entstehen; 
demgemäss  könnte,  auf  Grund  der  Annahme,  dass  Homogentisinsäure 
als  Dioxyphenylessigsäure  anzusehen  ist,  dieselbe  nach  folgender 
Formelgleichung  entstehen: 

C,H4  •  OH 

CH, .  CH  .  NH, 

COOH, 

wenn  man  sich  vorstellt,  dass  die  Trennung  des  Ty rosins  unter 
Bildung  von  Carbaminsäure  vor  sich  ginge;  dann  bedürfte  die  linke 
Gruppe  noch  8  Mol.  H9O  unter  Abscheidung  von  4  H. 

Auf  Grund  der  Beobachtung,  dass,  wenn  Rûbenschnitte  in  einer 
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Atmospbftre  ton  R  oder  CX)«  init  SehwofH  tttsittiineiigebrÉdit  wenleti, 
sieh  eingehftdgteft  Blelpapier  schwarz  ftrbt,  stalte  Idi  m\Y  die  FVaite: 
WeHen  bei  der  Einwitlraiiir  von  Gnzytn  Wasa^rstofflitoiiie  ma- 
geichlecteii?  Dabu  konnte,  fails  Torhâmiener  Schwefel  mit  iKeeem 
Wasserstoff  HsS  bildet,  auf  die  Gegenwart  von  Homogentisinslnre 
geschlossen  werden;  es  schliesst  sich  dann  aber  audi  eine  weitem 
Frage  an:  Ist  diese  Homogentisinsanre  in  dem  vorlieRenden  Fall 
ans  den  in  den  Rnben  vorhandenen  Albnminaten  direkt  oder  aus 
dem  in  denselben  befindlichen  Tyrosin  entstanden?  Würde  der 
letzte  Theil  der  Frage  zn  bejahen  sein ,  so  wir«  ^  vorausgesetxt, 
dass  die  Enzyme  der  Rftbe  zunlchst  die  Albuminate  in  Tyrosin 
überfuhren  -»  die  Annahme  gerechtfertigt,  dass  dieses  bei  G^^wait 
yon  Sdiwefél  B^S  entwickeln  mûsste.  Allein,  da  die  Homogentisin« 
sfture  auch  ohne  Freiwerden  von  H  entstehen  kahn  (vgl.  eivte  Fbnnél), 
so  ware  diese  Reaktion  ftlr  die  Entstehung  der  Säure  zweifellos  noch 
nicht  bewiesen.  Der  Versuch  wurde  nun  in  folgender  Weise  ausgefllhrt  : 

Der  aus  chemisch  reinem  Zink  und  gleichfUh  reiner  Sdiwefel* 
Ékute  entwickelte  Wasserstoff  wurde  zunächst  durch  eine  BleilOsung 
gefbhrt,  um  jede  Spur  von  Schwefelwasserstoff  zu  entfernen;  das 
Tyrosin,  in  Wasser  vertheilt,  befand  sich  in  einem  Kolben  mit  ge* 
kropftem  Hals;  die  Zuf&hrungsrOhre  reichte  bis  zum  Boden  des 
Kolbens  um  das  Tyrosin  während  der  ganz  langsamen  Gasentwidc*» 
lung  in  steter  Bewegung  zu  erhalten.  Nachdem  der  Apparat  eine 
Stunde  im  Gang  war,  wurde  kräftig  wirkendes  Enzym,  sowie  absolut 
reiner  Schwefel  zugefügt  und  in  die  Erweiterung  des  Halwe  eine 
Spirale  von  Bleipapier  eingehängt;  nach  14  Tagen  wurde  der  Ver> 
such  beendet:  das  Bleipapier  hatte  sich  nicht  eine  Spur  gefärbt, 
so  dass  erwiesen  war,  dass  die  bei  dem  Rübenversuch  entstandene 
Färbung  des  Bleipapieres  durth  aus  Albuminaten  der  ROben  ent« 
wickelten  Wasserstoff  und  durch  den  bei  Gegenwart  von  Schwefel 
gebildeten  Schwefelwasserstoff  bedingt  wurde.  Es  werden  somit  bei 
der  Einwirkung  von  Enzym  auf  Tyrosin  keine  Wasserstoffatome 
ausgeschieden,  wie  denn  die  Entstehung  von  Homogentisinsäure  auch 
ohne  frei  werdenden  Wasserstoff  vor  sieb  gehen  kann  und  die 
Färbung  des  Bleipapiers  beim  Rûbenversach  mit  dieser  Bildung  in 
keinem  Zusammenhange  steht 

Die  TyrosinlOsung  wurde  im  siedenden  Wasserbad  eine  Stunde 
erhitzt  und  färbte  sich  hierbei  sowie  auch  nach  dem  Erkalten  nicht; 
sie  wurde  abfiltrirt,  mit  12®/o  Schwefelsäure  versetzt  und  diese 
Mischung  immer  mit  erneutem  Aether  sechsmal  kräftig  ausgeschüttelt. 


Homogeotisinsàure,  die  farbebedingende  Substanz  dunkler  Rübens&fte.     205 

dieser  im  Scheidetrichter  getrennt  und  verdampft  Es  resnitirte  ein 
geringer,  gelblich  gef&rbter  Rückstand,  welcher,  in  Wasser  gelöst, 
auf  Znsatz  von  Alkali  eine  dunkle  Farbe  annahm;  die  schwefelsaure 
Lösung  selbst  war  schwach  weingelb,  dunkelte  an  der  Luft  selbst 
nach  mehrtägigem  Stehen  nicht  nach,  wurde  jedoch  auf  Zusatz  von 
Ammoniak  tief  dunkel,  so  dass  immer  noch  Homogentisinsfture  in 
dieser  Flüssigkeit  enthalten  war. 

Aus  diesem  Versuch  geht  hervor,  dass  im  Wasserstoffstrom  das 
Robenenzym  auf  Tyrosin  umsetzend  einwirkt  wenngleich  langsamer 
und  somit  in  geringerem  Maass,  als  es  sonst  bei  Luftzutritt  geschieht; 
aus  diesem  Grund  war  es  auch  nicht  möglich,  durch  erneuten  Zusatz 
von  Tyrosin  eine  grosse  Ausbeute  an  Reactionsproduct  zu  erzielen. 
Dieselbe  Erscheinung,  dass  n&mlich  sehr  viel  Tyrosin  unzersetzt 
blieb,  trat  bereits  bei  dem  Versuch  im  zugeschmolzenen  Rohr  ein, 
bei  welchem  bis  heute  noch  die  grösste  Menge  des  angewandten 
Tyrosins  in  der  Flüssigkeit  sich  als  solches  vorfindet  Dasselbe  zeigte 
sich  auch  bei  einem  zweiten  Kolbenversuch  im  Wasserstoifstrom  ; 
in  Folge  dessen  war  auch  der  Gehalt  an  Homop:entisinsäure  in  der 
Flüssigkeit  ein  sehr  geringer  und  die  Gegenwart  derselben  nur  durch 
die  Reaction  zu  erkennen  ;  es  wurde  die  mit  Schwefelsäure  angesäuerte 
Flüssigkeit  in  der  Wärme  mit  Barynmcarbonat  gesättigt;  das  schwach- 
gelbe Filtrat  enthielt  keine  Baryumsalze,  und  nach  dem  Einengen 
kam  dasselbe  in  den  Exsiccator,  wobei  sich  bald  eine  grosse  Mence 
weisser  Krystalle  ausschieden,  welche  als  Tyrosin  erkannt  wurden. 
Vielleicht  ist  die  völlige  Umsetzung  des  Tyrosins,  also  bei  Gegen« 
wart  von  Sauerstoff,  noch  über  die  Homogentisinsäure  hinaus  noth« 
weodig,  ehe  eine  neue  Menge  Tyrosin  zur  Umsetzung  gelangen  kann, 
weil  eben  bei  Luftabschluss  oder  in  indifferenten  Gasen  die  Enzym- 
wirkung sehr  langsam  und  nur  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  ver« 
läuft  Aehnliche  Verhältnisse  treten  bekanntlich  ziemlich  häufig  auf, 
und  soll  nur  auf  die  periodische  Fermentwirkung  des  Aspergillus 
Oryzae  hingewiesen  werden. 

Wenn  nun  albuminöse  Verbindungen  der  Säfte  —  Tyrosin  be- 
sonders —  die  Dunkel^bung  derselben  bedingen,  so  wäre  zu  ver- 
suchen, ob  frische  Mben,  einige  Stunden  im  Wasser  bei  60®  liegend, 
zerschnitten,  ausgepresst,  von  dem  hierbei  unwirksam  gewordenen 
Enzym  befreit:  1.  einen  albuminhaltigen  und  an  der  Luft  nach- 
dunkelnden Saft  geben  ;  ob  2.  dieser  Saft  durch  Rûbenenzym  wieder 
gefiü'bt  wird  und  3.  ob  die.  aus  dem  Saft  ausgeschiedenen  albumi- 

■.  PfUf  «r,  Ar^lT  ftr  T%jéù\og\é,  Bd.  82.  21 
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üösen  Verbindungen  mit  Enzym  eine  Färbung  geben.  Würde  in 
der  tyrosinfreien  Flüssigkeit  eine  Färbung  durch  Enzym  eintreten, 
so  könnte  diese,  wie  ich  überhaupt  annehme,  nur  durch  die  Gegen- 
wart gelöster  Albuminate  bedingt  sein.  Diese  Ansicht  fand  ich  später 
durch  Hupp  er t  insofern  bestätigt,  als  er  sagt,  dass  in  alkaptonischem 
Harn  Homogentisinsäure  entstehen  könnte  auch  ohne  Tyrosin  (also 
aus  Albuminaten).  —  Zu  diesem  Versuch  wurden  geköpfte,  sonst  un* 
Versehrte  Rüben  sechs  Stunden  in  Wasser  von  60^  erwärmt,  um 
das  Enzym  unwirksam  zu  machen,  dann  zerrieben,  der  Brei  noch- 
mals drei  Stunden  einer  Temperatur  von  60^  im  Wasserbad  aus- 
gesetzt und  dann  ausgepresst 

Der  erhaltene,  wenig  gef&rbte  Saft  wurde  durch  Alkohol,  welchem 
zur  schnellen  Entfernung  des  Tyrosii^s  Ammoniak  zugegeben  war, 
gefällt  und  der  Niederschlag  ausgewaschen,  bis  die  Mil  Ion 'sehe 
Probe  keine  Reaction  mehr  gab.  Sonach  konnte  ich  annehmen, 
dass  säramtliches  Tyrosin  entfernt  war;  der  Niederschlag  wurde  ab- 
gepresst  und  bei  gelinder  Wärme  getrocknet;  bei  dem  Vertbeilen 
in  Wasser  und  einer  dreitäcigen  Digestion  ergab  sich,  dass  die 
Flüssigkeit  nach  Zusatz  von  Enzym  bald  ein  kirschrothes  Filtrat  gab, 
80  dass  meine  Ansicht  sich  bestätigte,  das  Enzym  führt  zunächst  die 
Albuminate  in  Tyrosin  —  denn  dieses  findet  sich  im  Rûbensaft  — , 
dieses  dann  weiter,  hydroxylitisch  wirkend,  in  Homogentisinsäure  Ober, 
80  dass  femer  die  eigentliche  oxydirende,  somit  saftfärbende  Wirkung 
nur  dem  Sauerstoff  der  Luft  beizumessen  ist  Es  ist  daher  meiner  An- 
sicht nach  die  Tyrosinase  Bertrand's  keine  Oxydase,  sondern 
wohl  mehr  ein  hydroxylirendes  Ferment  Nassers. 

Nach  der  Veröffentlichung  der  Untersuchung  Huppert's  über 
Homogentisinsäure^),  nach  welcher  dieselbe  nicht  als  Dioxyphenyl- 
essigsaure,  sondern  vielmehr  als  Hydrochinonessigsäure  anzusehen 
ist,  nahm  ich  meine  Arbeit  nochmals  auf,  um  nach  Angabe  von 
Hupp  er  t  die  Homogentisinsäure  zu  isoliren.  Die  Darstellung»- 
weise  ist  äusserst  umständlich,  zeitraubend  und  —  das  ist  das 
Schlimmste  —  mit  bedeutendem  Verlust  an  Ausbeutematerial  ver- 
bunden, zumal  schon  die  Beschaffenheit  des  Rübensaftes  dem  Harn 
gegenüber  ganz  besondere  Schwierigkeiten  bringt. 

Das  Resultat  meiner  Arbeit  war,  dass  es  mir  gelungen  ist,  eine 
äusserst  geringe  Menge  der  von  H  up  pert  charakterisirten  weissen 


1   Festschrift  des  Deutseben  Archivs  für  klin.  Medidn  Bd.  M.    1899. 
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Krystalie  von  Homogentisinsäare  mit  ihren  reactionellen  Eigenschaften 
zu  erhalten  and  zu  bestätigen,  dass  die  eigentliche  Bildung  der 
Säure  aus  Tyrosin  unter  Einwirkung  von  Rübenenzym  weniger  in 
den  unverletzten  Rüben  selbst  vor  sich  geht,  sondern  zumeist  erst, 
wenn  der  Saft  der  Robenfleischzellen  der  Einwirkung  der  Luft  aus- 
gesetzt ist;  aus  diesem  Grunde  dunkeln  aufgeschnittene  Rüben  lang- 
samer nach  als  zu  Brei  zerrissene  —  und  auch  hier  schwankt  be- 
kanntlich die  Schnelligkeit  der  Färbung  ganz  bedeutend  —,  und  am 
schnellsten  ftrbt  sich  der  ahgepresste  Saft:  in  hohen  Cylindem  nur 
von  der  Oberfläche  aus.  Wird  also  frischer,  ungefärbter  Brei,  wie 
bei  allen  vorliegenden  Versuchen,  in  Bearbeitung  genommen,  so  ist 
verhältnissmässig  wenig  Homogentisinsäure  gebildet,  und  kann 
somit  auch  die  Ausbeute  an  solcher  eine  geringe  sein,  die  noch  duich 
die  sehr  umständliche  Darstellungsweise  bedeutend  geschmälert  wird. 
Wie  meine  späteren  Versuche  zeigten,  lässt  sich  dunkler  Rûbensaft 
durch  Behandeln  mit  Zinkstaub  und  Salzsäure  so  ziemlich  wieder 
entftrben,  und  wäre  zu  versuchen,  auf  diese  Weise  eine  grössere 
Ausbeute  an  Homogentisinsäure  zu  erzielen;  immerhin  ist  die  Lös- 
lichkeit derselben  in  Aether  so  gering,  dass  trotz  vielfachen  Aus- 
schûttelns  mit  stets  neuen  Mengen  die  betreffenden  Lösungen  immer 
noch  auf  Zusatz  von  Alkali  eine  tief  dunkle  Färbung  geben. 

Aus  den  Resultaten  meiner  Beobachtungen  und  Versuche  komme 
ich  nun  zu  folgenden  Schlussfolgerungen: 

1.  Es  sind  in  den  Rubensäften  gewisse  Fermente,  Enzyme» 
enthalten,  welche  durch  ihre  katalytische  Kraft  im  Pflanzenkörper, 
wie  auch  beim  Experiment  auf  Tyrosin  wirkend ,  Spaltungsprocesse 
einleiten  und,  auch  hydroxylirend  eingreifend,  zu  einem  Endproduct 
fuhren,  welches  durch  den  Sauerstoff  der  Luft  kirschroth  und  blau- 
schwarz gefärbt  wird. 

2.  Dieses  Endproduct  der  Enzymwirkung  auf  Tyrosin  ist  die 
Homogentisinsäure  oder  Hydrochinonessigsäure,  früher  Alkapton 
genannt 

3.  In  der  Rübe  werden  zunächst  albuminöse  Verbindungen  durch 
die  katalytische  bezw.  hydroxylitische  Wirkung  des  Enzyms  in 
Tyrosin  und  dieses  weiterhin  in  Homogentisinsäure  ûbergefllhrt. 

4.  Dieser  Umwandlungsprocess  vollzieht  sich  bereits  in  geringem 

Maasse  in  den  Blattstielen,  dann  im  Rûbenkopf  und  in  der  Wurzel, 

und  zwar  in  den  Treppenzellen  der  Saftbahnen,  am  energischesten 

bei  Gegenwart  von  Sauerstoff,  denn 
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5.  werden  diese  Saftbahnen  blossgelegt  —  also  beim  Zer* 
schneiden  oder  Zerkleinern  jeder  Art  —  so  beginnt  die  Reaction 
zwischen  Enzym  und  Ty rosin,  und  es  tritt  mit  der  Hauptbildung  von 
Homogentisinsfture  auch  die  Dunkelfärbung  des  Rûbenbreies  und 
•Saftes  ein.  Je  schneller  und  bequemer  die  Sauerstoffwirkung  sein 
kann,  desto  schneller  und  intensiver  färben  sich  die  RQbentheile. 
Im  luftverdûnnten  Raum  oder  im  Strom  indifferenter  Gase  entsteht 
die  Homogentisinsfture  langsamer  und  Ändert  auch,  gleichwie  bei 
Gegenwart  von  Minerals&uren,  die  Farbe  ihrer  Lösungen  nicht,  jedoch 
sofort,  wenn  die  Flüssigkeit  alkalisch  gemacht  wird.  — 

Solche  Dunkelfärbungen,  wie  sie  in  vorliegenden  Arbeiten  be* 
sprechen  worden  sind,  hervorgerufen  durch  die  Gegenwart  von 
Tyrosin,  sind  bereits  von  verschiedenen  Seiten  in  verschiedenen  Ob- 
jecten  beobachtet  worden,  wie  z.B.  Bourquelot's  Untersuchungen 
über  eine  Anzahl  Pilze  ^),  sowie  auch  die  Beobachtung  an  Vicia 
Faba  Zeugniss  geben ,  ohne  dass  jedoch  die  verschiedenen  Autoren 
auf  eine  nähere  Erklftrung  des  Vorganges  eingegangen  wären;  auch 
die  Arbeit  Biedermannes  über  „Die  Verdauung  der  Larve  von 
Tenebrio  molitor  (Mehlwurm)**  gehört  hierher.  Es  schien  nun  aus 
den  verschiedenen  Literaturangaben  hervorzugehen,  dass  solche  Saft« 
färbungen  häufiger  auftreten,  und  ich  unterzog  somit  eine  ganze  Anzahl 
Pflanzen  einer  Prüfung,  unter  welchen  Bedingungen  ihre  Säfte  sich 
an  der  Luft  färben  können  und  andere  nicht,  obgleich  die  Pflanzen 
derselben  Familie  zugehörteu  ;  hierbei  wurden  die  betreffenden  Objecte 
zerschnitten  oder  die  Schnittfläche 
L   für  sich, 

U.  nach  Befeuchten  mit  Tyrosinlösung, 
ni.  nach  Befeuchten  mit  Enzymlösung 
an  der  Luft  liegen  gelassen  und  hierbei  beobachtet,  ob  und  bei  welchem 
Versuchsobject  eine  Färbung  eintreten  würde,  d.  h.  ob  die  Färbe- 
bedingungen völlig  oder  nur  theilweise  vorhanden  sind  oder  ganz 
fehlen.  Anderseits  wurden  auch  die  Objecte  in  offenen  Schalen 
unter  Zusatz  der  Reactiouslösungen  der  Luft  ausgesetzt  Die  Tyrosin- 
lösung stellte  ich  durch  Auflösen  von  Tyrosin  in  ganz  schwach 
ammoniakalischem  Wasser  her,  und  die  Enzymlösung  erhielt  ich 
durch  mehrtägige  Digestion  des  kräftig  wirkenden  Enzyms  mit 
chemisch  reinem  Glycerin. 


1)  Compt.  rend.  Soc.  Biol.  1896  p.  811  et  825. 
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Der  geringe  Ammoniakgehalt  der  Tyrosinlösang  stOrte  die  Wirkung 
des  Ensyms  absolut  nicht  Auch  feingeriebener  Brei  oder  abgepresster 
Saft  wurde  verwandt;  s&mmtliche  Versuche  blieben  mindestens  sechs 
Stunden  der  Luft  ausgesetzt;  war  bei  neun  Stunden  Dauer  keine 
F&rbung  eingetreten,  so  galt  der  Versuch  als  beendet  mit  nega- 
tivem Erfolg  (— ). 

Die  Resultate  dieser  Versuche  sind  in  nachstehender  Tabelle 
aufgeführt;  der  Werth  der  römischen  Zahlen  I— III  ist  bereits  er- 
klärt IV  bedeutet  saure,  V  alkalische  Reaction  des  Versuchsobjectes 
oder  seines  Saftes.    Striche  (~)  zeigen  keine  Färbungen. 
(Siehe  die  Tabellen  S.  900  and  801.) 

Hierzu  ist  zu  bemerken:  Um  zu  sehen,  ob  in  der  weiteren 
Vegetation  der  Zuckerrübe,  d.  h.  in  der  Schoss-(Stock-)  und  Samen- 
rObe,  die  farbebedingenden' Substanzen  gleichfalls  vorhanden  sind, 
wurden  Wurzeln  solcher  Art  untersucht,  und  es  ergab  sich  denn,  dass 
bei  BlQthenbiMung  und  Samenreife  das  Tyrosin  aus  der  ganzen 
Pflanze  schwindet,  während  das  Enzym  erhalten  bleibt;  denn  nicht 
nur  die  Wurzeln,  sondern  auch  die  Fruchtstengel  in  der  Nähe  des 
Wurzelkopfes  wurden  auf  dem  Schnitt  auf  Zusatz  von  Tyrosin 
dunkel  geftrbt,  während  Enzymlösung  ohne  Wirkung  war. 

Die  braune  Färbung  der  Fruchte  von  Kastanien  rührt  nicht  von 
der  Gegenwart  des  Tyrosins  her;  ich  neige  zu  der  Ansicht,  dass  der 
Grund  der  Färbung  auf  Veränderung  der  Gerbstoffe,  ähnlicli  wie 
bei  den  Wallnusshûllen,  zurQckzuft^hren  ist  Reife  Kastanienfrûchte 
ändern  ihre  Farbe  in  dieser  Weise  nicht. 

Wie  bereits  oben  erwähnt,  ist  in  einer  Anzahl  Pilze  die  sog. 
Piiztyrosinase  seitens  französischer  Forscher  aufgeftmden  worden, 
und  sollten  besonders  nach  Bertrand  die  Arten  von  Russula  und 
Champignon  reich  an  solcher  sein;  ich  zog  somit  auch  die  mir 
gerade  zugänglichen  Pilze  in  das  Bereich  meiner  Untersuchungen  und 
gebe  auf  S.  302  eine  Resultatstabelle. 

Aus  dieser  Tabelle  ist  zu  ersehen,  dass  ausser  in  den  Auszügen 
von  Russula  emetica,  welche  mit  Tyrosin  eine  äusserst  schwache 
Färbung  erlitten,  bei  den  übrigen  keine  Piiztyrosinase  nachzuweisen 
war;  noch  weniger  konnte  sie  abgeschieden  werden,  und  haben  die 
Braunftrbungen  jedenfalls  andere  Ursachen.  Dass  die  französischen 
Forscher  diese  Enzyme  in  den  von  ihnen  angegebenen  Pilzen  wirk- 
lich fanden,  will  ich  durchaus  nicht  bezweifeln,  wenngleich  es  immer- 
hin anfiUlig  genug  erscheint,  dass  mir  nicht  mit  einem  einzigen 
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Pilze. 


Nr. 

Namen 

I 

U 

III 

IV 

V 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Agaricus  adiposus  (Pholiota)   .   . 
Agaricus  campestris  ;P8alliota) 
Agaricus  caperatus  (Phlegmacium) 
Agaricus  fascicularis  (Hypholoma) 
Agaricus  glutinosus  (Gomphidius) 
Agaricus  melleus  (Armillaria)  .   . 
Agaricus  mutabilis  (Pholiota)  .    . 
Agaricus  oreades  (CoUybia) .   .   . 
Agaricus  procerus  (Lepioda)    .   . 
Agaricus  rufus  (Galorrheus) .   .   . 
Agaricus  suaveolens  (Clytocybe) . 
Agaricus  terreus  (Tricholoma) .   . 

Boletus  bovinus 

Boletus  luteuB 

— 

dunkel 
braun 

braun 
braun 
braun 

z 

lüir 

NhwMh 

■ 

1  1  1  1    1    1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  M  1  l|l  1  1  M 
1  1  1  1    1    i  M  M  1  1  1  1  1  1  1  1  ill |l  t  1 

— 

15 

Boletus  edulis 

16 
17 
18 
19 
20 

21 

23 
24 
25 
26 

Boletus  ovinus 

Boletus  scaber 

Cantharellus  cibarius 

Coprinus  comatus 

Phallus  impudicus 

Russula  emetica 

Russulft  fragilis 

Russula  lactacea 

Riissula  virescens 

Sparassis  crispa 

— 

dieser  PMze  die  künstliche  Dunkelfärbung  gelingen  wollte.  Ich  ndime 
daher  an,  erscheint  auch  diese  Ansicht  ziemlich  gewagt,  dass  die 
verschiedenartigen  Kulturböden  die  Ursache  der  Resultatsunterschiede 
sein  können,  wie  es  denn  ja  bewiesen  ist,  dass  z.  B.  die  Amanita 
muscaria  (Fliegenpilz)  Russlands  und  Italiens  ein  stark  be- 
rauschendes Princip  enthält,  so  dass  es  nur  geringer  Mengen 
des  Pilzes  bedarf,  um  die  Wirkung  hervorzurufen,  —  die  notorische 
Giftigkeit  unserer  Fliegenpilze  dagegen  in  den  Hintergrund 
tritt,  während  diesen  wieder  das  berauschende  Princip  mangelt 

Seit  mehreren  Jahren  war  ich  bemtiht,  die  an  der  Luft  beim 
Bruch  sich  verfärbenden,  zumeist  blau  werdenden  Pilze  zu  sammeln, 
um  auch  dieser  Färbungsursache  näher  zu  treten;  leider  konnte  ich 
bislang  nicht  ein  einziges  Exemplar  erlangen,  trotzdem  sie  in  günstigen 
Jahren  zahlreich  auftreten  und  befreundete  Pilzkenner  mich  durch 
Aufsuchen  unterstutzten;  vielleicht  gelingt  es  mir,  in  diesem  Jahr 
die  Arbeit  aufzunehmen. 


3oa 


(Ads  dem  physiologischen  Laboratorium  der  Unirersität  Bonn.) 

Der  gregrenwärtig^e  Zustand  der  Lehre  von  der 

Verdauung*  und  Resorption  der  Fette  und  eine 

Verurthellungr  der  hiermit  verknüpften  physlo- 

logrischen  Vlvlsectlonen  am  Menschen. 
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§  1.    Die  Fieststelluûg  der  Aufgabe. 

Vor  Kurzem  *)  habe  ich  über  die  GesundheitsschÄdij^ungen  be- 
richtet, welche  durch  den  Genuss  von  Pferdefleisch  verursacht  werden. 
Da  ich  gefunden  hatte,  dass  eine  Zugabe  von  verhftltnissmftssig 
kleinen  Fettmengen  zum  Fleische  ein  Gegengift  darstellt,  erschien  es 
nothwendig,  die  Lehre  von  der  Verdauung  und  Resorption  der  Fette 
80  weit  zu  beleuchten,  als  es  zur  Aufklärung  der  vorliegenden  Frage 
geboten  war. 

Bei  meinem  Bestreben,  die  vielen  in  Betracht  kommenden  That- 
Sachen  und  deren  Deutungen  unter  einen  einheitlichen  und  mich  be- 
friedigenden Gesichtspunkt  zu  bringen,  musste  ich  auch  auf  die 
Arbeiten  von  Immanuel  Munk  eingehen,  da  er  sich  viel  mit 
Untersuchungen  über  die  Verdauung  und  Resorption  der  Fette  be- 
schäftigt hat.  Mein  gegen  seine  Lehren  erhobener  Widerspruch  hat 
Immanuel  Munk  schwer  gekränkt,  was  sich  in  seiner  Erwiderung^) 
durch  anmaassende  Sprache  und  feindselige  Beurtheilung  meiner  An- 
sichten bemerkbar  macht. 

Es  handelt  sich  allerdings  um  eine  Frage  von  grundsätzlicher 
Wichtigkeit  Nach  der  Ansicht  von  Immanuel  Munk  wird  das 
Fett  vorzugsweise  in  Gestalt  kleiner  Tröpfchen  von  den  Epitbel- 
zellen  resorbirt;  nach  meiner  Auffassung  aber  muss  das  Fett  in 
der  Darmhöhle  erst  durch  Enzyme  gespalten  und  in  wasserlösliche 
Stoffe  verwandelt  werden,  die  also  in  gelöster  Form  von  den  Epi- 
thelien  aufgesogen  und  durch  synthetische  Arbeit  der  absorbirenden 
Zellen  in  Fette  zurückverwandelt  werden. 

Die  Ueberf&hrung  in  wasserlösliche  Körper  geschieht  meiner 
Erörterung  gemäss  so,  dass  aus  neutralem  Fett  das  wasserlösliche 
Glycerin   sowie    die   in  Wasser   unlöslichen   Fettsäuren  entstehen. 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  81.    Heft  vom  4.  Mai  1900. 

2)  Centralblatt  fikr  Physiologie  vom  23.  Juni  1900  S.  121  und  vom  7.  JuU 
1900  S.  153. 
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Diese  Fetts&uren  werden  nun  theils  mit  Hülfe  des  Alkalis  der  Darm- 
sftfte  in  wasserlösliche  Seifen  übergeführt,  theils,  falls  das  Alkali 
nicht  ausreicht,  als  freie  Säuren  durch  TaurocholsAure  und  andere 
Bestandtheile  der  Galle  in  Liösung  gebracht  und  erhalten. 

Was  soll  man  nun  dazu  sagen,  dass  Immanuel  Munk  gegen 
diese  meine  Auffassung  in  der  Art  kämpft,  dass  er  mir  Behauptungen 
zuschreibt,  die  ich  gar  nicht  aufgestellt  habe. 

I.  Munk^)  äussert  sich  folgendermaassen : 

,»Wir  haben  uns  bisher  vorgestellt,  dass  Fette  zum  Theil  in 
„wasserlöslicher  Form,  als  Seifen,  wie  Pflfiger  ansscUiesslich  will, 
«zum  Theil  in  feinster  Tröpfchenform,  d.  h.  als  Fett-  bezw.  Fett- 
«säureemulsion  resorbirt  werden." 

Das  ist  grundfalsch  und  ganz  unwahr.  Ich  gebe  die  Stellen 
aus  meiner  Abhandlung,  die  das  Fehlerhafte  von  Munk's  Angaben 
mit  äusserster  Bestimmtheit  darthun,  wörtlich  wieder*): 

„Ein  Theil  des  Fettes  gelangt  also  bereits  gespalten  in  den  Dünn- 
,,darm,  und  hier  wird  der  noch  nicht  zerlegte  Theil  des  Fettes  durch 
„ein  Enzym  des  Bauchspeichels,  das  Steapsin,  zerlegt.  Weil  das 
„Steapsin  sich  in  wässriger  Lösimg  befindet,  kann  es  mit  dem  Fett, 
„das  in  Wasser  unlöslich  ist,  sich  nicht  mischen.  Die  einzige  Mög- 
„lichkeit  also,  um  eine  grössere  Wirksamkeit  des  Steapsins  auf  das 
„Fett  zu  erzielen,  ist  nur  herstellbar  dadurch,  dass  die  Berührungs- 
„Oberfläche  des  Fettes  mit  der  wässrigen  Steapsinlösung  auf  ein 
„Maximum  gebracht  wird.  Desshalb  ist  auch  der  Galle  und  auch 
„dem  Bauchspeichel  die  Fähigkeit  verliehen,  das  Fett  zu  zerstäuben, 
^d.  h.  zu  emulsioniren.    Das  ist  der  Sinn  der  Emnlsionirung  ! 

„Die  zweite  Gruppe  von  Thatsachen  besteht  nun  darin,  dass  die 
„durch  die  Enzyme  entstandenen  fetten  Säuren  die  Carbonate  des 
„Bauchspeichels  und  Darmsaftes  und,  was  viel  bedeutungsvoller  ist, 
„auch  die  Glykocholate  und  Taurocholate  der  Galle  zerlegen  und 
„Seifen,  also  in  Wasser  lösliche  Körper,  bilden. 

„Hieran  reiht  sich  eine  dritte  Gruppe  hochwichtiger  Thatsachen. 
.Bereits  Strecker')  hat  in  seiner  berühmten  Arbeit  über  die  Galle 
„die  Entdeckung  gemacht,  dass  die  Taurocholsäure  nicht  bloss  eine 
„lisende  Wirkung  auf  Glykocholsäure  und  Cholestearin,  sondern  auch 


1)  Centralblatt  für  Physiologie  S.  12L 

2)  Dieses  Archir  Bd.  80  S.  133. 

3)  Liebig's  Annalen  Bd.  65  S.  29.    1848. 
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^auf  Fettsinren  und  Fette  ausübe.  Sobald  also  durch  die  im  Darm 
«freigewordenen  Fettsäuren  die  Taurocbolsäure  in  Freiheit  gesetzt  ist, 
„wirkt  sie  lösend  auf  die  in  Wasser  sonst  nnlSslichen  Fettsäuren. 
„Schon  Marcet*)  fand,  dass  Fettsäuren  aus  Hammeltalg  sich  in 
„Hammelgalle  lösen,  wenn  sie  durch  Erwärmen  flüssig  geworden 
„sind.  Bei  Abkühlung  scheiden  sich  die  Fettsäuren  wieder  aus.  Weil 
„die  Fettsäuren  aus  der  Galle  die  Gallensäuren  in  Freiheit  setzen« 
„wird  die  Flüssigkeit  stark  sauer.  Durch  quantitative  Bestimmungen 
„haben  nun  Moore  und  Rockwood ^)  bewiesen,  dass  die  lösende 
„Kraft  der  Taurocbolsäure  für  Fettsäure  recht  beträchtlich  ist 

„Eine  vierte  Gruppe  von  Thatsachen  fügten  aber  unserer  Kennt- 
„niss  die  beiden  englischen  Forscher  dadurch  hinzu,  dass  nach  ihrer 
„Entdeckung  in  der  Galle  noch  andere,  nicht  näher  bekannte  Stoffe 
„enthalten  sind,  welche  eine  viel  stärker  lösende  Wirkung  auf  Fett- 
„säuren  ausüben  als  die  Galleusäuren. 

„Warum  nun,  frage  ich,  macht  die  Natur  aus  dem  in  Wasser 
„unlöslichen  Fett  vor  der  Resorption  die  in  Wasser  lösliche  Seife  und 
„das  in  Wasser  lösliche  Glycerin?  Warum  schafft  sie  für  die  in 
„Wasser  unlöslichen  fetten  Säuren,  die  wegen  Mangels  an  Alkali  nicht 
„in  wasserlösliche  Seifen  übergeführt  werden  können,  die  Taurochol- 
„säure,  welche  die  fetten  Säuren  in  Wasser  löslich  macht,  und  warum, 
„da  die  Taurocbolsäure  hierzu  nicht  ausreicht,  noch  andere  Stoffe, 
„welche  das  gleiche  Ziel  verfolgen?  Es  gibt  hierauf  keine  andere 
„Antwort,  als  dass  das  Fett  als  solches  die  Darmwand  nicht  durch- 
„dringen  kann  und  dies  erst  vermag,  nachdem  es  in  Körper  über- 
„geführt  ist,  die  in  Wasser  löslich  sind.  Strecker's  Angabe,  dass 
„Neutralfett  in  Taurocbolsäure  löslich  sei,  hat  sich  nicht  bestätigt; 
„weder  die  gewöhnliche  noch  angesäuerte  Galle  scheint  diese  Fähig- 
„keit  zu  haben.  Merkwürdig  genug,  dass  die  Natur  hier  auf  so  ver- 
^schlungenen  Wegen  vorgegangen  ist,  statt  ein  Lösungsmittel  für  das 
„Neutralfett  selbst  zu  schaffen. 

„Diese  Betrachtungen  führen  zu  dem  Schluss,  dass  alles  Fett 
„aus  der  Darmhöhle  nur  in  gelöster  Form  resorbirt  werden  kann.* 

Ferner  noch  S.  137: 

„Man  kann  mit  Immanuel  Munk  und  gleichem  Rechte  be- 
„weisen,  dass  der  Rohrzucker  von  den  Epithelzellen  des  Darmes  in 


1)  Proc  Boy.  Soc  vol.  9  p.  806.    1868. 

2)  Journal  of  Physiology  toI.  21  p.  58. 
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,  fester  Form  resorbirt  wird,  weil  sein  Schmelzpnnkt  noch  weit  höher 
,,al8  der  der  festen  Fettsäuren  liegt.  Der  Schmelzpunkt  des  Rohr- 
^zuckers  ist  aber  ganz  bedeutungslos  für  dessen  Resorption,  weil  ein 
„Lösungsmittel  —  das  Wasser  —  da  ist,  welches  ihn  resorptionsf&hig 
«macht.  So  ist  der  Schmelzpunkt  der  festen  Fettsäuren  ganz  gleich- 
nSrOltig  für  deren  Resorption,  weil  auch  hier  ein  Lösungsmittel  —  das 
„mit  Galle  und  Bauchspeichel  gemischte  Wasser  —  da  ist,  welches 
„sie  resori)tionsfähig  macht  Wir  wissen  ja,  dass  nach  Strecker 
„die  Taurocholsäure,  dass  nach  Mar  cet  sowie  nach  Moore  und 
„Rock  wood  die  Galle  die  festen  Fettsäuren  in  erheblichem  Maasse 
„zu  lösen  vermag." 

Trotz  dieser  ausführlichen  Erörterungen,  die  gar  keinen  Zweifel 
lassen,  dass  nach  meiner  Ansicht  das  Fett  nicht  bloss  als  Seife, 
sondern  auch  als  Fettsäure  und  Glycerin  resorbirt  wird,  schreibt 
Immanuel  Munk,  dass  nach  Pflüger  das  Fett  „ausschliesslich 
in  dfp  Form  der  Seife"  resorbirt  werde. 

üeberall,  wo  es  im  Streite  für  L  Munk  passt,  macht  er  diese 
Voraussetzung,  dass  nach  meiner  Ansicht  das  Fett  „nur  in  der 
Form  der  Seife"  resorbirt  werde.  Er  weiss  ganz  gut,  dass 
sein  Bericht  über  mich  falsch  ist  Denn  in  einer  anderen  Nummer 
des  Central blatt')  gibt  er  au,  dass  die  Pflüger'sche  Auffassung 
^alles  Fett,  das  zur  Resorption  gelangt,  spalten  und  in  Form  von 
„Seife  (zum  kleineren  Theil  als  freie  Fettsäure)  aus  der  Darmhöhle 
„in  das  Zottenepithel  treten  lässt". 

Dieser  in  Klammer  beigefügte  Zusatz  („zum  kleineren  Theil  als 
freie  Fettsäure")  beweist,  dass  Immanuel  Munk  wissentlich  falsche 
Aussagen  über  mich  vorbringt,  um  sich  den  Kampf  gegen  mich  zu 
erleichtem.  —  Aber  sogar  dieser  in  Klammer  so  beiläufig  wohl  zur 
RückendeckuDg  gebrachte  Zusatz  ist  wieder  durchaus  wahrheits- 
widri^.  An  keiner  Stelle  habe  ich  gesagt,  dass  der  ^^kleinere  Theil" 
der  Fettsäuren  als  freie  Säuren,  der  grössere  Theil  als  Seifen  re- 
sorbirt würde  Aus  meiner  ganzen  Darstellung  folgt,  dass  ich  darüber 
überhaupt  keine  Bestimmungen  machen  konnte  und  wollte.  Ich 
habe  Erklärungen  gegeben,  die  es  begreiflich  machen  würden,  dass 
unter  einer  erlaubten  Voraussetzung  die  Gesammtmasse  der  Fett- 
säuren als  freie  Fettsäuren  und  nicht  als  Seifen,  ebenso  dass  die- 
selbe Gesammtmasse  als  Seifen  und   nicht  als  freie  Fettsäuren  re- 


1)  Immanuel  Munk,  Centralblatt  für  Physiologie  1900  S.  154. 
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sorbirt  werden  könnten.  Meine  Voraussetzung  fusst  auf  der  That- 
sacbe,  dass  die  von  der  Epithel/eile  aufgenommene  Seife,  weil  sie 
in  Neutralfett  sofort  übergeht,  ihr  ganzes  Alkali  abstossen  muss, 
welches  frei  geworden  von  der  Zelle  in  die  Darmhöhle  zurücktritt. 
Aehnlich  kann  es  mit  den  freien  Fettsäuren  sich  verhalten,  welche 
vielleicht  lockere  chemische  Verbindungen  mit  der  Taurocholsaure 
oder  anderen  Gallenbestandtheilen  bilden. 

Wer  gute  Gründe  für  seine  Sache  hat,  braucht  im  wissenschaft- 
lichen Streite  solche  Mittel  nicht,  deren  Immanuel  Munk  sich 
hier  gegen  mich  bedient  hat  Wahr  ist  allerdings,  dass  I.  Munk 
seine  unwahren  Aussagen  über  mich  mit  solcher  Bestimmtheit  vor- 
bringt, dass  der  Leser  unmöglich  an  eine  ihm  vorgeführte  dreisteste 
Fälschung  glauben  kann.  '  Sie  mag  desshalb  I.  Munk  zuweilen 
nützen. 

§  2.    Die  mikroskopische  Prüfung  der  Epithelzellen 
des  Dünndarms,  während  sie  Fett  resorbiren. 

Als  ersten  und  gewichtigsten  Grund  dafür,  dass  das  Fett  nur  in 
Lösung,  nicht  als  ungelöstes  Tröpfchen  (als  Emulsion)  resorbirt 
wird,  habe  ich  angegeben,  dass  Niemand  jemals  den  Uebergang  des 
kleinsten  ungelösten  Stäubchens  bei  der  mikroskopischen  Unter- 
suchung, der  Resorption  habe  beobachten  können.  Immanuel 
Munk  muss  dies  zugeben  mit  dem  Beisatz,  dass  er  sich  selbst 
durch  besondere  Versuche  von  der  Richtigkeit  dieser  Thatsache 
überzeugt  habe  (a.  a.  0.  S.  122). 

Das  Gewicht  dieser  Thatsachen  sucht  Immanuel  Munk  aber 
durch  die  Behauptung  zu  entkräften,  dass  die  Fetttröpfchen  eine 
Ausnahmestellung  einnehmen,  die,  wie  er  sich  vorstellt,  in  einer 
besonderen  mechanischen  und  chemischen  AfiBnität  des  Fettes  zu 
der  resorbirenden  Zelle  bestehen  soll.  Wenn  man  diese  Ausflucht 
auch  zugeben  wollte,  so  würde  das  ungelöste  Fetttröpfchen  doch 
sichtbar  bleiben  müssen,  wenn  man  unter  dem  Mikroskop  seinen 
Eintritt  in  die  Epithelzelle  des  Dünndarms  verfolgt 

In  meiner  Abhandlung,  gegen  welche  I.  Munk  kämpft,  habe 
ich  mich  mit  Rücksicht  auf  diesen  hochwichtigen  Punkt  auf  Grund 
sehr  vieler  eigener  Untersuchungen  folgendermaassen  ausgesprochen  M  : 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  80  S.  182. 
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«Eine  zweite«  noch  vrichtigere  Thatsache,  von  der  ich  mich  un- 
«endlich  oft  überzeugt  habe,  indem  ich  die  lebendigen,  in  Fettresorption 
«begriflenen  Zotten  des  Hundes  und  des  Frosches  unter  dem  Mikroskop 
„beobachtete,  ist  folgende:  Da«  wo  die  Epithelzelle  des  Dünndarms, 
«vom  Speisebrei  und  der  darin  befindlichen  Fettemulsion  bespült 
„wird,  sieht  sie  wie  das  Ende  eines  durchsichtigen  Glasstabes  aus; 
«keine  Spur  von  Fettstäubchen  oder  Tröpfchen  findet  sich  in  diesem 
«von  dem  Darminhalt  umspülten  Theil  der  Zelle,  während  im  tieferen 
^Theile  der  Zelle  eine  reichliche  Fettemulsion  vorhanden  ist  Es 
«sieht  so  aus,  als  ginge  das  Fett  in  Lösung  durch  die  gestreifte 
«Membran  der  Cylinderzelle  und  schlüge  sich  dann  wieder  nieder." 

Um  das  Gewicht  meiner  Beobachtung  der  Abwesenheit  einer 
Emulsion  in  dem  gestreiften  oder  auch  homogenen,  oft  dicken  Saum 
der  resorbirenden  Epithelzellen  abzuschwächen,  behauptet  I.  Munk*): 

«Zudem  haben  andere  Untersucher,  zu  denen  z.  B.  Heidenhain 
«und  ich  selbst  gehören,  nach  reichlicher  Fettfütterung  z.  B.  bei 
^Mäusen  und  Kaninchen  ebenfalls  in  Osmiumpräparaten  bereits  im 
«basalen  Theile  der  Epithelzellen  viele  grossere  Fetttropfen  ge- 
«sehen,  so  dass  das  allgemein  Zutreffende  des  Pflüger' sehen  Be- 
«fundes  erst  zu  erweisen  sein  dürfte." 

Diese  Darlegungen  von  Immanuel  Munk  enthalten  geradezu 
die  Leugnung  einer  unzweifelhaften  Thatsache,  wenn  man  beachtet, 
dass  wesentlich  der  ^^basale  Sanm'S  nicht  der  „basale  Theil^^  der 
Epithelzelle  in  Betracht  kommt.  Er  gibt  ganz  genau  die  3  Figuren 
auf  Taf.  IV  von  Heidenhain's  Arbeit  an*),  wo  die  gegen 
mich  zeugenden  Thatsachen  zu  sehen  sein  sollen;  diese  Präparate 
zeugen  aber  nicht  gegen  mich,  sondern  für  mich,  und  zwar  mit 
der  grössten  Bestimmtheit  Um  dem  Leser  einen  klaren  Begriff 
von  dem  zu  geben,  worum  es  sich  bandelt,  will  ich  drei  schematische 
Zeichnungen  der  Heidenhain*schen  Präparate  mittbeilen,  indem 
ich  von  jedem  Präparate  eine  Epithelzelle  mit  ihrer  Eigenthümlich- 
keit  wiedergebe.    Es  handelt  sich  um  Fig.  35,  36,  37,  Taf.  IV. 

Die  cylindrische  Zelle  (Fig.  85)  ist  auf  der  Seite ,  welche  frei, 
d.  b.  der  Darmhöhle  zugekehrt,  durch  die  gestreifte  dicke  Membran 
M  verschlossen ,  in  der  keine  Spur  von  Fetttröpfchen  zu  sehen  ist 
Auch  im  Protoplasma  erscheinen  nur  2  grössere,  durch  Osmiumsäure 


1)  CentralbUut  1900  S.  123. 

2)  Dieses  Archiv  Bd.  48,  Suppl.  S.  88-93.    Taf.  IV  Fig.  35,  36,  37. 
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gefärbte   Fetttropfen.     In    diesem   Präparat   sind   die  Streifen   in 
Membran  M  kaum  zu  sehen. 

Fig.  37  zeigt  Vacuolen  des  Protoplasmas,  weil  die  Fetttropfen 
durch  Alkohol  aus  dem  Protoplasma  ausgezogen  sind.  In  der  ge- 
streiften Membran  M^  durch  welche  die  Fettemulsion  gehen  musste, 
ist  keine  Spur  einer  solchen  Vacuole  zu  sehen. 

m  "  irv 

m      ~-f  • 


-f 


•    '•     • 


Fig.  35.  Fig.  37.  Fig.  36. 

In  Fig.  36  beobachtet  man  eine  grössere  Zahl  von  Fetttropfen 
(/  f  f)  im  Protoplasma  der  Epithelzelle.  K  ist  der  Zellkern.  Die 
resorbirende  gestreifte  Membran  M  ist  absolut  frei  von  jeder  Spur 
eines  Tröpfchens.  Diese  Präparate  sind  geradezu  ausgezeichnete 
Beweisstücke  für  die  Richtigkeit  meines  Ausspniches *).  Ich  sagte: 
„Es  sieht  so  aus,  als  ginge  das  Fett  in  Lösung  durch 
„die  gestreifte  Membran  der  Cylinderzelle  und  schlüge 
„sich  dann  wieder  nieder.** 

Die  angegebenen  Präparate  sind  darum  noch  besonders  werth- 
voll,  weil  sie  zur  Erzielung  der  Härtung  nicht  mit  dem  fettlösenden 
Alkohol  behandelt  sind.  Fig.  35  stellt  ein  mit  Osmiumsäure  und 
Carmin,  Fig.  36  mit  Pikrin-Osmiumsäure  und  Alauncarmin,  Fig.  37 
wahrscheinlich  ein  ebenso  dargestelltes  Präparat  dar^). 

Immanuel  Munk  beruft  sich  nun,  wie  ich  bereits  erwähnt 
habe,  auf  die  ausserordentliche  Kleinheit  der  Fetttröpfchen,  um  be- 
greiflich zu  machen,  dass  sie  leichter  als  irgend  ein  anderes  Stäub- 
chen  in  die  Epithelzellen  tibergehen.  Ich  habe  mir  selbst  die  Frage 
vorgelegt,  ob  die  ausserordentliche  Feinheit  derselben  die  Ursache 
sei,  wesshalb  man  sie  nicht  sehen  kann,  während  sie  die  gestreifte 
Schicht  der  Cylinderzelle  durchwandern. 

1)  Dieses  Archiv  Bd.  80  S.  132. 

2)  J.  HeidenhaiD,  Dieses  Archiv  Bd.  43  S.  103. 
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Es  ist  desshalb  vrichtig,  zu  betonen,  dass  im  Daimcanal  keine 
besonders  feine  Emulsion  vorhanden  ist,  wie  sie  doch  im  Chylus  vor^ 
kommt   Heidenhain ^)  spricht  sich  darüber  folgendermaassen  aus: 

^Brücke  denkt  vorzugsweise  an  eine  Begünstigung  der  Emul- 
,»girung  der  Fette  durch  die  Galle.  Von  anderen  Seiten  ist  freilich 
^bestritten  worden,  dass  eine  solche  überhaupt  zu  Stande  komme: 
«Cash  konnte  einerseits  aus  dem  Darminhalt  von  Hunden  keine 
^Emulsion  durch  Centrifugirung  gewinnen,  anderenfalls  fand  er  den 
«Darminhalt  sauer,  womit  das  Bestehen  einer  Emulsion  unvereinbar 
«seL  Aber  dass  der  nach  FettfQtterung  rahmähnliche  Ueberzug  der 
«Schleimhaut  Fetttröpfchen  mikroskopischen  Ausmaasses  einschliesst, 
«ist  leicht  zu  beobachten.  Ebenso  sicher  ist  es,  dass  die  staubartige 
«Vertheilung  der  Fette  bis  zu  unmessbar  feinen  Tröpfchen,  wie  sie 
«der  Chylus  darbietet,  nicht  in  dem  Darme,  nicht  in  dem  Epithel 
«oder  Zottenparenchym,  sondern  erst  beim  Uebertritt  in  das  Chylus- 
«gef&ss  zu  Stande  kommt  Wenn  also  Cash  diese  feinste  Emulsion 
«im  Auge  hat,  rouss  ich  ihm  beistimmen/ 

Es  ist  also  keine  Berechtigung  zu  der  Behauptung  vorhanden, 
dass  man  die  Fettröpfchen  ihrer  Kleinheit  halber  nicht  sehen  könne. 

Nachdem  ich  gezeigt  habe,  dass  Immanuel  M  unk  sich  auf 
Präparate  Heidenhain's  beruft,  die  beweisen  sollen,  dass  die  Fett- 
tröpfchen als  solche  in  die  resorbirende  Cylinderzelle  vordringen,  ob- 
wohl gerade  das  Umgekehrte  zu  sehen  ist,  ist  es  gewiss,  dass  seine 
Berufung  auf  eigene  mikroskopische  Beobachtunp:en  keinen  Werth  hat. 

Nach  Immanuel  Munk  soll  noch  Niemand  ausser  mir  mit 
gleicher  Bestimmtheit  sich  dafür  ausgesprochen  haben,  dass  der 
Uebergang  von  Fetttröpfchen  durch  die  Membran  der  resorbirenden 
Epithelzelle  nicht  zu  sehen  sei.  Diese  Frage  ist  von  der  grössten 
Bedeutung,  weil  es  sich  darum  handelt,  ob  man  sich  über  Thatsachen 
den  Kopf  zerbrechen  soll,  die  gar  nicht  existiren.  Ich  gebe  desshalb 
eine  Auslese  der  Beobachtungen  derjenigen  Forscher,  welche  diese 
Verhältnisse  eingehend  geprüft  haben,  weil  sie  Immanuel  Munk 
offenbar  unbekannt  geblieben  sind. 

Es  seien  zuerst  die  vor  fast  einem  halben  Jahrhundert  angestellten 
Forschungen  von  Otto  Funke  und  F.  Donders  hervorgehoben. 

Otto  Funke,  welcher  bekanntlich  etwa  gleichzeitig  mit 
Kölliker  die  feine  Streifiing  in  der  resorbirenden  Membran  der 
Cylinderzelle  entdeckte  und  für  Porencanäle  hielt,  hebt  hervor,  dass 


1)  Dieses  Archir  Bd.  43  S. 
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tt^cli  Ton  Niemand  mit  Sicherheit  das  Fett  auf  seinem 
Wi^ii^  durch  die  fraglichen  Porencanälchen  beobachtet 
«v>rden  ist*). 

«Schon  1852  richtete  Don  der  s*)  seine  besondere  Aufmerksam- 
i^l^t  darauf,  ob  in  dem  dicken  Saume  der  Epitheliaizelle 
«^b^nfalls  feine  Fettkügelchen  zu  sehen  wären,  und  die 
«i^^ativen  desfalsigen  Resultate  machte  er  als  einen 
»Beweis  gegen  Brücke's  Meinung  geltend  (Nederl.  Lancet 
,1852.    548).     Auch  jetzt  hat   er    wiederum    vergeblich 

»gesucht Donders  sagt:   „Solange  diese"   (nämlich 

die  Fettkügelchen  in  dem  verdickten  Saum  der  Cylinderzelle)  „  nicht 
»Vfesehen  worden  sind,  kann  man  nur  mit  Donders  (Die  Nahrungs- 
„mittel,  1853)  sagen:  dass  das  Fett  durch  eine  fast  grenzenlos  sich 
„fortsetzende  Vertheilung,  wobei  die  Theilchen  sich  dem  Mikroskop 
„entziehen  und  in  einer  nebelartigen  Trübung  sich  verbergen,  ge- 
„schickt  gemacht  wird,  durch  die  organischen  Poren  der  Zellmembran 
^zu  dringen"*). 

In  einer  unter  Grünhagen's  Leitung  1879  ausgeführten  be- 
merkeuswerthen  Untersuchung  von  Alfred  Will*)  wird  hervor- 
gehoben: 

„Es  muss  femer  auffallen,  dass  es  bei  den  vielen  Untersuchungen 
„der  Darmepithelien  nie  mit  Sicherheit  gelungen  ist, 
„zu  sehen,  wie  die  Fetttröpfchen  in  die  Zelle  hinein- 
„kommen,  sondern  dass  dieselben  nur  immer  mitten  in 
„der  Zelle  in  einiger  Entfernung  und  unterhalb  vom 
„Basalsaum  angehäuft  gefunden  werden." 

Wenn  also  L  M  unk  ganz  mit  Unrecht  mir  die  Ehre  der 
Priorität  zuweist,  so  muss  ich  doch  noch  hervorheben,  dass  schon  in 
meinem  Aufeaz,  den  er  bekämpft,  folgende  Stelle^)  vorkommt,  die 
ihn  widerlegt: 

„In  sehr  eingehender  Art  ist  diese  wichtige  Frage  von 
„L.  Krehl  unter  R.  Altmann's  Leitung  durch  mikroskopische 
„Untersuchung  von  gehärteten  Zottenquerschnitten  untersucht  worden, 
„und  zwar  mit  demselben  Ergebniss,  das  auch  ich  erhielt    Ich  halte 


1)  Otto  Funke,  Lehrbuch  der  Physiologie  Bd.  1  S.  340  (1860)  und  Zeit- 
schrift f.  wissensch.  Zoologie  Bd.  7  S.  315. 

2)  Donders,  Physiologie  des  Menschen  S.  818,  8U.    1856. 
8)  Dieses  Archiv  Bd.  20  S.  256. 

4)  Dieses  Archiv  Bd.  80  S.  132. 
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«diese  Arbeit  aber  nicht  für  beweisend,  weil  Aitmann's  Methode 
, Alkohol  zur  Härtung  benutzt,  der  sicher  die  allerfeinsten  Fett- 
nStäubchen  ISst.  Ich  habe  nur  die  lebendige  Zotte  betrachtet  oder 
^frische  Epithelzellen  in  Fettresorption,  die  ich  durch  Zerzupfen  mit 
^OsmiumsAure  isolirt  hatte.  —  In  neuester  Zeit  (1897)  haben 
,,B.  Moore  und  D.  B.  Rock  wo  od  mit  besonderem  Nachdruck  her- 
i^vorgehoben,  was  wohl  nicht  allgemein  zugegeben  werden  wird,  dass 
«noch  Niemand  ein  Fettstftubchen  durch  die  gestreifte 
,,Membran  der  Epithelzelle  des  Darms  habe  hindurch- 
«gehen  sehen.  Ich  ziehe  daraus  den  Schluss,  dass  die  beiden 
«Forscher  diesen  Punkt  auch  besonders  geprüft  haben.  Auch  diese 
^«Forscher  sind  der  Ansicht,  dass  das  Fett  in  Lösung  ist,  während  es 
,,aus  dem  Darm  in  die  Epithelzelle  eindringt.  Auch  ich  glaube:  Das 
ist  wirklich  so!*" 

Es  ist  vielleicht  zweckmässig,  wenn  ich  daran  erinnere,  dass 
meine  eigenen  Untersuchungen,  welche  den  Durchtritt  von  Fett- 
tröpfchen durch  die  gestreifte  Membran  der  absorbirenden  Cylinder- 
zelle  betreffen,  keineswegs  beiläufige  waren.  An  Hunden  und 
Fröschen,  die  in  Fettresorption  begriffen  waren,  untersuchte  ich  die 
aus  dem  soeben  getödteten  Thiere  entnommenen  Darmzotten  unter 
dem  Mikroskope,  indem  ich  dieselben  von  dem  natürlichen  Speisebrei 
umspült  sein  und  dann  plötzlich  Galle  hinzufliessen  liess.  Ich  glaube 
dann  jedesmal  eine  eigenthtlmliche  Streckung  der  Cylinderepithelien, 
keineswegs  aber  ein  Eindringen  von  Fetttröpfchen  in  den  streifigen 
Saum  der  resorbirenden  Zellen  wahrgenommen  zu  haben.  Sehr  viele 
derartige  Versuche  habe  ich  unter  verschiedenen  Bedingungen  an- 
gestellt und  hatte  dabei  immerfort  zahllose  Epithelzellen  im  Profil 
zur  Ansicht,  ohne  dass  ich  jemals  den  Basalsaum  anders  als  glas- 
hell ohne  Spur  von  Fetttröpfchen  sah,  wenn  auch  die  Zelle  selbst 
durch  dichten  Fettstaub  schwarz  erschien. 

Ich  habe  in  der  Literatur  nur  eine  Stelle  gefunden,  die 
L  M  unk  für  seine  Auffassung  geltend  machen  könnte.  Kölliker^ 
behauptet,  dass  von  ihm,  «freilich  in  seltenen  Fällen  **,  Fettmoleküle 
der  feinsten  Art  in  der  «porösen  dicken  Basalmembran '^  beobachtet 
worden  seien.  Hieraus  folgt,  dass  auch  Kölliker  in  der  über- 
wiegend grössten  Zahl  der  Fälle  während  der  Fettresorption  in  der 
«dicken  Basalmembram*"  der  resorbirenden  Cylinderzelle  keine 


1)  Kölliker,  Handbuch  der  Gewebelehre  S.  447.    1863. 
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Fetttrôpfchen  sehen  konnte,  obwohl  er  sie  zu  sehen  wünschte,  um 
den  Beweis  für  seine  Deutung  der  Streifen  der  «»Basalmembran*  zu 
erbringen,  die  er  für  Porencanäle  hielt.  Eine  nur  ausnahmsweise 
auftretende  Erscheinung  kann  nicht  maassgebend  sein,  um  so  weniger, 
als  bei  so  zarten  Verhältnissen  eine  Täuschung  leicht  möglich  und 
bei  der  Herstellung  der  Präparate  durch  mechanische  Verletzung  ein 
Fetttröpfchen  in  die  weiche  Basalmembran  hineingedrückt  werden 
könnte. 

Wenn  Immanuel  M  unk  also  behauptet,  dass  ausser  mir  noch 
Niemand  mit  solcher  Bestimmtheit  das  Freibleiben  der  resorbirenden 
gestreiften  Membran  der  Cylinderzelle  hervorgehoben  hätte,  so  ist 
dies  nur  der  Beweis  seiner  Unkenntniss  der  Literatur.  Wir  dürfen 
vielmehr  sagen,  dass  alle  Diejenigen  —  und  es  handelt  sich  um 
ganz  hervorragende  Forscher  —,  welche  sich  eingehend  mit  der 
mikroskopischen  Untersuchung  der  das  Fett  resorbirenden  Cylinder- 
zelle beschäftigt  haben,  einstimmig  berichten,  dass  das  Fett  während 
seines  Durchganges  durch  die  gestreifte  dicke  Membran  derselben 
nicht  zu  sehen  ist.  Man  könnte  mit  Donders  annehmen,  dass  die 
Fettstäubchen  von  einer  Kleinheit  wären,  die  dem  Mikroskope  ent- 
geht Das  widerspricht  aber  der  Thatsache,  dass  die  Fetttröpfchen 
der  in  der  Darmhöhle  vorhandenen  Fettemulsion  an  Grösse  bei 
Weitem  die  im  Chylus  enthaltenen  übertreffen,  welche  letzteren  doch 
auch  noch  sichtbar  sind. 

Die  Voraussetzung,  dass  das  Fett  als  Emulsion,  d.  h.  als 
Tröpfchen  in  die  Epithelzelle  eindringt,  ist  also  ein  der  thatsäch- 
lichen  Beobachtung  widersprechendes  Phantasiegebilde,  dessen  innere 
Un  Wahrscheinlichkeit  oder  Unmöglichkeit  zu  den  gewagtesten  An- 
nahmen zwang.  Dieses  Phantasiegebilde  länger  festzuhalten  hat  aber 
beute  alle  Rechtfertigung  verloren,  weil  wir  im  Stande  sind,  alle 
beobachteten  Thatsachen  ohne  Voraussetzung  des  Phantasiegebildes 
befriedigend  zu  erklären. 

§  3.  Ueber  einige  gegen  die  Resorption  emulgirter 
Fette  beigebrachte  Gründe. 

Es  gibt  noch  einige  Thatsachen,  welche  zur  Stütze  und  zum 
Beweise  der  von  mir  hier  vertretenen  Ansicht  herangezogen  worden 
sind.  Gerade  weil  ich  die  Beweiskraft  dieser  Thatsachen  nicht  an- 
erkenne, will  ich  sie  besprechen,  um  zu  der  Klärung  dieses  Gebietes 
beizutragen. 
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Vor  Allem  ist  auf  die  bereits  von  verschiedenen  Seiten  hervor- 
gehobene Beobachtung  aufmerksam  zu  macheu,  dass  Fettresorption 
auch  stattfinden  kann,  ohne  dass  eine  Emulsion  des  Fettes  vor  der 
Resorption  stattgefunden  hat.  Während  die  Chylusgefässe  die  normale 
weisse  Fettemulsion  darboten,  war  in  dem  Darme  keine  Fettemulsion 
vorhanden.  Derartige  Versuche  sind  von  C.  L  u  d  w  i  g  und  T  h.  C  a  s  h  *) 
1880  veröffentlicht  worden.  Der  Dünndarminhalt  reagirte  sauer,  und 
in  dem  centrifugirten,  mit  Wasser  verdünnten  Inhalt  des  Dünndarms 
war  keine  Fettemulsion  vorhanden.  Zur  Rettung  der  Theorie  hat 
man  die  Annahme  gemacht,  dass  durch  den  alkalischen  Darmschleim, 
an  der  Oberfläche  der  Schleimhaut  doch  eine  Emulsion  zu  Stande 
gekommen  sei.  Es  fehlt  in  der  Arbeit  von  Cash  der  sichere  Nach- 
weis der  Abwesenheit  der  Emulsion,  weil  er  versäumt  hat,  den  mit 
Wasser  nicht  verdünnten  Speisebrei  des  Dünndarms  unter  dem 
Mikroskope  zu  untersuchen.  —  Wäre  hierbei  die  Abwesenheit  der 
Emulsion  festgestellt  worden,  so  würde  der  Versuch  doch  nichts 
beweisen,  weil  das  in  dem  Chylus  vorhandene  Fett  aus  resorbirten 
Seifen  und  Fettsäuren  erklärbar  ist.  Man  kann  ferner  behaupten, 
dass  wegen  der  bei  diesem  Versuch  ins  Werk  gesetzten  abnormen 
Ernährungsart  des  Hundes  mit  Stärke  und  Fett  thatsächlich  nur 
diejenige  Fettmenge  aufgenommen  worden  ist,  die  immer  in 
wasserlöslicher  Form  übergeht,  während  die  unter  normalen  Ver- 
hältnissen auch  vorhandene  Resorption  emulgirten  Fettes  diesmal 
unterblieb,  so  dass  vielleicht  auch  im  Koth  noch  ein  grosser  Theil 
des  gefütterten  Fettes  hätte  nachgewiesen  werden  können,  wenn 
darnach  gesucht  worden  wäre,  was  leider  nicht  geschehen  ist  — 

Wenn  also  der  Versuch  von  Cash  nicht  vollkommen  beweisend 
ist,  so  werden  wir  in  der  Folge  doch  noch  mehr  Beobachtungen 
kenneu  lernen,  welche  bezeugen,  dass  auch  ohne  Emulgirung  Fett 
resorbirt  werden  kann,  ohne  dass  man  zu  jenen  Einwänden  be- 
rechtigt wäre. 

An  diese  Thatsachen  schliesst  sich  ein  sinnreicher  Versuch  an, 
der  von  Dr.  Wilhelm  Connstein  herrührt.  Dieser  Forscher*) 
fütterte  Hunde  mit  Lanolin,  d.  h.  einem  Fett,  welches  von  dem 
gewöhnlichen    Fett    sich    dadurch    unterscheidet,    dass    es    durch 


1)  Archiv  von  du  Bois-Reymond  1880  S.  327  und  328. 

2)  Arch.  f.  Anat  u.  Physiol.,  PhygioL  Abth.  1899  S.  30.  —  Femer  die 
Medicinische  Woche,    Jahrg.  1900  Nr.  15. 


316  E.  Pfluger: 

Alkalien  und  Fennente  sehr  schwer  gespalten  wird,  während  es 
ebenfalls  die  Fähigkeit  besitzt,  Emulsionen  zu  bilden.  Das  Lanolin  ^) 
ist  ein  Gemenge  verschiedener  Fette,  in  denen  statt  des  Glyceryl- 
alkohols  der  gewöhnlichen  Fette  Cholesterin  und  Isocholesterin  ent- 
halten sind,  neben  fetten  Säuren  von  sehr  hohem  Molekulargewicht 
Es  ergab  sich,  dass  der  Hund  das  Lanolin  nicht  resorbirte,  sondern 
fast  ganz  durch  den  Koth  entleerte*).  L  Munk')  war  schon 
früher  (1888)  zu  dem  Ergebniss  gelangt,  dass  die  Resorption  des 
Lanolins  gleich  Null  zu  setzen  sei.  Franz  Volhard*)  hat  nun 
den  Einwand  erhoben,  dass  Lanolin  entgegen  der  Behauptung 
Gonnstein's  kein  leicht  emulgirbares,  sondern  ein  äusserst  schwer 
oder  gar  nicht  emulgirbares  Fett  darstelle.  Connstein*)  er- 
widert darauf,  dass  das  Lanolin  geradezu  ein  „classisches  Beispiel 
für  eine  Emulsion*'  liefere. 

Da  Connstein  angibt,  dass  das  von  ihm  gefütterte  Lanolin 
bei  40  bis  42^  C.  schmolz,  während  L  M  unk*)  bei  seinen  Ver- 
suchen Lanolin  anwandte,  dessen  Schmelzpunkt  bei  56 <^  C.  lag, 
so  muss  man  schliessen,  dass  das  im  Handel  vorkommende  Fett- 
gemenge, welches  Lanolin  genannt  wird,  eine  sehr  verschiedene  Zu- 
sammensetzung haben  könne,  die  vielleicht  die  Ursache  der  Wider- 
sprüche ist,  welche  zwischen  Connstein  und  Vol  hard  be- 
stehen. Connstein  hätte  zweckmässig  den  Inhalt  des  Dünn- 
darmes mikroskopisch  untersuchen  sollen,  um  sich  von  der  Gegen- 
wart der  Emulsion  sicher  zu  überzeugen.  Ich  habe  unseren  aus- 
gezeichneten Apotheker  Herrn  Dr.  Max  Scholl  (Löwen- Apotheke) 
gebeten,  für  mich  eine  Lanolin-Emulsion  herzustellen.  Er  bereitete 
eine  solche  mit  Gummischleim,  in  dem  das  Lanolin  eine  feine  Ver- 
theilung  darbot;  doch  stiegen  die  Lanolintheilchen  ziemlich  schnell 
auf  die  Oberfläche.  Herr  Dr.  Scholl  berichtete,  dass  seines  Er- 
achtens  von  einer  echten  Emulsion  keine  Rede  sein  könne. 

Ohne  Nachuntersuchung  mit  dem  von  Connstein  gefütterten 
Lanolinpräparat  lässt  sich  also  kein  Urtheil  gewinnen. 

Wenn  das  Lanolin  durch  die  Enzyme  des  Magens  und  Darmes 


1)  Anscbütz,  Organ.  Chemie  Bd.  1  S.  669.    1900. 

2)  Arch,  t  Anat  u.  PbysioL,  Physiol.  Abth.  1899  S.  HO. 

3)  Therapeut.  Monatshefte  1888.   März.  —  Centralbl  f.  med.  Wiss.  Nr.  41. 

4)  MOnchener  medicin.  Wochenschrift  Nr.  5  tu  6.    1900. 

5)  Die  medicinische  Woche.    Jahrg.  1900  S.  188. 

6)  Therapeut.  Monatshefte  1889. 
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nicht  spaltbar  ist,  so  fällt  natürlich  der  Theil  der  Fettaufnahme, 
der  auf  der  Resorption  in  Wasser  löslicher  Stoffe  besteht,  fort  Ist 
das  Lanolin  unfähig,  emulgirt  zu  werden,  so  ist  selbstverständlich 
von  der  Resorption  auch  deijenige  Theil  des  Fettes  ausgeschlossen, 
der  als  Emulsion  von  den  Epithelzellen  des  Darmes  aufgenommen 
wird.  Da  aber  Fett  resorbirt  wird,  ohne  emulgirt  zu  sein,  bleibt 
Connstein's  Versuch  doch  wichtig. 

Es  wird  zweckmässig  sein,  an  dieser  Stelle  noch  die  berühmten 
Versuche  zu  besprechen,  die  Otto  Funke*)  angestellt  und  1855 
veröffentlicht  hat.  Nachdem  er  gezeigt  hatte,  dass  keinerlei  feste 
Stäubchen  jemals  in  die  resorbirenden  Epithelzellen  eindringen, 
welche  nur  Stoffe  aufnehmen,  die  sich  in  flüssigem  Aggregat- 
zustande befinden,  versuchte  er  gegen  Brücke  zu  zeigen,  „dass 
„die  Resorption  des  Fettes,  wie  die  jefler  anderen  Flüssigkeit,  nur 
„auf  endosmotischem  Wege  vor  sich  geht,  dass  die  Zellen,  durch 
„welche  sein  Weg  geht,  nicht  offen,  sondern,  wie  jede  thierische 
„Zelle ,  mit  einer  Membran,  welche  für  feste  Körper  undurchgängig 
,,ist,  geschlossen  sind""^). 

Wie  Funke  sich  dies  denkt,  erhellt  deutlicher  aus  folgender 
Stelle: 

„Ich  habe  mir  immer  vorgestellt,  dass  das  Fett  im  Darm  als 
„flüssiger  Körper  resorbirt  werde,  dass  die  Tröpfchen,  in  welche  es 
„durch  die  Darmsecrete  emulsirt  wird,  ohne  Schwierigkeit,  wie  die  einer 
„anderen  Flüssigkeit,  einer  unendlich  feinen  Vertheilung  fähig  seien 
„und  diese  Vertheilung  daher  jedes  Mal  so  weit  gehe,  dass  die  Par- 
„tikelchen  durch  die  hypothetischen  Poren  einer  Membran  wie  die 
„anderen  Flüssigkeiten  hindurch  wandern  könnten.  Die  Hypothese 
„von  Schmidt  und  Wistinghausen  schienen  mir  auf  genügende 
„Weise  die  Ueberwindung  des  Widerstandes,  welchen  das  die 
„Zellmembran  durchdringende  Wasser  dem  Eindringen  der  Fett- 
„partikelchen  entgegensetzt,  zu  erklären.^') 

Die  von  ihm  vorausgesetzte  „unendlich  feine"  Vertheilung  der 
Fetttröpfchen  in  wftssriger  Flüssigkeit  ist  eigentlich  eine  Lösung,  und 
Lösungen  können  sogar  Molecül-Aggregate  enthalten.  Da  er  aber 
von  dem  Widerstände  spricht,  den  das  Wasser  den  endosmotisch  in 


1)  Otto  Funke,  Zeitschr.  f.  wisseoschaftl.  Zoologie  Bd.  7  S.  815.    1855. 

2)  Otto  Funke,  a.  a.  0.  S.  821. 
8)  Otto  Funke,  a.  a.  0.  S.  816. 
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den  Membranporen  vordringenden  Fetttheilchen  entgegensetzt,  denkt 
Funke  sich  doch  nur,  dass  eine  „unendlich  feine",  d.  h.  mit  dem 
Mikroskop  nicht  mehr  wahrnehmbare  Fettemulsion  die  Membran  der 
resorbirenden  Cylinderzelle  durchdringen  könne.  Im  Widerspruch 
mit  Funke's  Vorstellung  steht,  dass  im  Darme  eine  in's  unendlich 
Feine  vorschreitende  Emulsion  niemals  gesehen  worden  ist. 

Seinen  Hauptversuch  beschreibt  Funke  nun  mit  folgenden 
Worten: 

„Brachte  ich,"  sagt  er,  „Oel  oder  leicht  schmelzbares  Fett  in 
„Emulsion  in  abgebundene  Darmschlingen,  so  fand  ich  nach  Verlauf 
„einer  oder  mehrerer  Stunden  das  Epithel  in  gewöhnlicher  Weise 
„mit  Fett  erfüllt.  Brachte  ich  dagegen  ein  bei  der  Temperatur  des 
„Körpers  nicht  flüssiges  Fett  in  so  feine  Vertheilung,  dafs  die  Mehr- 
„zahl  der  Partikelchen  nicht  über  '/s  des  Durchmessers  der  Zellen 
„maassen,  in  eine  ebensolche  Schlinge,  so  fand  ich  in  den  Zellen 
„nach  Verlauf  derselben  Zeit  nicht  ein  einziges  Fettkügelchen.  Ich 
„habe  diese  Versuche  theils  mit  möglichst  reinem  Stearin,  dessen 
„Schmelzpunkt  bei  61  ^  C.  lag,  theils  mit  Wachs,  welches  ich  durch 
„Schütteln  im  geschmolzenen  Zustande  mit  Gummilösung  bis  zum 
„Erkalten  so  fein  vertheilte,  angestellt."  *) 

Funke  gibt  in  der  Originalabhandlung  ausdrücklich  an,  dass 
er  sich  durch  die  mikroskopische  Untersuchung  davon  überzeugt 
habe,  dass  die  von  ihm  künstlich  hergestellte  Wachs-  und  Stearin- 
emulsion „eine  mehr  als  hinreichend  feine  Vertheilung  des  Fettes" 
zeigte,  dessen  Körnchen  meist  einen  Durchmesser  von  0,001  bis 
0,0005'"  und  darunter  hatten. 

Die  Wichtigkeit  des  Versuches  von  Funke  liegt  nun  darin, 
dass  erstens  so  kleine  Fettstäubchen  von  den  Epithelzellen  nicht 
resorbirt  werden,  was  der  Fall  sein  müsste,  wenn  das  Protoplasma, 
wie  Einige  wollten,  durch  ausgestreckte  Fortsätze,  feste  Theilchen 
in  die  Zelle  hereinziehen  könnte,  ähnlich  wie  das  ja  bei  den 
amöboiden  weissen  Blutkörperchen  gesehen  worden  ist 

Funke's  Versuch  ist  aber  zweitens  so  bedeutungsvoll,  weil 
Alfred  Will  und  Grtinhagen  in  überzeugender  Weise  bewiesen 
haben,  dass  chemisch  reine  Palmitinsäure,  obwohl  sie,  wie  das 
Stearin ,  auch  erst  bei  62  ^  G.  schmilzt,  dennoch  in  ausgezeichneter 

1)  0.  Fanke,  Lehrbuch  der  Physiologie  Bd.  1  S.  339.  1660.  ~  Zeitschr. 
f.  wissenschaftl.  Zoologie  Bd.  7  S.  323. 
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Weise  resorbirt  wird,  obwohl  die  Palmitinsäare  noch  nidit  einmal 
in  Emulsion  gebracht  war.  Funke's  und  WilTs  Versuche  er- 
gänzen sich  und  zeigen,  dab  die  Palmitinsäure  resorbirt  wurde, 
offenbar,  weil  sie  in  Lösung  ging  in  Folge  von  Smfenbildung,  und 
dass  das  feste  Stearin  nicht  resorbirt  wurde,  offenbar,  weO  das 
Steapsin  keine  Zerlegung  in  Stearinsäure  und  tilycerin  bewirken 
konnte.  Denn  wäre  Stearinsäure  entstanden,  hätte  Resorption  ein- 
treten müssen.  Steapsin  kann  also  nnr  flüssiges  Fett  zerlegen. 
Von  Spuren  wird  hier  abgesehen. 

Die  Emulsion  von  Stearin  wird  folglich  desshalb  nicht  resorbirt, 
weQ  es  nicht  gespalten  wird.  Wenn  Diejenigen  Recht  haben,  welche 
die  Streifen  in  der  resorbirenden  Membran  der  Cylinderzelle  fbr 
Porencanäle  halten,  durch  welche  die  Fettemulsion  eintritt,  könnte 
man  sich  vorstellen,  dass  ein  sehr  kleines  flüssiges  Fetttröpfchen  die 
Yerengerten  Stellen  der  Porencanäle  leicht  durchsetzt,  indem  es  seine 
Gestalt  in  zweckentsprechender  Weise  ändert,  was  bei  einem  festen 
KOgelchen  ausgeschlossen  ist  —  So  gehen  Blutkörperchen  durch  die 
Poren  des  Fliesspapieres  vermöge  ihrer  Schmiegsamkeit,  während 
starre,  viel  kleinere  Körperchen  von  denselben  Poren  zurückgehalten 
werden. 

Wenn  also  alle  diese  wichtigen  Thatsachen,  welche  von  Cash, 
Connstein,  Funke  beigebracht  worden  sind,  auch  nicht  als 
strenge  Beweise  festgehalten  werden  können,  bleibt  doch  die  eine 
Wahrheit  gesichert: 

Niemals  ist  ein  Fetttröpfchen  auf  seinem  Wege 
aus  der  Darmhöhle  in  die  Cylinderzelle  in  der  dicken, 
glashellen  resorbirenden  Membran  derselben  gesehen 
worden. 

Immanuel  Munk^  zieht  gegen  diesen  Satz  noch  durch 
folgende  Erörterung  zu  Felde: 

„Pflüg  er 's  Beobachtung,  die  in  dieser  Bestimmtheit  von 
«keinem  der  zahlreichen  Forscher  über  Fettresorption  verzeichnet 
«wird,  beweist  nur,  dass  die  Fette  gelöst  sind,  nicht  aber,  dass  dies 
«nur  in  Form  von  Seifen  geschieht;  vielmehr  könnten  auch  Fette  und 
«Fettsäuren  ans  der  Fettemulsion  des  Chymus  durch  fettanziehende 
«und  fettiösende  Stoffe  der  Zottenepithelien  in  gelöster  Form  hinein- 


1)  Centnlblatt  1900  8.  128. 

B.  Pntff«r.  ArekiT  fir  Pkj*tokrte.    B«.  8S. 
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„befördert  werden.    Gegenwart  von  Seifen  oder  freien  Fettsäuren 
„unterstützt  den  Eintritt  wesentlich." 

Um  zu  beweisen,  dass  Fetttröpfchen  die  resorbirende  Membran 
der  Cylinderzelle  durchsetzen,  also  im  ungelSsten  Zustande  auf- 
gesogen werden,  behauptet  Immanuel  Munk,  dass  die  Unsicht- 
barkeit  dieser  Fetttröpfchen  dadurch  bedingt  sei,  dass  sie  im  ge- 
lösten Zustande  die  resorbirende  Membran  durchsetzen.  Mit  anderen 
Worten:  Die  Fetttröpfchen  sind  nach  Munk  ungelöst,  weil  sie  ge- 
löst sind.  Dabei  belehrt  er  mich,  dass  ich  mit  Unrecht  bei  der 
Lösung  nur  Seifen  voraussetze,  während  doch  auch  Fettsäuren  und 
Fette  durch  lösende  Stoffe  zur  Resorption  gebracht  werden  könnten. 
Das  Alles  habe  ich  ja  gerade  so  behauptet;  er  muss  meine  Ab- 
handlung sehr  oberflächlich  gelesen  haben.  Nur  fbr  das  Fett  als 
solches  wagte  ich  den  Uebergang  in  gelöster  Form  nicht  zu  behaupten, 
weil  keine  Lösungsmittel  von  irgendwelchem  Belang  bekannt  sind. 
Dass  kleine  Mengen  von  Fett  in  Seifen,  ja  sogar  in  Wasser  löslich 
sind,  ist  oft  genug  behauptet  worden,  ja  theilweise  sogar  richtig. 
Es  handelt  sich  hier  aber  darum,  ob  das  Fett  in  ungelöster  Form, 
als  Emulsion,  nicht  ob  es  vielleicht  in  kleinen  Mengen  auch  gelöst 
resorbirt  wird. 

§  4.    Widerlegung  von  L  Munk's  Satz,  dass  die 
Fettsäuren  und  Seifen  denselben  Nährwerth  wie  die 
Fette  haben,  aus  denen  sie  dargestellt  sind.    Zurück- 
weisung der  unberechtigten  Prioritätsansprüche 
dieses  Forschers. 

Ich  habe  in  meiner  Abhandlung,  allerdings  in  möglichster  Kürze, 
gezeigt,  dass  alle  bekannten  Thatsachen  genügen,  um  zu  verstehen, 
wie  das  Fett  bezw.  seine  Spaltungsproducte  nur  in  gelöster  Form 
resorbirt  werden.  Dass  Immanuel  Munk  dies  zugeben  muss,  geht 
aus  folgender  Stelle  seiner  g^en  mich  gerichteten  Abhandlung  hervor: 

„Somit  können  meine  und  Frank's  Versuche  nur  eine  Stütze 
„dafür  bieten,  dass  die  Fettspaltung  im  Hundedarm  ausgiebig  erfolgt, 
„sicherlich  aber  nicht  den  entscheidenden  Beweis,  dass,  wie  Pflûger 
„will,  alles  Fett  im  Darme  gespalten  wird,  vollends 
„nicht,  dass  dies  Nämliche  für  Glycerinester  zutrifft, 
„wenn  auch  die  Möglichkeit  eines  solchen  Vorganges 
„nicht  in'Abrede  gestellt  werden  soll. 
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„Dass  selbst  eine  beträchtliche  Fettspaltung  mit  dem  thierischen 
^Haushalt  verträglich  wäre,  dafür  spricht  die,  wie  dort  nicht  an- 
,,gegeben,  gleichfalls  von  mir  zuerst  gefundene  und  dann  von 
^y.  Walther,  Frank  u.  A.  bestätigte  Thatsache,  dass,  wenn  man 
«anstatt  der  Fette  die  entsprechende  Menge  von  Fettsäuren  oder 
,»Seifen  füttert,  dies  für  die  Ernährung  annähernd  denselben 
^Werth  hat  wie  Zufuhr  von  Neutralfett" 

Ich  bin  mit  L  M  unk  einverstanden,  dass  diese  Thatsachen 
für  meine  Auffassung  in  Betracht  kommen.  Keineswegs  kann  ich 
aber  zugeben,  dass  L  M  unk  der  Entdecker  derselben  ist  Auf 
diesem  ganzen  Gebiete  der  Fettphysiologie  kommt 
ihm  kein  neuer  Gedanke  und  keine  neue  wichtige  That- 
sache zu,  obwohl  er  stets  seine  Untersuchungen  so  dar- 
stellt,  als  ob  mit  ihnen  ein  neuer  Stern  aufgegangen 
sei,  während  es  sich  immer  nur  um  gewöhnlich  fehlerhafte,  zu- 
weilen ein  wenig  modificirte  Wiederholungen  der  Untersuchungen 
seiner  Vorgänger  handelt. 

Nicht  Immanuel  M  unk,  sondern  RadziejeWski  und 
Kühne,  welcher  der  geistige  Urheber  der  Untersuchung  von  Radzie- 
jewski  ist,  stellten  zuerst  fest  —  schon  1868,  als  L  Munk  erst 
16  Jahre  alt  war  — ,  dass  nicht  bloss  Seifen  in  ausgezeichnetster 
Weise  resorbirt  werden^),  sondern  auch  sogar  zur  Fettmästung  dienen, 
und  schlössen  daraus  mit  Recht  auf  die  Fähigkeit  des  thierischen 
Organismus,  neutrales  Fett  aus  zugeführten  Fettsäuren  wieder  auf- 
zubauen. Ja,  diese  Forscher  waren  bereits  bemüht,  ein  dem  thieri- 
schen Körper  fremdes  Fett,  nämlich  Erucin,  als  Mastfett  zum  Ansatz 
zu  bringen. 

Es  wird  nothwendig  und  nützlich  sein,  wenn  ich  meine  Be- 
hauptungen beweise. 

Das  Wesentliche  des  Versuches  von  Radziejewski  liegt  in 
der  Thatsache,  dass  ein  Hund,  der  durch  schlechte  Ernährung  und 
Hunger  eine  ungeheure  Gewichtseinbusse  erlitten,  durch  Fütterung 
mit  zur  Erhaltung  mehr  als  genügender  Menge  von  Seife,  aber  ganz 
unzureichender  Mengen  von  Fleisch  eine  sehr  starke  Fettmästung 
darbot    Weil  dieser  hochwichtige  Versuch')  die  verdiente  Würdigung 


1)  Virchow's  Archi?  Bd.  48  S.  275.  1868,  und  Virchow's  Archi?  Bl.  56 
8.  214.  1872. 

2)  Virchow'8  Archiv  Bd.  43  S.  280. 
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nicht  gefuDden  hat,  ebenso  wenig  wie  sein  Entdecker,  der  die 
leitenden  neuen  Gedanken  in  die  Wissenschaft  einfahrte,  so  soll 
dieser  Versuch  genauer  betrachtet  werden. 

Vom  1.  April  1867  ab  fütterte  Radziejewski  einen  Hand 
v(»  6649  g  mit  tfiglich  300  g  Fleisch  und  Rubölseife.  Der  Hund 
nahm  wegen  schlechter  Beschafifenheit  der  Seife,  die  Erkrankung  er» 
zeugte,  an  Gewicht  ab.  Zur  Erzielung  eines  besseren  Pr&paratea 
wurde  Rttböl  mit  Kalilauge  verseift  und  die  erhaltene  Seife  durch 
ClNa  als  Natronseife  gelUlt  und  gut  bis  zu  neutraler  Reaction  aus- 
gewaschen. Nachdem  dieses  gute  neutrale  Seifenpräparat  hergestellt 
worden  war,  welches  das  Thier  vertrug,  zeigte  es  sich,  dass  300  g 
Fleisch  und  Seife  zur  Deckung  des  Bedürfnisses  nicht  genügten. 
Es  wurde  desshalb  die  Seifenzufuhr  von  20  g  bis  66  g  gesteigert 
(auf  Trockensubstanz  berechnet).  So  nahm  das  Gewicht  des  Hundes 
in  der  Zeit  vom  8.  Juli  bis  30.  Juli,  also  in  22  Tagen,  von  4725 
auf  5665  g,  d.  h.  um  040  g,  zu.  Im  Ganzen  waren  in  dieser  Zeit 
914  g  Seife  verfuttert  worden. 

Also  vom  1.  April  bis  8.  Juli  Gewichtsabnahme  von 
6649  g  auf  4725  g  =  1924  g  =  28,9  o/o, 
vom  8.  Juli  bis  80.  Juli  Zunahme  von 

4725  g  auf  5665  g  =  940  g  =  19,9  «/o. 

Da  bei  gemischter  Nahrung  das  Eiweiss  zuerst  oxydirt  wird 
und  in  diesem  Falle  die  gereichten  800  g  Fleisch  zur  Deckung  des 
Bedürfnisses  nicht  genügten,  so  kann  die  bedeutende  hier  beobachtete 
Mftstung  nicht  durch  eine  Ablagerung  von  Fleisch  bedingt  sein. 
Weil  femer  eine  MAstung  mit  Kohlehydrat  (Glykogen)  2^/o  des 
Körpergewichtes  selten  erreichen  kann,  und  weil  Fettsäuren  keine 
Glykogenbildner  sind,  bleibt  keine  andere  Annahme,  als  dass  die 
Mftstung  durch  Ablagerung  von  Fett  erzeugt  wurde.  Es  würden 
914  g  Seife  940  g  Mast  entsprechen. 

Weil  beim  Uebergang  von  Seife  in  Fett  3  Na  =  69  g  vertreten 
werden  durch  CgH«  =  41  g,  muss  das  Fett  immer  ein  etwas  geringeres 
Gewicht  haben  als  die  Seife,  aus  der  es  hervorging.  Zu  beachten 
bleibt,  dass  in  dem  gefütterten  Fleisch  nach  Radziejewski  bei 
einem  Gehalt  von  0,91  ^!o  Fett  im  Ganzen  60  g  Fett  zugefbhrt 
wurden.  Der  durch  dieses  Fett  und  das  Fett  aus  Seife  nicht  er- 
klärbare Theil  der  Mast  leitet  sich  aber  ab  erstens  aus  dem  syn- 
thetisch erzeugten  Fett,  welches  aus  dem  im  Fleische  zugefohrten 
Glykogen  entstehen  musste.     Rechnet  man  im  Pferdefleisch  (hoch 
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Teranschlagt)  2  ^/o  Glykogen ,  so  wurden  dem  Hund  in  22  Tagen 
zngefllhrt  22X300=6600  g  Fleisch  =  132  g  Glykogen,  welche 
isodynam  sind  mit  57  g  Fett  Wahrscheinlich  ist  das  Olykdf^ev 
oder  der  daraus  hervorgehende  Zacker  die  Mmttersabstjuii,  aus 
welcher  der  Organismes  das  Glycerlu  erzeugt,  ohne  welches  natürlich 
aus  der  Fettsaure  der  Seife  kein  Fett  entstehen  kann.  Man  muss 
aber  zweitens  als  gewiss  annehmen,  dass  in  dem  anfangs  ausgefaunger» 
ten,  glykogenarmen  Körper  das  überschüssig  zugeführte  Glykogen 
sich  nicht  bloss  in  Fett  umgewandelt,  sondern  auch  als  Glykogen 
in  Leber  und  Muskeln  aufgehäuft  hat.  Die  Grösse  der  Mflstung 
erkl&rt  sich  also  recht  befriedigend  aus  den  zugefQbrten  Seifen  und 
Kohlehydraten;  ebenso  erkennt  man,  dass  die  letzteren  einen  nur 
kleinen  Beitrag  zur  Mästung  geliefert  haben  können. 

Dr.  Cohnheim^)  machte  die  Section  des  Hundes,  und  Rad- 
ziejewski  sammelte  möglichst  alles  Fett  vom  Panniculus  adiposus, 
Mesenterium  und  den  Muskeln  durch  Extraction  mit  Aether.  Er 
prüfte  den  Schmelz-  und  Er8tarrungq[)unkt,  suchte  sogar  das  Erudn, 
das  im  gefütterten  Ruböl  enthalten  ist,  chemisch  nachzuweisen. 
Von  diesen  Thatsachen  ist  nur  das  von  Belang,  dass  sich  abgelagerte 
Massen  ergaben,  die  unzeifelhaft  Fett  waren.  Man  kann  allenfalls 
den  Einwand  machen,  dass  das  abgelagerte  Fett  fast  nur  aus  freier 
Fettsaare  bestanden  habe,  worüber  Radzieje wski  keine  Untersuchung 
angestellt  hat  Diese  Annahme  widerstreitet  aber  doch  allen  Er- 
fahrangen,  die  man  bei  der  chemischen  Analyse  des  Mastfettes  ge- 
macht hat 

In  dieser  Arbeit  Radziejewski's  tritt  zuerst  der  Gedanke 
der  Fettsynthese  aus  Fettsäuren  bei  Abwesenheit  des  Glycerins 
auf;  der  Beweis  wird  dafür  geliefert  und  sogar  die  Ablagerung  eines 
dem  thierischen  Organismus  fremden  Fettes  erstrebt 

Immanuel  Murik  aber  sagt  in  einer  Abhandlung,  in  der  er 
in  gespreizter  Selbstberäucherung  schwelgt'):  «Wenn,  wie  ich  fest* 
^gestellt  zu  haben  glaube,  die  Synthese  von  Fettsäuren  zu  Neutral- 
,fett  im  Körper  zu  Stande  kommt**  u.  s.  w.  — 

Das  Verdienst  der  Eröffnung  dieses  neuen  Gebietes  gebührt  in 
erster  Linie  Niemand  als  Wilhelm  Kühne  und  seinem  Schüler 
Radziejewski. 

1)  Yirchow's  Archi?  Bd.  48  S.  281.    1868. 

2)  Virchow*s  Archiv  Bd.  95  S.  418,  414. 
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Ifb  batte  et  fbr  Uoredbt,  dan  eigentficbea  Baksbrvcher 
Kobfii  iKtmtig  ZQ  iDârben,  weH  maocbe  UnroIIkoMieBbnt  i 
n»UD  kt\mieü  baftet^  die  in  das  neue  Gebiet  ehdUirteB. 

Aoth  Miokowski*;,  der  überall  Iminattael  Mask's 
Arbeitea  mM  auMerordeoUicbem  WobI wollen  bebandeit,  spricbt  sick 
io  gleicher  Weise  wie  ich  ans ,  überschätzt  freilicb  das  Gewicbt  der 
Leiituogen  des  Letzteren  sehr* 

Von  Immanuel  Mnnk  ist  aber  femer  bebanptet  .dieg^cb- 
f^folls   von  mir  (L  Mnnk)  znen»t  (1879)  [also  11  Jahre  nach  Rad- 

»ziejewski!  Rf.J  gefundene Thatsache,  dass»  wenn  man  anstatt 

^der  Fette  die  entsprechende  Menge  Ton  Fettsäuren  (oder  Seifen> 
,ffûtt<!rt,  dies  fllr  die  Ernährung  annähernd  denselben  Weith  hat 
^wle  Zufuhr  von  Neutralfett"  ^. 

Diese  hier  von  I*  Mnnk  für  sich  in  Anspruch  ge- 
nommene Entdeckung  ist  sein  Eigenthum  in  dem 
Punkte,  welcher  falsch  ist;  sie  gehört  Raddejewski  mit 
Rücksicht  auf  das,  was  an  ihr  wahr  ist 

l.  M  unk  hat  den  Beweis  zu  liefern  gesucht,  dass  100  g 
Fett,  welche  neben  600  g  Fleisch  einem  Hunde  von  30  kg  als 
Nahrung  gereicht  werden,  nicht  mehr  an  Eiweiss  sparen  als  die  Fett- 
säuren allein,  welche  in  dem  Fette  enthalten  sind. 

I.  M  unk')  ersann  vermöge  des  ihm  eigenthümlichen  Scharfsinnes 
einen  Veriuchsplan,  welcher  mit  Noth  wendigkeit  das  bestimmte  Ergebniss 
haben  musste,  welches  er  zu  seinen  Schlussfolgerungen  brauchte. 
AIho  ohe  er  seine  ausgedehnten  und  mühsamen  Versuchsreihen 
anfing,  hatte  er  die  zu  erwartenden  Errungenschaften  schon  wissen 
können,  um  einzusehen,  dass  der  Versuchsplan  verfehlt  war.  Das 
soll  nun  beiwiesen  werden^). 

A.  Fütterung  mit  Fett: 

1  Mol.  Fett  =  8177  W 

B.  FlUterung  mit  fetten  Säuren: 

1  Mol.  Stearinsäure    =  2711,8  W 

1     .     Oelsäure  =  2682,0  W 

1     ,     Palmitinsäure  =  2398.4  W^ 

Summe  =  7792,2  W 

1)  Bf^rlinfr  klin.  WocJienschrift  1900  S.  833. 

in  tVntnühUtt  Ar  Physiologie  1900  S,  125. 

a)  Virchow*8  Arehit  Bd.  80  S,  18, 

4)  S)<»h<^  Stohmann,  Zeitschr.  f.  BioL  Bd.  31  S.  37& 
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Nun  ist:  8177,0  W 

—  7792,2  W^ 

Unterschied    384,8  W 

Also  liefern  die  im  Fett  enthaltenen  fetten  Säuren  allein 

4,7  ^/o 
weniger  Wärme  als  das  Fett  selbst.    Als  I.  M  unk  den  Koth  des 
Hundes  analysirte,  ergab  sich,  dass  bei  Fütterung  mit  den  Fettsäuren 
etwas  mehr  Fettsäuren  und  auch  etwas  mehr  Seifen  sich  in  dem 
Kothe  fanden,  als  wenn  Fett  gefQttert  wurde  ^). 

Wir  wollen  desshalb  zur  Vereinfachung  der  Rechnung  sagen, 
dass  der  Kräfteinhalt  der  gefutterten  Fettsäuren  sich  zu  dem  der 
gefütterten  Fette  verhielt  wie  95  :  100. 

Nun  ist  es  klar,  dass,  wenn  wir  ein  Mal  eine  Zulage  von  95  g 
Neutralfett,  das  andere  Mal  von  100  g  neben  dem  Fleisch  geben, 
sicher  100  g  eine  grössere  Ersparniss  an  Ei  weiss  bedingen  werden 
als  05  g.  Es  fragt  sich  nur,  ob  der  kleine  Unterschied  nach- 
weisbar ist  und  nicht  in  die  Beobachtungsfehler  fällt 

Karl  Voit'),  der  diese  Verhältnisse  zuerst  eingehender  unter- 
sucht hat,  sagt: 

„Vermehrt  man  bei  gleichbleibender  Fleischzufuhr  die  Fettmenge 
„der  Nahrung,  so  sieht  man  nicht  immer,  wie  man  voraussetzen 
„sollte  y  eine  weitere  Verminderung  des  Eiweissverbrauches.  Die 
.,  dabei  eintretenden  Aenderungen  des  letzteren  sind  gering,  und  es 
.scheint  sich  der  Erfolg  nach  der  Menge  des  zugleich  gegebenen 
.Fleisches  zu  richten:  bei  geringen  Fleischgaben  war  durch 
„steigende  Fettmengen,  ebenso  wie  bei  ausschliesslicher  Zufuhr  von 
.Fett,  eine  Zunahme  des  Eiweissumsatzes  zu  bemerken,  bei  mittleren 
.Gaben  ein  Gleichbleiben  und  bei  grossen  eine  Herabsetzung  des- 
.selben.* 

Aus  diesen  Bemerkungen  ersieht  man,  dass  die  sparende 
Wirkung,  welche  Fett  zu  Gunsten  des  Eiweisses  ausübt,  klein  ist  und 
deutlich  erst  bei  grossen  Fettzulagen  in  die  Erscheinung  tritt,  aber 
auch  dann  im  Mittel  nur  7^/o  Eiweisserspamiss  ausmacht'). 

Immanuel  Munk^)  futterte  den  Hund  von  SO  kg  täglich 
mit  600  g  Fleisch.    Die  Fettzulage  von  100  g  hat  die  Höhe,  welche 

1)  Virchow's  Archi?  Bd.  80  8.  28  u.  24.    1880. 

2)  Hermann's  Handbuch  Bd.  6  Th.  1  S.  Id2ff.    1881. 

3)  A.  a.  0.  S.  ISO. 

4)  Virchow'B  Archi?  Bd.  80  S.  19.    1880. 
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allerdings  auch  nach  Voit  sparend  wirkt  Der  Hand  befand  sich 
bei  dieser  Ernährung  annähernd  im  Sto£fwechselgleichgewicht  Mit 
600  g  Fleisch  wurden  nach  I.  M  unk  dem  Hunde  neben  100  g 
FeU  zugeführt  20,4  g  N  auf  1  Tag.  Die  durch  das  Fett  bedingte 
Erspamiss  an  N  konnte  also  betragen  1,5  g  N.  Wenn  aber  eine 
Zulage  von  100  g  Fett  nur  eine  Erspamiss  von  1^5  g  N  bedingt, 
so  wird  eine  Zulage  von  5  g  etwa  nur  Vso  von  1,5  g,  also  nur 
0,07  g  N  Erspamiss  ermöglichen.  Das  ist  gerade  unsere  Frage,  wie 
sich  die  Erspamiss  an  Ei  weiss  verhält,  wenn  die  Zulage  ein  Mal 
95  g ,  das  andere  Mal  100  g  Fett  beträgt  Denn  das  ist  das  Ver- 
hältniss  der  Wärmewerthein  Immanuel  M  unk' s  Versuchen,  wenn 
er  ein  Mal  100  g  Fett,  das  andere  Mal  die  Fettsäuren  fütterte,  die 
er  aus  100  g  Fett  erhalten  konnte.  Die  mögliche  Erspamiss  an  N 
wäre  also,  selbst  wenn  keine  Fettsäure,  sondem  an  ihrer  Stelle  eine 
isodynaroe  Menge  von  Fett  gefuttert  worden  wäre,  auf  1  Tag  nur 
0,07  g  N  oder  0,3%  des  umgesetzten  Eiweisses. 

Dass  dieser  Werth  ganz  in  die  Beobachtungsf^ler  der  Methode 
fällt  hat  Immanuel  Munk  selbst  durch  den  Versuch  nachgewiesen. 
Denn  er  erhielt  nicht  eine  Verminderang  der  Eiweisserspamiss ,  als 
er  die  Fettsäuren  statt  des  zugehörigen  Fettes  fütterte,  sondem 
eine  Vermehmng  von  sogar  2  ^/o.  Dadurch,  dass  er  einen  Stoff  von 
geringerem  Kraftinhalt  fütterte,  erhielt  er  eine  grössere  Er- 
spamiss an  Eiweiss. 

Die  besondere  Form  der  Versuche  ist  noch  desshalb  merkwürdig, 
weil  der  Hund,  als  er  mit  Fettsäuren  gefüttert  wurde,  weniger  davon 
erhielt,  als  sich  in  100  g  Fett  befanden.  Demnach  würden  die  im 
Fett  enthaltenen  Fettsäuren  unter  Mitwirkung  des  Glycerins  eine 
kleinere  Erspamiss  bedingen  als  eine  geringere  Menge  derselben 
freien  Fettsäuren  ohne  Glycerin.  Da  das  ganz  unsinnig  ist,  musrte 
Immanuel  Munk  zugeben,  dass  bei  seiner  Methode  ein  Beobachtungs- 
fehler von  2^/o  vorlag.  Er  hat  aber  daraus  nicht  den  Schluss  ge- 
zogen, dass  dieser  Beobachtungsfehler  gross  genug  war,  um  das  wirk- 
liche Ergebniss  in  sein  Gegentheil  zu  verkehren.  Immanuel 
Munk^)  schliesst  vielmehr,  „dass  ein  Hund,  der  mit  einrai  Futter 
„aus  Fleisch  und  Fett  in  N-  und  Körpergleichgewicht  sich  befindet 
„im  Gleichgewicht  verharrt,  auch  wenn  21  Tage  hindurch  statt  des 
„Fettes  nur  die  in  letzterem  enthaltene  Fettsäuren  gegeben  werden  ; 


1)  Virchow's  Archiv  Bd.  80  S.  21.    1880. 
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„es  kommt  ako  den  Fettsäuren  die  gleiche  Bedeutung  als  Sparmittel 
,zo  wie  dem  Fett* 

Immanuel  Munk  zieht  daraus  den  weiteren  Sehluss,  dass  das 
Glyeerin  im  Fett  keine  sparende  Wirkung  auf  Eisweiss  ausübe,  und 
stützt  sich  dabei  noch  auf  Versuche,  die  er  schon  früher  — 1879  ^)  — 
veröffentlicht  hat  Bereits  in  dieser  Abhandlung,  noch  bestimmter  aber 
auf  Grund  von  Athmungsversuchen'),  die  im  Laboratorium  von  Prof. 
N.  Zuntz  angestellt  wurden,  gelangte  er  zu  der  Auffiassung,  „dass 
mAssige  Gaben  von  (in  die  Blutbahn  eingeführtem)  Glyeerin  im 
K(yrper  verbrennen  und  durch  ihre  Oxydation  einen  Bruchtheil  von 
K<yrperfett  vor  der  Zersetzung  bewahren*".  Es  wAre  merkwürdig, 
wenn  der  Beweis  vorläge,  dass  ein  im  Körper  oxydirter  N&hrstoff 
zwar  sparend  auf  Fett,  aber  nicht  sparend  auf  Eiweiss  wirkte.  Ich 
halte  die  Versuch  von  Immanuel  Munk  nicht  für  beweisend. 

Im  Jahre  1879  brachte  er  vier  Versuchsreihen  mit  folgender  An- 
ordnung*). 

„Mit  einem  aus  400  g  Fleisch  und  50  g  Speck  bestehenden 
.Futter  wurden  Hunde  von  ca.  20  kg  Körpergewicht  in  Stickstoff- 
„gleichgewicht  gebracht  (Vorperiode).  Dann  wurde  mit  dem  Futter 
„Glycerin  in  später  anzuführenden  Dosen  2 — 3  Tage  hindurch  gegeben 
„und  hernach  wieder  einige  Tage  nur  Fleisch  und  Speck  (sog.  Nach- 
„periode).  Zur  (Contrôle  wurde  endlich  in  zwei  Versuchsreihen,  im 
„Anschluss  an  die  Nachperiode,  ebenfalls  an  drei  Tagen  statt  des 
„Glycerins  die  Reiche  Menge  eines  anderen  notorischen  Nahrungs- 
„stoffes,  nftmlich  Rohrzucker,  der  dem  Glyeerin  in  Hinsicht  seiner 
„elementaren  Zusammensetzung  sehr  nahe  steht,  gefüttert,  so  dass,  da 
„die  übrigen  Bedingungen  die  n&mlichen  blieben,  für  den  Eiweiss- 
„verbrauch  bei  Glyeerin-  und  Zuckerfütterung  Vergleichswerthe  sich 
„eilgeben  mussten,  aus  denen  man  auf  die  Bedeutung  des  Glycerins 
„für  die  Ernährung  einen  directen  Schluss  zu  ziehen  berechtigt  war.* 

Nach  der  Berechnung  M  unk 's  bestand  nun  das  Ergebniss 
darin,  dass  das  Glyeerin  keine  Erspamiss  an  Eiweiss  zur  Folge 
hatte,  wohl  aber  der  Zucker,  dem  eiqe  Eiweisserspamiss  von  6—7  Vo 
entsprach. 

Demgegenüber  ist  nun  die  Thatsache  zu  betonen,  dass  das 


1)  Virchow's  Archiv  Bd.  76  8.  119. 

2)  DieMB  ArchtT  Bd.  46  8.  321.    1890. 

3)  Virchow'B  ArchlT  Bd.  76  S.  124. 
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Glycerin  allerdings  eine  kleine  Eiweissetsparniss  bedingte,  die  in 
den  vier  Versuchen  einmal  sogar  2^o  erreichte.  Dies  Eigeboisa 
tritt  hervor,  wenn  man  den  N-Verbraach  bei  Nonnalf&ttenmg  mit 
dem  N-Verbraoch  der  nachfolgenden  Glycerinfättening  ver^eicht, 
aber  im  Gegensatz  zu  M  unk  die  der  Glycerinf&tterung  nachfolgende 
Normalfbtterung  ausser  Acht  lässt,  weil  sie  noch  durch  das  Glycerin 
beeinflusst  sein  könnte.  Die  Rohrzuckerf&tterung  bedingte  eine  Er- 
spamiss  im  Eiweissverbrauch,  die  sogar  den  von  Voit  beobachteten 
Maximalwerth  übertrifit  Die  scheinbare  Ueberl^:enheit  des  Zutken 
dem  Glycerin  gegenüber  ist  aber  noch  dadurch  beeinflusst,  dass  1  g 
Rohrzucker  an  Wärmewerth  1  g  Glycerin  bedeutend  übertrifit,  was 
I.  M  unk  nicht  beachtet  hat 

Ein  Haupteinwand  gegen  Immanuel  Munk  besteht  darin, 
dass  das  Glycerin  die  Verdauungswerkzeuge  stark  reizt,  wenn  es  in 
dieser  unnatürlichen  Form  eingeführt  wird.  Unter  normalen  Ver- 
hältnissen entsteht  durch  Spaltung  der  Fette  auch  Glycerin,  das  viel- 
leicht in  dem  Maasse  durch  Resorption  verschwindet,  als  es  entsteht. 
Ausserdem  ist  es  unter  normalen  Verhältnissen  von  Fettsäuren  be- 
gleitet, die  sich  in  den  Epithelien  wieder  mit  dem  Glycerin  zu  Fett 
vereinigen.  Fehlt  die  Fettsäure  im  Epithel  für  die  synthetische 
Normalarbeit,  so  ist  wohl  begreiflich,  dass  dies  zu  Störungen  fbhren 
kann.    Immanuel  Munk  sagt  selbst: 

„Dagegen  besass  der  Koth  der  Glycerinperiode  einen  viel 
„grösseren  Wassergehalt,  nämlich  von  ca.  80®/o,  während  der  Koth 
„der  Vorperiode  im  Durchschnitt  nur  etwa  62  ^/o  Wasser  enthielt 
„Was  nun  die  Faces  selbst  anlangt  so  sehen  wir  mit  Ausnahme  von 
„Reihe  I,  in  welcher  nur  der  N-Gehalt  bestimmt  wurde,  bei  Glycerin- 
„fütterung  überall  die  Menge  ihrer  festen  Bestandtheile  zunehmen,  in 
„maximo  bis  zu  60 ^'o  gegenüber  der  Norm.  Abgesehen  davon  ist 
„in  der  Trockensubstanz  des  Kothes  nach  Genuss  von  Glycerin  auch 
„die  absolute  Menge  des  darin  vorhandenen  N  gesteigert  so  besonders 
„in  Reihe  II  und  III.  Es  wird  während  der  Glycerinperiode  im 
„Ganzen  stets  mehr,  zuweilen  sehr  viel  mehr  N  mit  dem  Kothe  aus* 
„gestossen  als  in  der  Norm,  in  Reihe  II  sogar  um  75 ^o  mehr. 
„Daraus  geht  hervor,  dass  das  Glycerin  bei  Einführung  mittlerer 
„Dosen  in  den  Magen  eine  etwas  weniger  gute  Ausnutzung  des  ver- 
„futterten  Fleisches  zur  Folge  hat  Der  dadurch  bedingten  etwas 
„geringeren  Resorption  von  Albuminaten  im  Darm  entspricht  die  ein 
„wenig   verminderte  N- Ausscheidung    durch  den  Harn.     Wird  die 
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«letztere  allein  fOr  die  Beurtheilung  der  Yerhaltnisse  des  Eiweiss- 
»Umsatzes  berücksichtigt^  so  gelangt  man  leicht  zu  dem  Schluss,  eine, 
«wemi  auch  nur  massige  Erspamiss  im  Eiweissumsatz  werde  durch 
»Glycerin  bewirkt"  *) 

Wenn  also  in  Folge  der  Glyceringabe  der  Stickstoff  des  Kothes 
zum  Theil  durch  unverdautes  Eiweiss  bedingt  ist  und  trotzdem  der 
Stickstoff  als  Maass  der  Eiweisszersetzung  benutzt  wird,  muss  die 
durch  das  resorbirte  Glycerin  bewirkte  Eiweisserspamiss  ausgeglichen 
werden  durch  den  Verlust  an  Koth. 

Wichtiger  aber  ist  die  Thatsache,  dass  seit  Zuntz  eine  Ver- 
dauungsarbeit angenommen  wird,  die  unter  Umständen  von  erheb- 
licher Grösse  ist  und  verschieden  nach  der  Natur  der  Stoffe,  welche 
die  Verdauungshöhle  erfüllen.  Da  offenbar  das  Glycerin  die  Schleim- 
haut reizt,  wird  es  wohl  desshalb  den  Stoffwechsel  anregen,  in  viel 
höherem  Maasse,  als  es  vielleicht  der  Zucker  thut  Diese  Steigerung 
des  Stoffwechsels  musa  dann  die  Möglichkeit  einer  Erspamiss  auf- 
heben, welche  das  Glycerin,  ohne  diese  zu  erzeugen  vermocht  h&tte. 

Man  erkennt  leicht,  dass  die  Beweiskraft  von  Munk's  Versuch 
von  der  Voraussetzung  ausgeht,  dass  an  den  Tagen,  wo  er  statt  des 
Normalfutters  die  Zulage  von  Glycerin  oder  Zucker  reicht,  der  Stoff- 
wechsel nicht  auch  noch  durch  andere  Umstände  beeinflnsst  werde 
als  diejenigen,  welche  wahrend  der  Zufuhr  des  Normalfutters 
herrschen.  Nun  ist  es  aber  aus  den  Versuchen  von  Carl  Voit 
bekannt  und  besonders  durch  mich  hervorgehoben  worden,  wie  un- 
berechenbar der  Stoffwechsel  der  Hunde  vermöge  ihres  verschieden 
ruhigen  oder  aufgeregten  Verhaltens  auf  und  ab  schwanken  kann, 
obwohl  das  Futter  unverändert  bleibt  Wo  dies  der  Fall  ist,  spielt 
der  Zufall  eine  grosse  Rolle,  so  dass  die  vier  Versuche,  welche  fQr 
das  Glycerin  von  Immanuel  Munk  angestellt  sind,  in  Folge 
blossen  Zufalls  in  eine  Periode  grösserer  Unruhe  des  Thieres  ge- 
fallen sein  können,  vielleicht  weil  der  Hund  durch  die  mit  dem 
Glycerin  verbundenen  Verdauungsstörungen  sich  unbehaglich  fühlte.  — 
Es  ist  eine  allgemein  auffallende  Thatsache,  wie  wenig  man  in  der 
medicinischen,  ja  sogar  auch  in  der  physiologischen  Literatur  die 
Bedeutung  des  Zufalls  bereift,  so  dass  Untereuchungen  als  wissen- 
schaftlich werthvoll  veröffentlicht  und  anerkannt  werden,  obwohl  sie 
nur  das  Ergebniss  des  Zufalls  sind   und   keinen  Werth   besitzen. 


1)  Virchow's  Archi?  Bd.  76  S.  120.    1879. 
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Wer  sich  hiervon  ein  auffallendes  Beispiel  vor  Augen  führen  will, 
der  lese  die  Arbeit  von  J.  Athanasiu  über  die  fettige  Entartung 
des  Eiweisses  durch  Phosphorvergiftung.  Dort  sieht  man,  dass,  wo 
es  sich  um  die  Ermittlung  kleiner  Unterschiede  handelt,  nidit  4, 
nicht  20,  nicht  40  Fälle  genügen,  um  den  wahren  Werth  des  Mittels 
festzustellen,  sondern  sehr  viel  mehr.  — 

Dieser  Grund  genügt  schon  allein,  die  Untersuchung  von 
Immanuel  Munk  ihrer  Beweiskraft  zu  berauben. 

Endlich  weist  der  hohe  Wassergehalt  des  Kothes  bei  Glycerin- 
ftktterung  darauf  hin,  dass  das  Glycerin  vermöge  seiner  HygroskopidtAt 
hier  eine  Rolle  spielt,  also  noch  in  dem  Koth  enthalten  und  nicht 
resorbirt  worden  ist.  Wegen  der  grossen  Löslichkeit  des  Glycerins 
in  Wasser  ist  man  geneigt,  zu  glauben,  dass  es  sehr  leidit  resorbirt 
werde.  Da  aber,  wie  v.  Mering  behauptet,  die  Magenschleimhaut 
sogar  Wasser  nicht  resorbirt,  und  da  das  rein  eingenommene,  wenn 
auch  verdünnte  Glycerin  Schädigungen  der  normalen  Resorption  be- 
dingt, bleibt  die  Frage  zu  untersuchen,  wie  viel  von  dem  in  den 
Magen  eingeführten  Glycerin  thatsächlich  nicht  resorbirt  ward  und 
sich  noch  im  Kotbe  vorfand.  Diese  nicht  resorbirte  Menge  ist  viel- 
leicht genügend,  um  zu  erklären,  wesshalb  der  Stoffwechsel  so  wenig 
durch  das  gefutterte  Glycerin  beeinflusst  worden  ist 

Die  Behauptung  von  Immaiael  Munk,  dass  das  im 
Stoffwechsel  sich  oxydirende  Glycerin  keine  Er- 
sparniss  an  Eiweiss  bedingen  könne,  entbehrt  also 
jeder  Begründung. 

§  5.  Ueber  das  von  Immanuel  Munk  angenommene 
„Normalfetf  des  Hundes  und  die  dadurch  bedingten 
fehlerhaften  Anordnungen  und  Beurtheilungen  seiner 

Versuche. 

In  der  Physiologie  der  Fette  spielt  der  sog.  Schmelz-  und  Er- 
starrungspunkt eine  hervorragende  Rolle.  Man  weiss,  dass  im  All- 
gemeinen das  Fett  verschiedener  Thiere  sich  unterscheidet,  indem 
dasselbe  bei  der  einen  Tfaierart  bei  Zimmertemperatur  flüssig  bleibt, 
während  es  bei  einer  anderen  eine  feste  Masse  darstellt.  Die  Frage, 
ob  Nahrungsfett  sich  im  Körper  eines  Thieres  ablagern  könne,  wurde 
in  der  Weise  zur  Entscheidung  gebracht,  dass  man  durch  Fütterung  - 
einer  bestimmten  Fettart  die  Beschaffenheit  des  Normalfettes  ändern 
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konnte.  Vor  einem  solchen  Versache  musste  non  die  Natur  des 
«Normalfettes''  festgestellt  werden,  theils  durch  die  Bestimmung  des 
Schmelz-  und  Erstarrungspunktes,  theils  durch  die  Ermittlung  des 
Verhältnisses  des  flüssigen  Oleins  zu  den  festen  Fetten  (Stearin  und 
Palmitin).  Hat  nun,  wie  es  bewiesen  ist,  das  Nahrungsfett  einen 
Einfluss  auf  das  Mastfett,  so  ist  es  einleuchtend,  dass  ein  Hund,  weil 
er  Alles  frisst  und  als  Hausthier  verschiedene  Nahrung  erhält,  nicht 
immer  dasselbe  Mastfett  haben  kann.  Man  denke  nur  an  den  Hund 
eines  Metzgers,  der  von  Fleischabfällen  lebt,  und  an  den  Hund  eines 
armen  Bauern,  bei  dem  das  Thier  fast  nur  pflanzliche  Nahrung  er- 
hält Es  fragt  sich  also,  wie  gross  die  Unterschiede  der  Fette  beim 
Hunde  unter  normalen  Verhältnissen  sein  können.  Betrachtet  man 
von  diesem  Gesichtspunkt  die  Schmelzpunkte  des  Hundefettes,  wie 
sie  von  verschiedenen  Forschem  angegeben  worden  sind,  so  muss 
man  über  die  Unterschiede  erstaunt  sein,  welche  beobachtet  wurden. 
Ich  habe  aus  der  Literatur  die  Schmelzpunkte  normalen  Hundefettes 
zusammengesucht  und  gebe  sie  in  folgender  Tabelle  (S.  332)  wieder. 

Ganz  übereinstimmend  geben  Schulze  und  Reinecke,  ebenso 
S  üb  bo  tin  den  Schmelzpunkt  des  Hundefetts  zu  40  bis  42^  C.  an. 
Radziejewski  erwähnt  heiläufig,  dass  dieser  Werth  auch  von  ihm 
gefunden  sei.  —  Auffallend  ist  desshalb,  dass  I.  M  unk  sein  nor- 
males Hundefett  schon  bei  18  bis  20  ^  C.  flüssig  werden  lässt 
Femer  sagt  L  Munk:  ,»Fett,  das  bei  17^  C.  erstarrt  und  bei 
28*  flüssig  wird,  unterscheidet  sich  kaum  von  normalem  Hunde- 
fett* ^).  Nach  Schulze  und  Reinecke  liegt  der  Erstarmngspunkt 
der  thierischen  Fette  10  bis  15*  unter  dem  Schmelzpunkt;  also 
würde  nach  diesen  Forschem  das  Hundefett  bei  25  bis  30*  C.  er- 
starren. 

Ich  beschloss  desshalb,  mir  durch  eigene  Versuche  ein  Urtheil 
zu  bilden,  ob  so  grosse  Unterschiede  des  Hundefettes  vorkommen. 
Ich  wählte  zwei  Hunde,  von  denen  der  eine  seit  vielen  Monaten 
vom  Hausdiener  in  der  Familie  gefüttert  worden  war,  während  der 
andere,  gekaufte,  bei  der  Section  mit  Milch  gefüllte  Brustdrüsen 
zeigte.  Ich  sonderte  das  Fett  aus  der  Bauchhöhle  (Gekröse  und 
Nia'enkapsel)  vom  Panniculus  adiposus  und  dem  Fett  der  wohl  ge- 
putzten Muskeln.  Die  Muskeln  wurden  zu  Brei  gemahlen,  bei 
100*  C.  getrocknet,  pulverisirt  und  im   «Soxhlet*   bis  zur  fast 


1)  Immanuel  Munk  a.  a.  0.  S.  420. 
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völligen  Erschöpfung  mit  Aether  ausgesogen.  —  Haut-  und  Darmfett 
Hess  ich  auf  dem  Wasserbad  aus  und  gewann  den  im  Bindegewebe 
bleibenden  Rest  dann  mit  dem  „Soxhlef".  Das  Gesammtfett 
wurde,  nachdem  es  auf  80^  erhitzt  war,  zusammengegossen  und  im 
heissen  Trockenschrank  durch  gutes  Papier  filtrirt  Das  Filtrat  iKcar 
meist  ganz  klar,  zuweilen  schwach  opalisirend.  Nun  stellte  ich  die 
Flasche,  in  der  das  Fett  sich  befand,  im  Zimmer  auf,  versenkte  ein 
Thermometer  in  das  durchsichtige,  klare  Oel  und  beobachtete, 
während  die  Temperatur  herabging.  Nachfolgend  schreibe  ich  die 
Unterschiede  auf,  welche  ich  an  dem  Fett  aus  dem  Abdomen ,  das 
von  zwei  verschiedenen  Hunden  stammte,  feststellen  konnte.  Hund  A 
war  ein  Männchen,  B  ein  Weibchen,  das  die  Mammae  noch  voll 
Milch  hatte,  als  wir  es  schlachteten. 

Bestimmung  des  Erstarrungspunktes  des  Gekrösefettes 
der  Hunde,  das«sich  sehr  langsam  abkühlt. 

Hund  A  (ca.  100  ccm  Fett). 
Bleibt  von  4  Uhr  Nachmittags  bis  Abends  9  Uhr  in  einem 
Zimmer  von  21®  C.  ganz  klar;  am  anderen  Morgen  hat  sich  am 
Boden  des  Gefässes  weisses  krystallisiertes  Pulver  abgesetzt,  das 
ungefähr  Vio  der  Höhe  der  Flüssigkeit  ausmacht  Nach  abermals 
24  Stunden  beträgt  der  Satz  etwa  Vs  und  nimmt  in  3  Wochen  zu, 
bis  er  ungefähr  V*  bis  Va  ausmachte.  Das  Pulver  liegt  aber  so 
locker,  dass  das  klare  Oel  sicher  mehr  als  */4  des  Volums  beträgt. 
Ich  stelle,  als  Abends  die  Temperatur  der  Luft  aufll^^C.  herunter- 
gegangen, das  verstopfte  Gläschen  vor  das  Fenster,  wo  es  die  Nacht 
über  bleibt  Die  Temperatur  ist  früh  des  anderen  Morgens  7,5  ^  C.  ; 
es  haben  sich  noch  eyiige  wenige  Krystalle  ausgeschieden ,  aber  '  s 
des  Fettes  sind  noch  immer  flüssiges,  ganz  klares,  gelbliches  Oel. 

Hund  B  (80  ccm  Fett). 
Als  das  sich  abkühlende  Fett  die  Temperatur  25®  C.  erreicht 
hatte,  begann  eine  Trübung  vom  Boden  aus,  die  rasch  beim  Sinken 
auf  24^  C.  die  ganze  Flüssigkeit  einnimmt  Die  Temperatur  im 
Oel  steigt  jetzt  auf  24,5,  obwohl  das  Zimmer  nur  18,5®  C.  hat. 
Bei  24®  C.  steifer  Brei,  doch  fällt  vom  herausgezogenen  Thermometer 
noch  ein  steifer  Tropfen  ab.  Bei  22®  C.  bildet  sich  kein  ab- 
fallender Tropfen  mehr.  Gefäss  lässt  sich  umdrehen,  ohne  dass  das 
Fett  sich  bewegt  und  abfliesst. 


334  E-  Pfligerr 


Das  Fett  Ton  GdoOse  Haa  hààem,  adUSg  «ob  VcfSKhe 
«BtenrorfeBeo,  sidier  ganz  gwoad«  bade  zogt  ako  ciae  os* 
geheure  Vendnedeiilieit  Das  Verhiltiii»  des  OkiM  sa  des  festes 
Fetten  nrass  bei  Hnad  A  Tîel  grosser  sem  als  bei  Had  B.  Dess 
ieb  zofUIig  bei  den  beiden  ersten  Hunden,  dte  kh  antraf,  das 
Maximum  der  Versehiedenbeü  des  Hnndefettes  gefinden ,  kann  man 
nieht  Toraossetzen;  es  kommen  sieber  noch  gröesne  Unteiaefaiede  vor. 

Wenn  ich  nnn  den  Hand  A  benatzt  bitte,  am  wie  L  Monk 
den  Veraoch  von  Radziejewski  za  wiederholen,  d«  h.  einen  ab- 
gemagerten Hand  mit  Rûbôl  za  misten!  Nachdem  in  L  Mnnk^ 
Versach  eine  Gewicbtszanahme  des  Handes  Ton  13f«  erzielt  war, 
wurde  durch  Audassen  des  Fettes  ron  PknnicalaB,  Baoch-  und 
Brusthöhle  1,42  kg  eines  Fettes  erhalten,  das  nadi  L  Munk  Tom 
normalen  Hundefett  ^anz  verschieden  sein  sollte. 

Dieses  Fett  hatte  folgende  Eigenschaften.  Nadidem  dasselbe 
sich  durch  Absetzen  geklärt  hatte,  stellte* dasselbe  ein  klares,  durch- 
sichtiges, ganz  leicht  gelb  gefärbtes  Oel  vor;  auf  dem  Boden  des 
Gef&sses  lagerte  zu  etwa  dem  5.  Theil  der  Höhe  der  Oelschicht 
eine  weissliche,  kömig-krystallinische  Masse.  «Durch  Erwirmen  auf 
circa  (?)  23  ^  C.  schmolz  auch  der  Bodensatz,  und  das  Ganze  stellte 
nun  ein  durchsichtiges,  gelbes  Oel  dar,  aus  wdchem  beim  Abkühlen 
auf  14^  C.  wieder  ein  weisser  Bodensatz  ausfiel.  Lisst  man  in 
gleicher  Weise  <1as  FeU  eines  normal  fetten  Hundes  aus,  so  erhilt 
man  cio  '^v\h  bis  grau- bräunlich  aussehendes  Fett,  das  bei  Zimmer- 
temperatur zinulich  fest  ist  und  erst  bei  18  bis  20^  weich  und  dick- 
ßussig  wird.  Hü  dass  es  vom  eingetauchten  Glasstab  abtropft;  bei  einer 
Temperatur  vau  23^  C.  verflüssigt  sich  ein  Theil,  und  es  setzt 
sich  beim  ruhif^en  Stehen  der  Rest  auf  dem  Boden  ab;  aber  auch 
bei  23  "  erreicht  die  tiefgelb  gefärbte  Oelschicht  des  normalen  Hunde- 
fettes höchäteuä  V«  von  der  Höhe  der  festeren  Bodenschicht*'  ^) 

E^  ist  wiiïhtig,  hervorzuheben,  dass  das  von  I.  Munk  hier 
uoter^uctite  Fett  ein  Gemenge  war,  das  beträchtliche  Mengen  von 
Hautfi*tt  euthielt,  das  nach  den  Erfahrungen  aller  Beobachter,  die 
ich  bestàti^ea  kann,  viel  reicher  an  Olein  als  das  GekrOsefett  ist 
Das  beim  Huud  A  von  mir  untersuchte  Fett  war  Gekrösefett;  w&re 
Uuu  tiorli  Hautfett  beigemengt  gewesen,  so  würde  es  noch  reicher 
an  Olein  fxe worden  sein.  Ich  hatte  auch  das  flüssige  Hautfett  des 
Hundes  B  ruhi^  hingestellt  in  einer  verschlossenen  Glasflasche.  Nach 

l)  Virchows  Arcbi?  Bd.  95  S.  419.    1884. 
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ein  paar  Ta^en  hatte  die  obere  flüssige  Oelschicht  eine  Höhe  von 
14  mm,  während  die  Oesammthöhe  des  Fettes  73  mm  betrug.  Die 
klare  Oelschicht  machte  also  ca.  Vs  des  Volums  aus.  Unter  gleichen 
Bedingungen  hatte  sich  ja  aus  dem  Gekrösefett  desselben  Thieres 
kein  Oel  abgeschieden. 

Das  Fett  von  Hund  Â,  der  nicht  mit  Ruböl  gef&ttert  worden 
war,  besass  also,  obwohl  nur  Gekrösefett,  nahezu  die  Eigenschaften, 
welche  nach  I.  Munk  zu  dem  Schluss  berechtigen,  dass  kein 
normales  Hundefett,  sondern  Ruböl  sich  in  dem  Körper  des  Thieres 
abgelagert  hatte.  Meine  Versuche  mit  Hund  A  und  B  zeigen,  dass 
man  von  keinem  normalen  Hundefett  mit  bestimmter  Zusammen- 
setzung reden  darf,  weil  es  grossen  Verschiedenheiten  in  seiner  Zu- 
sammensetzung unterliegt.  Wenn  I.  Munk  so  grosse  Verschieden- 
heiten bei  seinen  5  hierauf  untersuchten  Hunden  nicht  beobachtete, 
so  liegt  das  vielleicht  daran ,  dass  er  die  Thiere  aus  derselben  Be- 
zugsquelle erhalten  hatte,  wo  sie  unter  denselben  Lebens-  und  Er- 
nfthrungsbedingungen  gehalten  worden  waren. 

I.  Munk  hat  zur  Sicherung  des  Ergebnisses  noch  den  chemi- 
schen Nachweis  des  Erucins  im  Fett  erstrebt.  Es  ist  ihm  dies  aber 
nicht  gelungen.  Denn  der  Schmelzpunkt  der  als  Erucasäure  nach- 
zuweisenden Substanz  stimmte  nicht;  auch  liegt  keine  Elementar- 
analyse vor. 

Dieselbe  Unsicherheit  wie  bei  dem  Mbölversuch  findet  sich, 
als  I.  Munk^  einen  ausgehungerten  (19  Hungertage)  Hund  mit 
Hammelfettsäure  mästete.  Es  fand  sich  ein  bei  Zimmertemperatur 
festes  Fett,  das  wegen  seines  grösseren  Reichthums  an  festen  Fetten 
und  wegen  seines  Geruches  als  Hammelfett  „imponiren*  musste. 
Man  wird  dabei  im  Auge  behalten,  dass  Hunde,  welche  3  Wochen 
gehungert  haben,  noch  sehr  viel  Fett  von  ihrem  früheren  Bestände 
am  Körper  besitzen  können.  —  Ausserdem  beweist  der  Hammel- 
geruch des  Hundefettes  gar  nichts.  Er  würde  auch  voriianden  sein 
können,  wenn  gar  kein  Hammelfett  sich  im  Hund  abgelagert  hätte. 
Denn  auch  Hammelfett  ist  ganz  geruchlos,  wenn  es  rein  ist  — 

Auf  diesen  hier  eben  beschriebenen  Versuch  beruft  sich 
L  Munk')  ganz  besonders,  wenn  er  sich  die  Entdeckung  der  Fett- 
synthese zuspricht 

1)  yircbow*8  ArchiT  Bd.  95  S.  437.    188i. 

2)  Immanuel  Munk,  Physiologie  des  Menschen  und  der  Sftugethiere. 
Auflage  4.    1897.    S.  294  und  viele  andere  Stellen. 

I.  Pritf  «r.  kttUf  Ar  Pkyslolofi^    Bd.  82.  24 


S36  E.  Pflûger: 

Ein  solcher  Versuch  könnte  erst  dann  als  beweisend  für  ab- 
gelagertes Hammelfett  angesehen  werden,  wenn  eine  grössere  Zahl 
derartiger  Versuche  vorläge  und  ausserdem  festgestellt  ware,  inner- 
halb welcher  Grenzen  unter  normalen  Verhältnissen  der  Gehalt  des 
Hundefettes  an  festen  Fetten  schwanken  kann. 

Es  wird  zweckmässig  sein,  wenn  ich  auf  einige  Bemerkungen 
über  die  Bestimmung  des  Erstamings-  und  Schmebspunktes  eingehe. 

Wenn  man  das  frische  thierische  Fett  durch  Erwärmung  als 
flüssiges  Oel  vor  sich  hat,  so  lie<;t  ein  Lösungsgemenge  vor.  In 
dem  erst  bei  —  6^  C.  erstarrenden  Olein  ist  Palmitin  und  Stearin 
aufgelöst.  Palmitin  hat  den  Schmelzpunkt  bei  63®  C,  Stearin  bei 
71,5®  C.  Je  heisser  die  Flüssigkeit  ist,  um  so  mehr  Stearin  und 
Palmitin  kann  gelöst  bleiben.  Kühlt  sich  die  Flüssigkeit  ab,  so 
scheiden  sich  Stearin  und  Palmitin  wegen  Uebersättigung  der  Lösung 
aus,  wie  ein  Salz  auskrjstallisirt.  Da  aber  die  Moleküle  sich  vor 
der  Ausscheidung  zu  grösseren  Molekülgruppen  für  die  Krystall- 
bildung  ordnen  müssen,  so  erfolgt  die  Ausscheidung  bei  einer  be- 
stimmten Temperatur  keineswegs  sofort  Ich  habe  gesehen,  dass 
flüssiger  Hammeltalg,  der  im  Zimmer  zur  langsamen  Abkühlung 
hingestellt  wurde,  ganz  klar  blieb  bis  41,5®  C.,  dann  sich  trübte, 
aber  bei  weiterer  Abkühlung  bis  37,4  ®  zwar  steif  wurde  aber  flüssig 
blieb;  nunmehr  stieg  die  Temperatur  ziemlich  rasch,  während  das 
Fett  immer  fester  wurie,  auf  44,5®  C.  — \ 

Als  ich  längere  Zeit  dieses  feste  Fett  einer  Temperatur  von 
47®  G.  aussetzte,  blieb  es  fest,  war  aber  weich;  längere  Zeit  auf 
50®  G.  erwärmt,  wird  es  dickflüssig,  bei  52  ®G.  dünnflüssig,  ist  aber 
noch  trübe,  bei  55®  G.  aber  ganz  durchsichtig. 

55®  G.  ist  demnach  die  Temperatur,  bei  der  die  festen  Fette 
vollständig  im  Olein  gelöst  werden  können.  Es  müsste  also  um- 
gekehrt bei  der  Abkühl  uüg  von  55  ®  auf  54  ®  auch  eine  Ausscheidun«; 
erfolgen.  Weil  es  sich  aber  um  so  kleine  Mengen  handeln  würde 
und  das  Krystallisiren  so  langsam  sich  vollzieht,  wird  man  wohl 
viele  Stunden  oder  gar  Tage  warten  müssen,  bis  die  Trübung  er- 
scheint 

Was  also  bei  den  thierischen  Fetten  als  Schmelz-  und  Erstarrungs- 
punkt bezeichnet  wird,  ist  Lösung  und  Ausscheidung  krystallisirend^ 
Stoffe.  — 

Wenn  solches  flüssiges  Fett  sich  sehr  langsam  abkühlt,  bilden 
sich  wenige  zerstreute  Krystallflitter ,  die  Zeit  haben,  sich  allmälig 
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im  Oel  zu  senken  und  einen  Satz  zu  bilden,  wie  wir  es  beschrieben 
haben. 

Es  steht  dann  eine  klare  gelbliche  Oelschicht  Ober  dem  Satz.  — 
Wenn  man  aber  das  flüssige  Fett  rasch  abkühlt,  entstehen  in  dem- 
selben Augenblick  so  viele  die  ganze  Flüssigkeit  durchsetzende 
Krystallflitter,  die  sich  wie  ein  Gerüst  gegenseitig  an  der  Senkung 
hindern.  Ist  dies  Gerüst ,  jn  dessen  Spalten  das  Olein  sich  findet, 
dicht  genug,  so  hat  man  einen  steifen  Brei  oder  auch  eine  Salbe, 
i\\e  nicht  mehr  fliesst,  aus  der  sich  nicht  mehr  eine  obere  Oelschicht 
Ton  einer  tieferen  Krystallschicht  trennt  Man  erkennt  daraus,  dass 
€s  ganz  von  der  Anordnung,  die  man  beim  Krystallisiren  des  Fettes 
trifft,  abhängen  muss,  ob  eine  flüssige  Oelschicht  sich  bildet  oder 
nicht  und  wie  stark  die  gebildete  Oelschicht  sich  entwickelt  hat 
I.  Munk's  Methode,  Hundefett  durch  die  Höhe  der  Oelschicht 
von  anderem  Fett  unterscheiden  zu  wollen ,  ist  also  durchaus 
unrichtig. 

Wenn  man  bedenkt,  dass  der  Erstarrungspunkt  dem  Augenblick 
entspricht,  in  dem  der  flüssige  Zustand  der  Materie  in  den  festen 
übergeht,  und  dass  die  flüssigen  thierischen  Fette  ein  Gemenge  von 
Olein  und  festen  Fetten  darstellen,  welche  nicht  bei  derselben 
Temperatur  erstarren,  so  erkennt  man,  dass  von  einem  Erstarrungs- 
punkt der  thierischen  Fette  streng  genommen  keine  Rede  sein  kann, 
um  so  weniger,  als  im  Allgemeinen  bei  einer  bestimmten  Abkühlung 
immer  nur  ein  Theil  der  festen  Fette  sich  abscheidet  Theoretisch 
gerechtfertigt  wäre  die  Bestimmung  der  Temperatur,  bei  welcher  das 
flüssige,  klare  Fett  sich  eben  zu  trüben  beginnt  Praktisch  ist  aber 
zu  lange  Zeit  nöthig,  bis  bei  der  richtig  gewählten  Temperatur  die 
Trübung  deutlich  wird. 

Es  könnte  scheinen,  als  ob  bei  langsamer  Abkühlung  eines 
flüssigen  Fettes  der  Augenblick  zu  benutzen  sei  —  und  dies  wird 
empfohlen  —,  wo  das  sinkende  Thermometer  plötzlich  still  steht, 
wieder  steigt,  längere  Zeit  (bis  zu  V«i  ja  ^'s  Stunde)  unverändert 
steht  und  dann  wieder  sinkt,)  nachdem  eine  starke  Abscheidung 
stattgefunden  hat 

Die  Benutzung  dieses  merkwürdigen  Punktes  liefert  aber  auch 
keine  sichere  Stütze.  Wiederholt  habe  ich  mit  verschiedenem  Hunde- 
fett folgenden  Versuch  angestellt 

Mesenterialfett  von  Hund  J.,  oben  schon  besprochen,  wurde  zur 
Lösung  gebracht  durch  Erwärmen  auf  80  ®  C,  die  Flasche  in  Eis  ge- 

24* 


^ 
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stellt  und  das  langsame  Sinken  des  Thermometers  bis  10®  C.  be- 
obachtet, darauf  das  dickliche  Fett  umgerührt,  um  die  äusseren, 
kalten  Fettschichten  mit  den  inneren  zu  mischen,  wodurch  natürlich 
die  Temperatur  ein  wenig  gesunken  war.  Beim  ruhigen  Stehen 
steigt  sie,  steht  einige  Minuten  unverändert,  sinkt  dann  wieder. 
Rohre  ich  mit  dem  Thermometer  den  dicken  Brei  abermals,  so  sinkt 
die  allgemeine  Temperatur  wieder;  beim  ruhigen  Verweilen  in  der 
Mitte  des  Fettes  steigt  das  Thermometer,  erreicht  ein  Maximum, 
niedriger  wie  das  vorhergehende,  verharrt  unverändert  einige  Minuten, 
sinkt  wieder.  So  kann  man  den  sonderbaren  Punkt  sehr  oft  wieder- 
holen. Dass  das  Steigen  des  Thermometers  in  dem  sich  abkühlenden 
Fett  jedesmal  deutlich  gesehen  wird,  nachdem  man  den  Brei  gut 
gerührt  hat,  liegt  wohl  daran,  dass  derselbe  jetzt  in  allen  Schichten 
gleiche  Temperatur  hat  Die  eingetauchte  Thermometerkugel  ver- 
liert jetzt  keine  Wäiine,  wohl  aber  erzeugt  jede  Partie  des  Fett- 
breies fortwährend  Wärme,  weil  die  Erstarrung  noch  nicht  zu  Ende 
jrrführt  ist.  — 

Indem  ich  mit  dem  Versuche  so  fortfuhr,  kam  ich  zu  1,7®  C 
wo  der  Brei  sehr  steif  war;  aber  beim  Herausziehen  der  Thermo- 
lueterkugel  sank  ein  äusserst  dickflüssiger  Tropfen  langsam  ab.  Ich 
Hess  das  Glas  mit  dem  Fettbrei  im  Eis  ruhig  stehen.  Als  ich  nach 
4  Stunden  wieder  kam,  zeigte  das  Thermometer  6  ®  C,  obwohl  noch 
Eis  im  umgebenden  Wasser  schwamm.  Aber  das  Fett  war  so  fest 
geworden,  dass  ich  es  am  Thermometer  mit  dem  Flftschchen  aus 
dem  Wasser  heben  konnte.  Also  bei  1,7®  C.  war  dieses  Fett  noch 
flüssig  gewesen,  jetzt  aber,  bei  6®  C,  ganz  fest.  Die  Ausscheidung 
der  festen  Fette  war  eben  bei  1,7  ®  C.  nicht  beendet,  vollzog  sich 
erst  später.  —  Ich  habe  denselben  Versuch  mit  dem  Hautfett  des 
Hundes  Ä  und  ähnlichem  Erfolge  angestellt.  Das  genügt,  um  die 
Schwierigkeiten  zu  sehen,  die  für  eine  Bestimmung  der  Erstamings- 
temperatur  erwachsen. 

Mir  scheint  es  desshalb,  dass  die  einzige  Bestimmung,  welche 
noch  einigen  Werth  beansprucht,  die  Temperatur  beachtet,  bei 
welcher  eben  die  festen  Fette  im  Olein  gelöst  sind.  Man  erwärmt 
nlfto  Am  YiW.  \m  es  vollkommen  klar  ist  Da  die  Lösung  der  festen 
Frtto  i\h^T  s^ehr  langsam  (sehr  viel  langsamer,  als  man  glauben  sollte) 
^t'M'hiriit.  ^0  iTiuss  diese  Erwärmung  ebenfalls  mit  der  äussersten 
Liiiii:MUtik(  it  ïïich  vollziehen.  Man  wird  nun  diesen  Werth  für  den 
»üj^inaiiuteu  Schmelzpunkt  im  Allgemeinen  zu  hoch  finden,  wie  den 
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für  den  ^Erstarrun^rspunkt**  zu  tief,  was  die  Folge  der  erörterten 
Thatsachen  ist.  Schulze  und  Reinecke  haben  ihre  Schmelz- 
punkte auf  diese  Weise  festgestellt  —  Ebenso  habe  ich  gefunden, 
dass  der  »Schmelzpunkt''  des  festen  Gekrösefettes  des  Hundes  B 
wahrscheinlich  höher  als  41,5^  C.  lie^t.  Um  die  Schwierigkeit  be- 
greiflich zu  machen,  bemerke  ich,  dass  in  den  ersten  12  Stunden 
bei  30  bis  33^  C.  in  dem  im  Wasserbad  stehenden  Flfischchen  sich 
eine  obere  Oelschicht  von  etwa  Vs  des  gesammten  Fettvolums  ge- 
bildet hatte,  von  ^4  in  den  nächsten  12  Stunden,  von  Vt  bei  den 
folgenden  12  Stunden,  immer  bei  derselben  Temperatur! 

Bei  der  Bestimmung  des  „Schmelzpunktes**  der 
thierischen  Fette  würde  es  sich  also  um  die  Tempera- 
tur handeln,  bei  welcher  die  Lösung  des  Stearins  und 
Palmitins  im  Olein  eben  eine  gesättigte  ist.  Meiner  Er- 
fahrung gemäss  ist  auch  diese  Bestimmung  ungenau. 

§  6.    Die  Ausrottung  des  Pankreas  liefert  nach 

I.  Munk  das  entscheidende  Moment  zur  Beurtheilung 

der  Natur  der  Fettresorption. 

Ich  wende  mich  nun  zu  einer  Reihe  von  Einwänden,  in  denen 
I.  Munk  zu  zeigen  sucht,  dass  ausgiebige  Fettresorption  in  Fällen 
vorkommt,  bei  denen  eine  Fettspaltung  wegen  Abwesenheit  des 
Steapsines  nur  in  ganz  unzureichendem  Umfange  angenommen  werden 
könnte.  Da  nach  meiner  Ansicht  alles  Fett  gespalten  werden  muss, 
80  halt  er  diesen  Einwand  für  ein  „entscheidendes  Moment 
gegen  Pflûger***). 

Dieses  liegt  also  in  der  Fettresorption  nach  Ausrottung  des 
Pankreas.  Solche  „pankreaslose  Hunde,**  so  erklärt  L  Munk, 
„vermögen  nach  v.  M  e  r  i  n  g  und  Minkowski')  zwar  aus 
„einer  präformirten  Emulsion  (Milch)  das  Fett  noch  bis  zu 
„53  Procent  auszunützen,  nicht  aber  andere  (nicht  emulgirte) 
„Fette  oder  diese  nur  unter  gleichzeitiger  Beigabe  des  Pankreas. 
„Durch  Ludwig  und  Cash  wissen  wir,  dass  der  Magen  nur  einen 
„kleinen  Bruchtheil  des  Fettes  spaltet,  und  ebenso  ist  die  Spaltung 
„des  Fettes  durch  die  Darmbakterien  nach  Fr.  Mû  Her 's  Unter- 


1)  CeutralblaU  für  Physiologie  1900  S.  12*5. 

2)  Arch.  f.  exp.  Path.  Bd.  26  S.  371;  Bd.  31  8.  85.    Abelmann,  Dissert 
Dorpat  1890. 
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„Buchungen  zu  wenig  umfangreich,  als  dass  die  unter  diesen  Um- 
„standen  noch  resorbirten  53  Procent  vom  Milchfett  vollständig  ge- 
„spalten  und  in  dieser  Form  hätten  resorbirt  werden  können.  Zudem 
.wäre  es  durchaus  unverständlich,  wesshalb  diese  fettspaltenden 
„Kräfte  nur  das  Milchfett  und  nicht  auch  die  anderen  Fette 
„angreifen  sollten,  so  dass  auch  von  diesen  annähernd  grosse 
„Mengen  gespalten  beziehungsweise  in  Seifenform  resorbirt  werden 
„könnten/ 

Wenn  man  die  von  I.  M  unk  citirten  Abhandlungen  von 
V.  Me  ring  und  Minkowski,  deren  Unkenntniss  er  mir  vorwirft, 
prüft,  ergibt  sich,  dass  die  als  beweisend  von  ihm  hervorgehobenen 
Thatsachen  gar  nicht  darin  enthalten  sind.  Was  I.  Munk  im 
Sinne  hat,  steht  in  einer  von  ihm  nicht  citirten  Abhandlung  von 
Minkowski,  welche  aber  geradezu  das  Umgekehrte  von  dem 
meldet,  was  zum  Beweise  fbr  I.  Munk  nöthig  wäre.  Hierdurch 
hat  er  den  Beweis  geliefert,  dass  er  selbst  die  Literatur,  die  er 
angeblich  so  genau  kennt,  nur  auf  das  Oberflächlichste  oder  auch 
gar  nicht  angesehen  haben  kann. 

Die  hier  in  Betracht  kommende  Arbeit  Minkowski's*)  ist 
die  Besprechung  einer  Untersuchung,  die  Dr.  M.  A  bei  mann*) 
unter  seiner  Leitung  ausgeführt  und  in  einer  Dissertation  veröffent- 
licht hat. 

Der  Kern  der  Beweisführung  von  L  Munk,  die  sich  auf 
die  Versuche  Minkowski's  und  Abelmaun's  stützt,  liegt  in  der 
Behauptung,  dass  ohne  den  pankreatischen  Saft  bis  zu  53  ^'o  Milch- 
fett resorbirt  wurde ,  obwohl  ohne  diesen  Saft  keine  53  ®  o  des 
Milchfettes  gespalten  werden  könnten;  denn  nach  Ludwig,  Cash 
und  Fr.  Müller  sei  die  durch  Magen  und  Dann  bedingte  Fett- 
spaltung  zu  wenig  umfangreich.  Man  traut  seineu  Augen  nicht, 
wenn  man  das  liest  Denn  gerade  Minkowski  und  Abelmann 
haben  die  ausserordentlich  merkwürdige  Thatsache  festgestellt  — 
und  zwar  schon  vor  10  Jahren  —,  dass  im  Darm  von  Hunden,  die  kein 
Pankreas  mehr  besitzen,  eine  höchst  bedeutende  Spaltung  des  Fettes 
sich  vollzieht.  L  Munk  meint,  ohne  das  Pankreas  könnten  53^  o  des 
Milchfettes  nicht  gespalten  werden;  M.  Abelmann  beobachtete  im 
Kothfett  Spaltungen  bis  zu  75,3  ^o,  z.  B.  in  seinen»  Versuche  XXIIL 

1)  Berliner  klin.  Wochenschrift  1890  S.  333. 

2)  Ueber  die  Ausnutzung  der  Nahrungsstoife  nach  Pankreasexstirpation  u.  s.  w. 
Inaug.-Dissert.    Dorpat  1890. 
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Weil  die  von  Minkowski  und  Abelmanu  erhalteneD  Er- 
gebnisse so  ausserordentlich  merkwürdig  und  dennoch,  wie  es  scheint, 
ganz  unbekannt  gebliehen  sind;  weil  ich  ferner  den  Deutungen, 
welche  Minkowski  den  Eiyebnissen  gegeben  hat,  nicht  beistimmen 
kann,  gebe  ich  die  von  mir  vervollständigten  beiden  Generaltabellen 
von  M.  Abelmaun  wieder.  Ich  habe  zu  jedem  Versuche  das  Ge- 
wicht des  Hundes  beigefügt,  und  ebenso,  welche  Versuche  an  dem- 
selben Hunde  angestellt  sind,  sowie  endlich  die  Zusammensetzung 
der  Kothfette,  so  dass  man  erkennt,  wie  viele  freie  Fettsäuren,  Seifen, 
Neutralfett  und  uuverseifbare  Substanz  vorhanden  waren. 

Wirft  man  einen  Blick  auf  beide  Tabellen  (S.  342  bis  345),  so  er- 
kennt man,  dass  in  den  vielen  Versuchen  ausnahmslos  die  Menge  der 
freien  Fettsäuren  eine  sehr  bedeutende  ist  und  sehr  häufig  mehr  als 
die  Hälfte  des  Aetherextractes  ausniacht,  —  ungerechnet  die  immer 
in  kleinerer  Menge  in  den  Seifen  gebundenen. 

Zum  Beweise,  dass  die  freien  Fetfsäuren  nicht  etwa  nur  in  dem 
Eothe  sich  befinden,  wurde  nach  Versuch  XXIV  der  pankreaslose 
Hund  am  6.  December  Abends  und  den  7.  December  Morgens  mit 
je  25  g  neutralem  Olivenöl  gefüttert  und  am  7.  December  Mittags 
1  Uhr  getödtet.  Es  wird  der  Inhalt  des  Jejunum,  Ileum  und  Colon 
zur  Bestimmung  der  Quantität  der  Fettsäuren  in  den  betreffenden 
Aetherextracten  entnommen  mit  dem  Ergebnisse): 

Im  Jejunum:     32^0  Fettsäuren, 
Im  Ileum  :         57  ^o  „ 

Im  Colon:         76,1  «o 

Dieser  wichtige  Versuch  ist  von  V.  Harley")  bestätigt  worden: 
Normale  Hunde  und  solche,  bei  denen  das  Pankreas  vollkommen 
ausgerottet  worden  war,  wurden  mit  Milch  gefüttert,  4  bis  7  Stunden 
nach  eingenommener  Nahrung  getödtet  und  im  Magen,  Dünndarm 
und  Dickdarm  der  Procentgehalt  des  gesammten  Aetherextractes  an 
Neutralfett,  Fettsäuren  und  Seifen  bestimmt  Harley*)  leitet  aus 
sämmtlichen  Versuchen  die  S.  346  folgende  Tabelle  der  Mittelwerthe 
ab:  Die  gefütterte  Milch  enthielt  nur  Spuren  von  Seifen  und  etwa  3 
bis  4^/o  fette  Säuren  auf  100  Aetherextract. 


1)  Abelmann,  a.  a.  0.  S.  49. 

2)  Proc  Roy.  Soc  London  toI   61   p.  249  bis  265.  —  Maly's  Jahres- 
btficbt  Ton  1897  S.  41. 

3)  Proc.  Roy.  Soc.  London  vol.  61  p.  263. 
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Abelmann's  Generaltabelle  nach 


Nr. 

des 

Hundes 

Gewicht 

des 
Hundes 

ing 

Nr. 
des  Ver- 
suches 

Nahrung 
des  Hundes 

Einnahme  in 

8 

Fett 

Stickstoff 

Amyiam 

1 

20000 

IV 

500  g  Fleisch 
30  g  Butter 

}   36,5 

18,0 

— 

1 

20000 

V 

500  g  Fleisch 
34  g  Lipanin 
il  PaiknumiliiM 

] 
44,0 

18,0 

— 

2 

6800 

IX  j 

500  g  Fleisch 
30  g  Butter 

1   37,5 

17,5 

— 

3 

12000 

XIV  j 

500  g  Fleisch 
25  g  Fett 

j   40,0 

17,5 

— 

3 

1 

12000 
20000 

XV  { 
VII  { 

300  g  Brot 
52  g  Lipanin 

GOO  g  Fleisch 
140  g  Eidotter 

[   54,5 
}   53,3 



151 

4 

12000 

XXIV  1 

500  g  Fleisch 
100  g  Brot 
25  g  Olivenöl 

87,5 

17,5 

— 

2 

6800 

X 

500  g  Fleisch 
25  g  Lipanin 
il  PaünauBiiiin 

35,0 

17,5 

— 

2 

6800 

xin  j 

500  g  Fleisch 
100  g  Pankreas 
25  g  Butter 

52,6 

21,4 

— 

1 

20000 

VI 

500  g  Fleisch 
120  g  Pankreas 
30  g  Butter 

77,8 

24,0 

— 

2 

6800 

xn  { 

900  g  Milch 
300  g  Brot 

)   24,3 

— 

151 

3 

12000 

XVI 

1500  g  Milch 

45,7 

9,88 

— 

3 

12000 

XVII 

1250  g  Milch 

43,0 

7,8 

— 

1 

20000 

m 

600  g  Milch 

13,2 

3,01 

— 

4 

12000 

XXIII 

1500  g  Milch 

34,5 

7,34 

— 

3 

12000 

XVIII  { 

500  g  Fleisch 
19  g  Seife 

}   21,3 

18,5 

— 

1 

20000 

vni  1 

500  g  Fleisch 
19  g  Seife 

1   23,4 

— 

— 

2 

6800 

XI 

500  g  Fleisch 

— 

17,5 

— 

Der  gegenwärtige  Zustand  der  Lehre  Ton  der  Verdaanng  etc.         S43 
Totalexstirpation  des  Pankreas. 


Nr. 
det 

Aotgabe  in  g 

Retorbirt  in  «/o  der 
Einnahme 

100  Tbeile  Aetherextiiw^  des 
Kotbes  entbalten  Fettsftnreu 

Hun- 
de« 

Fett 

Stick- 
stoff 

Amy- 
lum 

Fett 

Stick-   Amy- 
stoff      lum 

frei 

in 
Seifen 

nnver- 
seifbsr 

Neiitnl- 
fett 

1 

36,6 

11,6 

— 

0 

35,3 

— 

42,1 

11,7 

6.2 

40,0 

1 

44,8 

8,05 

— 

0 

55,3 

— 

46,8 

2,5 

6,1 

44,6 

2 

38,3 
41,5 

13,69 
7,34 

— 

0 
0 

21,8 
58,0 

— 

59,8 

5,6 

6,7 
2,1 

27,9 

3 

55,5 

42,4 

3 

55,8 
54,0 

38,5 
28,54 

11,7 
9,29 

64,8 

0 
0 

0 
18,5 

33,1 
47,0 

57 

22,17 
50,5 

4,7 
6,4 

2,63 

70,49 

1 

43,1 

4 

56,8 

3,6 

37,5 

2 

45,5 

3,8 

50,7 

2 

27,3 

5,63 

— 

48,0 

73,8 

— 

57,2 

8,3 

34,5 

1 

21,05 

5,25 

— 

72,9 

78,0 

— 

51,2 

19,5 

29,3 

2 

12,67 

— 

44,13 

48,0 

— 

70,7 

56,8 

11,8 

7,0 

24,4 

8 
3 

1 

32,76 
30,2 
6,23 
3,4 

5,93 
5,27 
2,97 
3,22 

— 

28,2 
30,0 
53,0 
90,0 

40,0 

27,8 

1.5 

56,1 

— 

44,73 
51,12 
57,2 

15,43 
9,91 
18,5 

4,13 
4,78 
5,97 
8,5 

35,71 
34,19 
18,38 

4 

75,3 

16,2 

3 

20,4 

11,64 

— 

4.2 

37,0 

— 

52,96 

37,94 

2,2 

6,9 

1 

22,9 

— 

— 

2,0 

— 

— 

54,8 

19,20 

25,6 

2 

— 

8.2 

— 

— 

50,3 

— 

— 

— 

— 

— 
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E.  Pflûger: 
Tabelle  Barley's. 


Neutralfett 

Freie  Fettsauren 

Fettsäuren  in  Seifen 

Normal- 
Hand 

Pankreab- 
loser 
Hund 

Normal- 
Hund 

Paukreas- 
loser 
Hund 

Normal- 
Hand 

Pankreas- 
loser 
Hund 

Magen.  .  .  . 
Dünndarm.  . 
Dickdarm  .  . 

77,54 
24,67 
34,17 

68,17 
32,59 
33,27 

18,50 
72,22 

58,65 

31,29 
61,62 
53,32 

0,63 
3,14 
7,19 

0,55 

5,79 

13,41 

f  Das  merkwürdige  Ergebniss  der  vergleichenden  Versuche  von 

Harley  ist  also,  dass  die  Spaltung  der  Fette  in  den  Yerdauungs- 
Werkzeugen  sich  bei  pankreaslosen  Hunden  mit  annähernd  derselben 
Stärke  vollzieht  wie  bei  normalen  Hunden. 

Die  Angaben  von  Harley  finden  eine  weitere  Bestätigung 
durch  die  Untersuchungen  von  Hédon  und  Ville*),  welche  zeigten, 
dass  bei  Abschluss  von  Galle  und  Pankreassaft  vom  Darme  die  mit 
den  Faces  ausgeschiedenen  Fette  zu  78 — 90  ^lo  durch  Fettsäure  ver- 
treten waren. 

Woher  stammt  nun  das  Ferment,  welches  bei  den  Hunden, 
deren  Pankreas  ganz  entfernt  wurde,  eine  so  bedeutende  Spaltung 
der  Fette  vollzieht? 

Immanuel  Munk  meint  auch  hier,  dass  der  Magen  nach  den 
Untersuchungen  von  Ludwig  und  Cash  nicht  in  Betracht  kommen 
könne,  weil  dessen  fettepaltende  Kraft  zu  gering  sei.  Diese  Aeusse- 
rung  beweist  wieder,  dass  die  wichtigsten  Arbeiten  auf  diesem  Ge- 
biete I.  Munk  unbekannt  geblieben  sind.  Der  erste  Entdecker 
der  Fettspaltung  im  normalen  Magen  ist  W.  Mar  cet')  (1858). 
Dann  ist  die  Thatsache  von  C.  Ludwig®)  und  Cash  wiedergefunden 
und  von  Ogata*),  Klemperer  und  Scheurlen*^),  Marpmann*) 
weiter  untersucht  worden. 

Erwähnt  habe  ich  bereits  die  wichtige  Arbeit  von  Vaughan 
Harley^)  über  die  Spaltung  der  Neutralfette  im  Magen  und  Darme. 


1897. 


1)  Archives  de  Physiologie  [5]  vol.  9  p.  618. 

2)  Proc  Roy.  8oc.  London  vol.  9.  p.  806. 

3)  Archiv  von  du  Bois-Reymond  1880  S.  323. 

4)  Archiv  von  du  Bois-Reymond  1881  S.  515. 

5)  Zeitschr.  f.  klin.  Medicin  Bd.  15  S.  370.    1888. 

6)  Münchener  med.  Wochenschr.  1888  S.  485. 

7)  Proc.  Roy.  Soc  London  vol.  61  p.  263.    1897. 
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Id  einer  bedeutungsvoUen  Arbeit,  die  I.  M  unk  offenbar 
ganz  unbekannt  geblieben  ist,  zeigt  Franz  Volbard*),  dass 
das  emulsionirte  Fett  des  Eidotters  und  der  Milch  im  gesunden 
Magen  des  Menschen  in  Vit  bis  2^/9  Stunden  schon  49  bis  80  ^/o 
an  freier  Fettsäure  liefert  Da  nun  die  Verdauung  der  Milch  im 
Magen  längere  Zeit  in  Anspruch  nimmt,  die  Fettspaltung  bei  saurer 
Reaction  in  kräftiger  Weise  sich  vollzieht  und  im  Dünndarm  saure 
Reaction  vorhanden  ist,  so  würde  also  wenigstens  beim  Menschen 
das  Magenferment  allein  genügen,  um  die  gesammten  Fette  der 
Milch  zu  spalten.  Es  ist  hiermit  erklärt,  wesshalb  auch  nach  Aus- 
rottung des  Pankreas  noch  Fette  resorbirt  werden.  Es  würde  sogar 
verständlich  sein,  dass  ohne  das  Pankreas  das  gesammte  Milchfett 
gespalten  und  demgemäss  in  gelöster  Form  aufgesogen  werden  kann. 

Die  Arbeit  von  Franz  Volhard  liefert  aber  noch  die  be- 
merkenswerthe  Thatsache,  dass  in  den  Magen  eingeführte  Fette,  die 
nicht  emulgirt  sind,  auch  nicht  in  dem  Magen  gespalten  werden. 
Franz  Volhard  weist  darauf  hin,  dass  Marcet'),  Cash'), 
Ogata^),  Klemperer  und  Scheuerlen*),  Marpmann*),  welche 
nur  eine  sehr  sehr  geringe  Spaltung  der  Fette  im  Magen  feststellen 
konnten,  Fett  in  den  Magen  eingeführt  hatten,  das  nicht  in  die 
emulgirte  Form  gebracht  worden  war^).  Hinzufügen  muss  ich,  dass 
V.  Harley  a.  a.  0.  im  Magen  des  Hundes  zwar  eine  beträcht- 
liche, aber  doch  nicht  so  bedeutende  Fettspaltung  wie  F.  Volhard 
beobachtete,  obwohl  er  auch  Milch  fütterte.  Vorsichtig  fügt  Franz 
Volhard  hinzu,  dass  er  noch  nicht  in  der  Lage  sei,  zu  entscheiden, 
ob  die  Natur  des  Fettes  oder  der  Mangel  der  emulgirten  Form  die 
Ursache  bildet,  dass  keine  oder  nur  sehr  geringe  Fettspaltung  im 
Magen  bei  jenen  Versuchen  stattfand. 

Franz  Volhard  hat  gezeigt,  dass  bei  der  Verdauung  der 
Milch  mit  Pepsin-Salzsäure  zwar  auch  noch  eine  Spaltung  der  Fette 
vorkommt,  die  aber  in  10— 20  mal  längerer  Zeit  einen  kleinen  Betrag 


1)  Dr.  Franx  Volhard,  üeber  Resorption  und  Fettspaltung  im  Magen. 
Münchener  med.  Wochenschrift  Nr.  5  und  6.    1900. 

2)  The  medical  Times  and  Gazette.    New  Series  vol.  17  p.  210. 
8)  Du  Bois-Reymond's  Archiv  1880  S.  323. 

4)  Ebenda  1881  S.  115. 

5)  Zeitschr.  f.  klin.  Medicin  Bd.  15  S.  370. 

6)  M&nchener  med.  Wochenschr.  1888  S.  485. 

7)  F.  Volhard  a.  a.  0.  S.  25  des  Sonder- Abdrucks. 
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im  Vergleich  zu  der  gewaltigen  Wirkung  ausmacht,  die  beim  Ein- 
führen der  Milch  in  den  lebendigen  Magen  beobachtet  wird.  Das 
spricht  gegen  organisirte  Fermente  und  scheint  mir  zu  bezeugen, 
dass  im  künstlichen  Magensaft  ein  fettspaltendes  Enzym  in  geringer 
Menge  vorhanden  ist,  welches  bei  seiner  Arbeit  sich  zersetzt  und 
im  lebendigen  Magen  immerfort  frisch  von  den  Magendrüsen  ab- 
gesondert wird.  Dormeyer')  konnte  mit  Pepsin-Salzsäure  keine 
Spaltung  nicht  emulgirten  Fettes  nachweisen.  Wenn  weitere  Unter- 
suchungen feststellen  —  was  doch  sehr  wahrscheinlich  ist  —,  dass  das 
fettspaltende  Enzym  des  Magens  Fette  nur  kräftig  spaltet,  die  in  emul- 
girter  Form  dargeboten  werden,  so  bildet  dies  eine  gute  Bestätigung 
der  von  mir  bereits  vorgetragenen  Ansicht,  dass  die  Bedeutung  der 
Fettemulsion  in  der  ungeheuren  Vergrösserung  der  Oberfläche  des 
flüssigen  Fettes  liege,  welches  wegen  seiner  Uiilöslichkeit  in  Wasser 
nur  so  den  wohl  in  Wasser,  nicht  in  Fett  löslichen  Molekülen  der 
Steapsine  eine  hinreichend   ausuiebige   Wechselwirkung  ermögliche. 

Hält  man  sich  an  die  Thatsachen,  so  darf  man  annehmen,  dass 
das  fettspaltende  Enzym  des  Magens  bei  den  Hunden,  deren  Bauch- 
speicheldrüse ausgerottet  ist,  mit  den  Verdauungssäften  nach  dem 
Darme  gelangt  und  dort  seine  Arbeit  fortsetzt. 

Wenn  aber  ohne  Pankreas  bis  zu  ^U  des  eingeführten  Fettes,  ja 
noch  mehr  gespalten  werden  kann,  so  dürfte  es  keine  Schwierigkeit 
haben,  zuzulassen,  dass  ein  normales  Thier,  das  nicht  durch  so  ein- 
greifende Angriffe  geschwächt  ist  und  den  fettspaltenden  Pankreas- 
saft  in  den  Darm  ergiesst,  mit  Leichtigkeit  das  gesammte  Nahrungs- 
fett in  Fettsäure  und  Glycerin  zu  zerlegen  vermag. 

Wenn  also  I.  M  unk  hervorhebt,  dass  im  Magen  nur  ein 
kleiner  Bruchtheil  des  Fettes  gespalten  wird,  was  durch  Ludwig 
und  Cash  bewiesen  sei,  und  dass  nach  Fr.  Müller  die  Spaltung  der 
Fette  durch  die  Darmbakterien  zu  wenig  umfangreich  sei,  als  dass 
die  nach  Ausrottung  der  Bauchspeicheldrüse  noch  resorbirten  53®  o 
von  Milchfett  vollständig  gespalten  und  in  dieser  Form  hätten  re- 
sorbirt  werden  können,  so  beweist  er  dadurch,  dass  er  nicht  einmal 
Abelmann's  Arbeit  kennt,  deren  Unkenntniss  er  mir  vorwirfL 
Denn  Abel  mann  hat  ja  (s.  dessen  oben  mitgetheilte  Tabelle),  wie 
wir  sahen,  gerade  gezeigt,  dass  das  im  Darm  und  den  Faces  ent- 
haltene Milchfett  bei   pankreaslosen  Hunden  eine  Spaltung  erfahren 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  65  S.  100. 
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hat,  die  meist  53®/o  Obertrifit  —  Harley  zeigte  (1897),  dass  beim 
Vergleich  der  Grösse  der  FettspaltuDg  bei  normalen  und  pankreas- 
losen Hunden  ein  auffallend  geringer  Unterschied  gefunden  werde. 
Oben  habe  ich  ja  Ha  rle  y 's  Tabelle,  die  dies  bezeugt,  wörtlich  mit^ 
getheilt.  —  Minkowski  selbst  hebt  hervor  „dass  die  in  den  Faces 
ausgeschiedenen  Fettmassen  trotz  des  Fehlens  des  Pankreas  zum 
grössten  Theile  gespalten  waren.  Der  Gehalt  des  Aetherextractes 
betrug  bis  zu  80  **/o,  und  zwar  waren  es  überwiegend  freie  Fettsäuren, 
nur  zum  kleinen  Theil  an  Alkalien  gebunden*'*). 

Es  bleibt  noch  Einiges  hier  zu  sagen  übrig,  betreffend  „das  ent- 
scheidende Moment  gegen  PflOger**,  das  sich  abermals  auf  Min- 
kowski-Abelmann  stützt 

Die  Untersuchung  Abelmann's  hat  zu  erstaunlich  rftthsel- 
haften  Ergebnissen  geführt,  welche  ich  nfiher  beleuchten  muss,  um 
zu  zeigen,  dass  sie  im  Allgemeinen  anders  erklärt  werden  müssen 
oder  dürfen,  als  dies  von  Minkowski*)  bereits  geschehen  ist 

Vieles  wird  verständlich,  wenn  man  die  Grösse  der  Beobachtungs- 
fehler Abelmann's  zuerst  in  Betracht  zieht  Denn  sie  erweisen 
sich  als  sehr  bedeutend.    Einige  Beispiele  zum  Belege: 


Nummer 

des 
Versuches 


Nahrung 


Fett 

resorbirt  in  Proc. 

der  Einnahme 


Gewicht 

des  Hundes 

in  g 


Nummer 

des 
Bandes 


XVI 

xvn 
in 

XXIII 


1500  g  Milch 
1250  g      „ 
600g     , 
1500  g      . 


28,2 
30.0 
53,0 
90,0 


12  000 
12  000 
20  000 
12  000 


3 
3 
1 
4 


Unter  denselben  Bedingungen  ist  hier  anter  vier  Versuchen 
nach  vollständiger  Ausrottung  des  Pankreas  ein  Mal  fast  doppelt  und 
ein  Mal  mehr  als  dreimal  so  viel  Fett  resorbirt  worden  als  im  Ver- 
such XVI  und  xvn.  Gar  nichts  Sicheres  kann  man  daraus  schliessen 
mit  Rücksicht  auf  die  Schädigung  der  Resorption  des  Milcbfettes  nach 
gänzlicher  Ausrottung  der  Bauchspeicheldrüse. 

Ein  anderes  Beispiel: 


1)  Beriiner  klio.  Wocbentcbrift  1890  S.  3%. 

2)  A.  •.  O.  S.  333. 


SSO 
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Fett 
resorbirt  in 
Procent  der 
£innâfame 


20000 


6800  X 


500  g  Fleisch 
34  g  Lipanin  in  Pan- 
kreasemalsion 
500  g  Fleisch 
25  g  Lipaoin  in  Pan- 
kreasemulsion 


[      0,0 
}    18,6 


Also  das  sonst  leicht  resorbirbare  Upaniufett  war  in  dem  einen 
Versuch,  trotzdem  dass  es  in  Pankreasemulsion  g^^ben  wurde,  gar 
nicht  resorbirbar,  während  in  einem  zweiten  Versuch  18<^/o  resorbirt 
wurden. 

Hier  sieht  man,  dass  auf  einen  einzigen  negativen  Versuch  kein 
Gewicht  gelegt  werden  kann.  Trotzdem  finden  wirbeiAbelroann 
die  Behauptung,  dass  das  Fett  des  Eidotters  nach  Ausrottung  des 
ganzen  Pankreas  nicht  resorbirt  werde.  Es  ist  aber  nur  ein 
einziger  Versuch,  der  hierfür  als  Beleg  dient 

Bei  den  ungeheuren  Schwankungen  der  Ergebnisse  kann  es 
wohl  auch  vorkommen,  dass  zwei  Mal  ein  negatives  Ergebniss  erhalten 
wird  fur  eine  Substanz,  die  auch  von  pankreaslosen  Hunden  re- 
sorbirt wird. 

Als  ich  die  Arbeit  Abelmann's  gelesen  hatte,  schien  es  mir 
nicht  richtig,  sie  mit  Minkowski  als  Grundstein  zu  w&hlen,  um 
darauf  Theorien  zu  gründen.  Wesentlicher  erachtete  ich  ee,  dar- 
zuthun,  dass  diese  Arbeit  schwere  IrrthOmer  enthalte  und  dess- 
halb  vorerst  zu  sicheren  Schlussfolgerungen  nicht  verwerthet  werden 
kdnne. 

\Vas  soll  man  zu  dem  Ergebniss  sagen,  dass  von  den  pankreas- 
losen Hunden  nach  Minkowski-Abelmann^)  nur  das  Fett  aus 
der  Milch  resorbirt  wird  und  keinerlei  anderes  Fett,  mag 
e«^  wie  im  Kidotter,  emulsionirt  sein  oder  nicht?  Ehe  ich  das 
glaulH\  tfiftube  ich  hundert  Mal  an  Versuchsfehler. 

Was  st^ll  man  dazu  sagen,  dass  pankreaslose  Hunde  nach  Min- 
kowski*Abelmann  ausser  dem  Milchfett  Wasser  und  in  Wasser 


U  Minkowski,  Bcrliofr  kUn.  Wochenschrift  1890  S.  384. 
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geltetes  Eiweiss,  Kohlehydrate  u.  s.  w.  resorbiren,  nur  keine  Seifen, 
die  doch  im  Wasser  löslich  sind?  Ehe  ich  das  glaube,  glaube  ich 
hundert  Mal  au  Versuchsfehler.  Die  von  A  bei  mann  angegebene 
Besorptionsgrösse  der  Seifen  ist  so  klein,  dass  sie  in  die  Beobachtungs- 
fehler fällt  Minkowski^)  selbst  hat  diese  „Thatsache"  auch  be- 
nutzt als  gegen  die  Resorption  der  Fette  in  der  Form  der  Seifen 
beweisend. 

Worin  sind  nun  die  Ursachen  der  IrrthOmer  in  Abelmann*s 
Arbeit  zu  suchen?    In  mehreren  Richtungen! 

Bereits  E.  Hédon  und  J.  Ville')  haben  den  ersten  schwachen 
Punkt  richtig  erkannt,  indem  sie  Abelmann's  Abgrenzung  des 
Eothes  ungenû$2:end  finden,  ohne  den  Tadel  zu  begründen,  was  ich 
erg&nzen  will. 

„Die  Abgrenzung  des  Eothes,"  berichtet  A  bei  mann*),  „welcher 
.der  verabreichten  Nahrung  entsprechen  sollte,  wurde  durch  2^3  g 
„Kohle  erzielt  Dieselbe  wurde  theils  mit  Wasser,  theils  mit  kleinen 
„Portionen  Fleisch  verabfolgt,  zuweilen  auch  durch  die  Schlundsonde. 
„Lässt  man  die  Thiere,  nachdem  sie  Kohle  eingenommen  haben,  vier 
„bis  fünf  Stunden  ohne  Nahrung,  so  erscheint  später  die  Kohle  in 
„den  Faces  meist  in  einem  Haufen,  und  so  lassen  sich  der  Anfang 
„und  der  Schluss  des  Versuches  sehr  leicht  feststellen.** 

Zu  beachten  bleibt,  dass  nach  den  Obereinstimmenden  Angaben 
von  Vaughan  Harley*)  und  Hédon  und  Ville*)  die  Schnelligkeit 
der  Verdauungsvorgänge  und  die  Austreibung  des  Mageninhalts  nach 
den  Gedärmen  bei  pankreaslosen  Hunden  sehr  herabgesetzt  ist 
Hédon  und  Ville  fanden  fünf  Stunden  nach  der  Mahlzeit  den 
Magen  noch  fast  ganz  voll.  Da  nun  nach  meinen  Versuchen  bei  der  Katze 
ein  Stück  Fleisch,  das  in  den  leeren  Magen  kommt,  nicht  weiter- 
befördert  wird,  sondern  liegen  bleibt,  bis  es  ganz  aufgelöst  ist,  und 
da  das  also  in  normalen  Verhältnissen  sehr  langsam  geschieht,  so 
befand  sich  das  mit  Kohle  imprägnirte  Fleisch  noch  im  Magen,  als 
vier  Stunden  nach  dessen  Aufnahme  die  Milch  gereicht  wurde.  Die 
den  Magen  erfüllende  Milch  gerinnt,  schliesst  das  kohlehaltige  Fleisch- 
stûck  ein,  und  die  butterhaltige  Molke  tritt  in  den  Darm  Ober,  ob- 


1)  Minkowski,  Berl.  klin.  Wochenschr.  1890  S.  885. 

2)  Arcbifes  de  Physiologie  [5]  ?oL  9  p.  608.    1897. 
8)  Abelmann  a.  a.  0.  S.  22. 

4)  Proc  Roy.  Soc  London  vol.  61  p.  264.    1897. 

5)  Archires  de  Physiologie  [5]  ?ol.  9  p.  627.    1897. 

I.  ?flir«r.  AreliiT  fbr  Pkjrviolofl«.  Bd.  89.  25 
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wohl  das  Fleisdi  noch  im  Mageo  steckt  Wihrend  non  der  Else 
mît  dem  Fleî&che  weiter  yerdsut  wird,  fliesst  immer  aoTs  Nene 
Flüssigkeit  mit  Fett  oadi  dem  Dünndarm  ab. 

Weil  das  Pepsin  nicht  bloss  vom  Flasche,  sondern  andi  ron 
dem  Casein  in  Beschlag  genommen  wird,  dürfte  eine  weitere  Ter- 
langsamung  der  Verdaaong  des  Fleisches  die  Folge  sein.  Es  hingt 
also  ganz  vom  Zuiall  ab,  wann  das  KohlenklQmpchen  in  den  Dünn- 
darm ans  dem  Magen  übertritt  Folglich  wird  sehr  Tid  Ton  der 
Milch  gebildeter  Eoth  ansgestossen  werdeiL,  ehe  die  Kohle  erscheint; 
also  muss  das  vor  dem  Erscheinen  des  kohlehaltigen  Kotbes  bereits 
ausgestossene  nicht  resorbirte  Milchfett  als  resorbirtes  Fett  in 
Rechnung  kommen.  Wird  Kohle  ohne  Fleisch  gegeben,  dürften  bei 
der  verminderten  Peristaltik  ähnliche  Uebelstände  sich  geltend  machen, 
wenn  Milch  gefüttert  wird.  —  Der  hier  in  Betracht  kommende 
Fehler  erhält,  was  ebenfalls  ganz  richtig  schon  von  Hédon  nnd 
Ville ^)  hervorgehoben  ist,  ein  grösseres  Gewicht  dadurch,  daas  die 
Versuche  Abelmann's  so  kurze  Zeit  dauerten.  — 

Anders  verhält  sich  die  Sache  bei  allen  Versuchen  ohne  Milch- 
fütterung. Unter  den  18  Versuchen  (nach  gänzlicher  Ausrottung 
der  Bauchspeicheldrüse)  befinden  sich  5  mit  Milchfütterung,  12  mit 
Fleisch-  und  Fettfütterung  und  1  mit  Fütterung  von  Brot  und  Fett 
(s.  Abelmann's  Generaltabelle  oben  S.  342).  Daraus  folgt,  dass 
überall,  wo  keine  Milch  gefüttert  wurde,  neben  dem  Fett  immer 
Fleisch  und  nur  ein  Mal  Brot  gereicht  worden  ist  Es  ist  klar: 
wenn  die  ersten  Fleischbissen  herabgeschluckt  wurden,  so  häuften 
sie  sich  zunächst  im  Magen  an  der  Einmündungsstelle  der  Speise- 
röhre an  und  wurden  durch  die  nachfolgenden  Bissen  allmälig  nach 
dem  Pylorus  gedrängt,  wobei  sie  die  Kohle  oder  das  mit  Kohle 
imprägnirte  Fleisch  vor  sich  her  schoben.  Man  begreift  also,  dass, 
wenn  statt  flüssiger  Nahrung,  wie  es  die  Milch  ist,  feste  gereicht 
wird,  wie  Fleisch  oder  Brot,  die  Kohle  annähernd  ihren  Dienst  thun 
mag.  Da  nun  in  allen  diesen  Fällen,  wo  Fleisch  neben  Fett  ge- 
füttert wurde,  das  ganze  eingeführte  Fett  anscheinend  wieder  ge- 
iimdea  wurde,  so  fragt  es  sich,  ob  das  nicht  seinen  Grund  findet 
in  Fett,  welches  die  Darm  wand  in  grösseren  Mengen  abgesondert 
hat,   so   class  der  durch  die  etwaige  Resorption  bedingte  Verlust 


1)  Arcituves  de  Physiologie  [5]  voL  9  p.  608.    1897. 
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wieder  verdeckt  wird.  Abelmann^)  erwähnt  die  Fettabsonderong 
der  Dannwaiid ,  beachtet  sie  aber  nicht  genügend ,  obwohl  er  aus- 
drücklich hervorhebt:  „Wieviel  nun  von  dem  von  der  Dannwand 
„produdrten  Stickstoff  und  Fett  für  die  einzelnen  Versuche  in  An- 
«rechnung  zu  bringen  ist,  Iftsst  sich  wohl  kaum  genau  bestimmen/ 

Das  Gewicht  dieser  Bedenken  erhält  eine  thatsächliche  Grund- 
lage vor  Allem  durch  die  Versuche  von  Vaughan  fiarley.  Dieser 
Forscher  wiederholte  die  Versuche  von  A  bei  mann,  fütterte  Hunde 
nach  vollkommener  Ausrottung  der  Bauchspeicheldrüse  mit  Milch« 
tödtete  sie  5  bis  7  Stunden  nach  eingenommener  Mahlzeit  und  bestimmte 
das  Fett,  welches  sich  nunmehr  noch  im  Magen  und  den  Gedärmen 
vorfand.  Das  merkwürdige  Ergebniss  bestand  darin,  dass  er  mehr 
Fett  fand,  als  er  gefuttert  hatte,  was  ja  nur  durch  eine  Fettsecretion 
erklärt  werden  kann.  Wollte  man  nun  den  Schluss  ziehen,  dass  das 
Milchfett  nicht  resorbirt  worden  sei,  so  findet  dies  seine  Widerlegung 
durch  die  Beobachtung  V.  Harley's'),  dass  die  Chylusgef&sse 
blendend  weiss  sich  hervorhoben  (the  lymphatics  shone  out  as  white 
lines  and  had  not  the  appearance  of  those  normally  present  in 
fasting  animals),  wenn  sie  auch  nicht  so  strotzend  wie  unter  normalen 
Verhältnissen  gefüllt  waren.  Da  blendend  weisse  Farbe  des  Chylus 
das  Vorhandensein  eines  nicht  ganz  unbedeutenden  Fettgehaltes  be- 
weist, so  bezeugt  der  Versuch  Harley's,  dass  die  Fettresorption 
ganz  und  gar  durch  die  Fettsecretion  des  Darmes  maskirt  werden 
kann.  Demnach  beweisen  die  Versuche  Abelmann^s  keineswegs, 
dass  nach  Ausrottung  der  Bauchspeicheldrüse  kein  Fett  mehr  resorbirt 
wird,  und  zwar  um  so  weniger,  als  er  selbst  im  Roth  zuweilen 
mehr  Fett  fand,  als  eingeführt  worden  war,  und  als  er  zugibt,  dass 
die  Grösse  der  Fettsecretion,  die  unter  diesen  Verhältnissen  vielleicht 
verstärkt  ist,  nicht  angegeben  werden  könne. 

Nicht  umhin  kann  ich,  hier  noch  einen  Gesichtspunkt  hervor- 
zuheben: Das  von  A  bei  mann  gefütterte  Fleisch  ist  Pferdefleisch 
gewesen,  von  dem  ich*)  bewiesen  habe,  dass  es  die  Resorptions- 
vorgänge in  erheblicher  Weise  zu  stören  vermag.  Abelmann^s 
Versuche  lassen  sich  nun  unter  den  Ausdruck  bringen:  Wo  nur 
Milch  geibttert  wurde,  fand  eine  erhebliche  Fettresorption  statt;  wo 


1)  Abelmann  a.  a.  0.  S.  22. 

2)  Yaughan  Harley,  Proc.  Roy.  Soc  London  vol.  61  p.  257. 

3)  Dieses  Archir  Bd.  80  S.  111.    1900. 
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aber  neben  Fett  Pferdefleisch  gereicht  wurde,  war  die  Fettresorptioa 
scheinbar  gleich  Null.  Man  muss  sich  also  die  Frage  vorlegen,  ob 
dieselben  Ergebnisse  erhalten  worden  waren,  wenn  Abel  m  an  a 
Ochsenfleisch  statt  Pferdefleisch  gefüttert  hätte.  Das  ist  vor  der 
Hand  nicht  zu  beantworten. 

Zur  Klärung  trägt  die  Beurtheilung  einer  anderen  auffallenden 
Beobachtung  Abelmann's  ein  wenig  bei.  Wenn  er  —  es  handelt 
sich  um  4  Versuche  —  dem  Pferdefleisch  Pankreatinemulsion  oder 
Pankreas  beigemengt  hatte,  erschien  3  Mal  eine  erhebliche  Fett^ 
resorption. 

Die  Ausrottung  der  Bauchspeicheldrüse  wirkt  in  doppelter  Weise, 
nämlich  einmal  durch  Fehlen  der  verdauenden  Fermente  im  Darm* 
canal,  sodann  wegen  des  Fehlens  der  Wechselwirkung  der  Bauch- 
speicheldrüse mit  den  Organen  des  Körpers.  Thatsache  ist  der  un- 
geheuer schnelle  Verfall  des  Körpers,  der  unmöglich  in  der  mangel- 
haften Verdauung  und  Resorption  der  Nahrungsstoffe  seine  Ursache 
haben  kann.  Denn  ein  Hund  ist  kräftig  und  leistungsfähig,  wenn 
er  selbst  3  bis  4  Wochen  hungert  Jener  Verfall  der  Organe,  welcher 
bei  Muskeln,  Leber,  Niere  u.  s.  w.  schnell  zu  der  sog.  fettigen 
Degeneration  f&hrt,  spricht  sich  auch  in  der  verminderten  Leistungs- 
fähigkeit aus;  wie  die  Peristaltik  des  Magens  herabgesetzt  ist,  so 
scheint  auch  die  Resorptionskraft  der  Darmwand  in  Folge  einer 
lähmungsartigen  Schwächung  der  Epithelzellen  stark  beeinträchtigt« 
Es  ist  vor  der  Hand,  trotz  der  vielen  erfolgreichen  Untersuchungen, 
ein  nutzloses  Beginnen,  den  genaueren  Grund  für  den  nach  Aus- 
rottung der  Bauchspeicheldrüse  eintretenden  Verfall  des  Körpers  an- 
geben zu  wollen.  Diese  Schwächung  der  Leistungsfähigkeit  der 
resorbirenden  Epithelzellen  muss  —  was  bisher  zu  wenig  beachtet 
ist  —  auch  in  Rechnung  gestellt  werden,  mit  der  Ueberlegung,  dasß 
vielleicht  im  Dünndarm  die  Fette  in  demjenigen  Zustande  vorhanden 
sein  können,  der  unter  normalen  Verhältnissen  die  vollständige 
Resorption  zur  Folge  hat,  während  bei  dem  pankreaslosen  Thiere 
die  fast  gelähmten  Epithelzellen  das  vorhandene  Material  nicht  oder 
kaum  au&unehmen  und  zu  verarbeiten  vermögen.  Man  muss  an 
diese  Möglichkeit  denken,  wenn  es  wahr  ist,  was  Abelmann') 
findet,  dass  nach  Ausrottung  der  Bauchspeicheldrüse  sogar  die  in 
Wasser  löslichen  Seifen  fast  gar  nicht  mehr  resorbirt  werden  und  die 
Resorption  aller  anderen  Nährstoffe  ebenfalls  erheblich  geschädigt  ist 

1;  A  bei  mann  a.  a.  0.  S.  57.    Versuch  8  und  18. 
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Wenn  man  also  Pankreas  neben  Fleisch  füttert,  ist  es,  wie  bei 
Fütterung  mit  Thyreoidea,  doch  denkbar,  dass  der  durch  die  Aus- 
rottung bedingte  Ausfall  gewisser  Functionen  wenigstens  theilweise 
ausgeglichen  wird.  Denn  die  Pankreaszulage  im  Futter  stellt  doch 
die  normale  Fettresorption  keineswegs  vollständig  wieder  her.  — 
Minkowski*)  ist  bereits  zu  ahnlichen  Vorstellungen  wie  die  soeben 
vorgetragenen  gekommen,  verwirft  sie  aber,  weil  die  ausnahmsweise 
Resorption  des  Milchfettes  die  Leistungsfähigkeit  der  resorbirenden 
Darmwand  bezeuge.  Es  ist  aber  zu  bedenken,  dass  durch  die  Versuche 
von  Minkowski  und  Abelmann  die  Resorption  des  Milchfettes 
Oberhaupt  nicht  bewiesen  ist,  während  deren  Behauptung,  dass  alles 
andere  Fett  bei  pankreaslosen  Thieren  gar  nicht  resorbirt  werde, 
sicher  falsch  ist,  was  ich  sogleich  beweisen  will.  Jedenfalls  wird 
von  diesen  Thieren  jedes  Fett  resorbirt;  sicher  ist  aber  diese  Fett- 
resorption mehr  oder  weniger  geschwächt.  Diese  Schwächung  darf 
also  wohl  auf  die  verminderte  Leistungsfähigkeit  der  resorbirenden 
Zelle  wenigstens  theilweise  bezogen  werden,  durch  deren  Arbeit  die 
Aufnahme  des  Fettes  ermöglicht  wird. 

Jedenfalls  verwerthet  Immanuel  Munk  das  von  Minkowski 
und  A  bei  mann  behauptete  ausnahmsweise  Verhalten  des  Milch- 
fettes,  weil  er  (Munk)  sagt'):  „Zudem  wäre  es  durchaus  unverständ- 
,lich,  wesshalb  diese  fettspaltenden  Kräfte  nur  das  Milchfett  und 
yUicht  auch  die  anderen  Fette  angreifen  sollten."  Wie  durch  diese 
Aeusserung  bewiesen  wird,  weiss  Immanuel  Munk  nicht,  dass 
schon  lange  dieser  Theil  der  Untersuchung  Abelmann's  widerlegt 
und  als  Irrthum  erkannt  ist.  Hé  don*)  hat  gezeigt,  dass  bei 
pankreaslosen  Hunden  nicht  bloss  Milch,  sondern  auch  andere  Fette 
resorbirt  werden,  so  dass  der  aus  dem  geöffneten  Ductus  thoracicus 
bei  Schmalzzugabe  abfliessende  Chylus  milchweiss  war  und  bis  8,57  ®/o 
Fett  enthielt,  was  doch  eine  nicht  unbedeutende  Fettresorption  be- 
weist Der  Hund  von  25  kg  lieferte  aus  dem  Ductus  thoracicus 
88  g  in  90  Minuten.  Das  wQrde  für  24  Stunden  1408  ccm  Chylus 
=  50,266  g  Fett  ausmachen.  Der  Hund  hatte  in  24  Stunden  er- 
balten: 30  g  Schmalz  +  750  Fleisch.  —  Nimmt   man    2<^/o  FeU 


1)  Berimer  klin.  WocheoBchrift  1890  S.  835. 

2)  Centralblatt  f&r  Physiologie  1900  S.  125. 

3)  Archif  es  de  PhysioL  [5]  voL  9  p.  628. 
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im  Fleisch  an,  so  erhielt  derselbe  in  der  Zufuhr  50,0  Fett  und 
resorbirte  dasselbe  vollständig.  Wenn  es  sich  hier  auch  nur  um 
eine  Schätzung  handeln  kann,  weil  die  Fettresorption  nicht  in  allen 
Stunden  mit  der  gleichen  St&rke  andauert,  so  erkennt  man,  dara 
doch  trotz  des  fehlenden  Pankreas,  und  obwohl  keine  Milch  gefüttert 
wurde,  eine  auffallend  starke  Fettresorption  sich  vollzog.  Hédon 
stellte  seine  Versuche  allerdings  so  an,  dass  er  4  Tage  lang  tftglich 
Fett  futterte  und  dann  erst  am  4.  Tage  den  Fettgehalt  des  Chylus 
im  Ductus  thoracicus  analysirte.  Man  könnte  hier  vermuthen,  dass 
allmälig  für  den  Ausfall  der  Bauchspeicheldrüse  als  Ersatz  andere 
Drüsen  eingetreten  waren.  Demgegenüber  ist  aber  zu  bemerken, 
dass  Harley,  der  allerdings  auch  pankreaslose  Hunde  nur  mit 
Milch  fütterte,  schon  5  bis  7  Stunden  nach  Zufuhr  der 
Nahrung  die  blossgelegten  Chylusgefässe  mit  milchweissem  Saft 
gefüllt  beobachtete.  —  Es  muss  femer  die  auffallende  Thatsache 
hervorgehoben  werden,  dass  Minkowski  und  Abelmann  trotz 
der  vielen  Versuche,  die  sie  gemacht  haben,  niemals  zusahen,  ob 
die  ChylusgefSsse  während  der  Verdauung  von  Fett  weiss  wurden. 
Sie  waren  offenbar  a  priori  Oberzeugt,  dass  das  Fett  nicht  resorbirt 
wtlrde,  und  dass  deshalb  die  ChylusgefiLsse  nicht  weiss  sein  könnten. 
Sicher  sind  auch  bei  den  von  Minkowski  des  Pankreas  beraubten 
Hunden  nach  Fettfütterung  weisse  ChylusgefiLsse  dagewesen.  Es 
wurde  auch  von  A  bei  mann  beobachtet,  dass  mehr  Fett  im  Eoth 
erschien,  als  gereicht  worden  war.  Trotzdem  hat  niemals  nach  der 
Tödtung  des  Thieres  eine  Untersuchung  des  Magen-  und  Darm- 
inhaltes stattgefunden  y  um  festzustellen,  wie  viel  Fett  etwa  hier 
noch  vorhanden  war.  — 

Von  Wichtigkeit  ist  femer,  dass  Hédon  und  Ville*)  die 
Fettresorption  auch  nach  der  Methode  vonMinkowski-Abelmann 
bei  pankreaslosen  Hunden,  aber  mit  der  Abänderung  prüften,  dass 
jeder  Versuch  nicht  1  Tag  und  Nacht,  sondern  4  Tage  und  Nächte 
dauerte.  Ausserdem  bedienten  sie  sich  nicht  der  Kohle ,  sondern 
einer  viel  sichereren  Methode  zur  Abgrenzung  des  Kothes').  Dabei 
stellte  sich  denn  nicht  bloss  bei  Füttemng  von  Milch,  sondern  auch 
bei  Zufuhr  von  Fleisch  und  Schmalz  heraus,  dass  weniger  Fett  im 
Koth  erschien,  als  eingeführt  worden  war. 


1)  Archives  de  Physiologie  [5]  vol.  9  p.  616.    1897. 

2)  A.  a.  0.  S.  608.     1897. 
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Auch  wenn  bei  den  Thieren  vor  der  Ausrottung  der  Bauch- 
speicheldrüse eine  Gallenfistel  angelegt  und  durch  mehrfache  Unter- 
bindung und  Ausschneidung  des  Ductus  choledochus  der  Zutritt  der 
Galle  zu  dem  Darme  sicher  ausgeschlossen  war,  ergab  sich  bei 
Milchfütterung  eine  Absorption  von  22  ^/o  und  bei  Schmalzfütterung 
von  lOyb^lo  des  gereichten  Fettes.  Beim  Abschluss  von  Galle  und 
Bauchspeichel  war  der  Chylus  nur  noch  massig  milchig  getrübt, 
enthielt  aber  doch  noch  0,4  ®/o  Aetherextract 

Hiermit  wäre  denn  das  ,, entscheidende  Moment**,  welches  Im- 
manuel Munk  aus  der  Arbeit  von  Minkowski  und  Abelmann 
gegen  mich  in's  Feld  geführt  hat,  beseitigt. 

Es  handelte  sich  hierbei  um  die  vermeintliche  Thatsache,  dass  ' 
die  Grösse  der  Milchfettresorption   bei  pankreaslosen  Hunden   un- 
vereinbar sei  mit  der  so  stark  verringerten  Fettspaltung. 

§  7.    Ueber  Fûtterungsversuche  mit  Fettsäurerestern, 

die  inder  natürlichen  Nahrung  nicht  vorkommen,  und 

physiologische  Vivisectionen  am  Menschen. 

Weitere  Einwände  I.  Munk's  richten  sich  gegen  die  Art, 
wie  ich  glaubhaft  zu  machen  suchte,  dass  die  Stärke  der  Fett- 
spaltung in  den  Verdauungswerkzeugen  gross  genug  sei,  um  die 
unter  Umständen  sehr  grossen  zu  resorbirenden  Fettmengen  gänzlich 
in  Glycerin  und  Fettsäuren  zu  zerlegen.  Ich  berief  mich  desshalb 
auf  die  Versuche  von  0.  Frank,  durch  welche  dieser  Forscher 
bewies,  dass  nach  Fütterung  der  Hunde  mit  den  Aethylestem  der 
Fettsäuren  im  Chylus  keine  Aethyl-,  sondern  nur  Glycery lester  der 
Fettsäuren  gefunden  werden;  die  Untersuchung  des  Kothes  bezeugte, 
dass  die  gefütterten  Ester  sehr  ausgiebig  resorbirt  worden  waren, 
obwohl  Estergemische  gefüttert  wurden,  welche  die  grösste  in  der 
Nahrung  zulässige  Fettmenge  noch  übertrafen.  Ein  Hund  von  32  kg 
erhielt  z.  B.  350  g  Estergemisch,  entsprechend  318  g  Fettsäuren^). 
300  g  Schweineschmalz  stellen  nach  F.  Hofmann')  für  Hunde 
von  ähnlicher  Grösse  die  Grenze  der  Aufnahmefähigkeit  vor.  Dieser 
Versuch  beweist,  dass,  wenn  die  Glycery  lester  ebenso  leicht  als 
die  Aethylester  gespalten  werden,  sämmtliches  in  noch  so  grosser 
Menge  zusreführte  Fett  zerlegt  werden  muss. 

1)  Zeitschr.  f.  Biol.  Bd.  86  8.  576.    189a 

2)  Zeitschr.  f.  Biol.  Bd.  8  S.  153. 
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Nun  befichwert  sich  L  Munk,  das8  ich  seine  sdion  froher 
mit  Palmitinsftnrecetylestor  und  mit  Oelsäureamylester  an  einem 
Mädchen  mit  Ghylusfistel  ansgefbhrten  Versnche  nidit  enrihnt  kitte, 
worttts  er  folgert  «  dass  seine  Untersocfanng  mir  entgangen  sd.  — 
Das  ist  aber  gani  anrichtig.  In  meiner  Arbeit  über  das  Pferdefleisdi 
habe  idi  nur  diejenigen  Thatsachen  aus  der  Fett{dorsiologie  kenn- 
gelogen,  die  ich  fbr  hinreichend  gesichert  and  f&r  beweisend  hielt. 
Was  in  den  YcHrsuchen  von  Immanuel  Mank  geboten  wird,  be- 
weist das,  was  ich  brauchte,  in  keiner  Weise.  Idi  woDte  desskaJb 
auf  diese  Arbeit  nicht  eingeben;  jetzt  muss  idi  es  tkon,  md  zwar 
wird  dies  I.  Munk  nicht  zum  Vcntheil  gerddien. 

Es  handelt  sick  um  ein  junges  Mädchen,  das  seit  1885  mm 
£Ie|ièaBtiasis  des  linken  Bmies  litt  und  1889  in  die 
Ablkettung  dc6  Berliner  judisdieii  Krankenkaoses 
wurde.  Am  Unterschenkel  fuid  ack  eine  OeAiug.  a»  der  ] 
kerT««^w>lL  die  im  nüchternen  Zustande  durcksîckcig  war  mmi  nack 
Fettnakranu  weiss  durck  au:^pewMBaBiefies  Fett  wwrde.  Immanmel 
Munk  kielt  dkeen  Fall  ftr  ein  zu  pkysîoloâsckca  Venadhea 
aifc^A^tckmtes  ObjeeL  Der  «üridrmde  Ant,  Hezr  Dr.  L  Israel, 
iiberäees  ^a  entgegenkommendster  Weise*  ém  mme 
Mifdckeft  dem  Herrn  Immanuel  Munk  jcA  eeaatm  MÉarWtcr 
A.  R\>se£<teiB  jiwr  AasteHu);  t«b  rnUisaUwugea^^u  Es 
wtf  etä  J-jj^fTviAAec  wie  aiB>  der  Aft^äbe  kerroc^ekc  *itm  âe  ach 
^dkuß  rv>;rAH!aesi  AfiLass^  einem  F.astt3;£^  uaîenoaw*''.  Dena 
d^^  käXlKJäia«»  Christen  kabew  ketae  abcstlua»  Fasaaae.  Ak 
«i«^  knaie  XÜckeu  in  «its  ;U»i^aeke  Kraknfaa&  éick 
auSeèuivn  ISfss«  hat  «t^  :£ewifs  nxbi  TontssesBetzt^  i 
seuueu  5CiJitatei^:endeBen  wie  eia  Hxxa  iw  pä?^fags&dkBw  Te 
îTiissènuïCàc  wenieii  wirie^ 

Oowobi  üt>  Knake  so  zeia:£ert  werrieft  koaaa»,  das  lier  Ana- 
iuîs»  Ulli  SaAîverîust  aa2>  ier  Fsöei  aariürae  *j»ier  iuck  sehr  geiàK 
w^^  wurien  oerserTeit  Cb^iu^Demrew  litserwese  enfinaon*  ebosu 
B^i£  SQ.  A3jJ>seo  xS;^^z;i^ft.  nakcUem  üe  Eraoktf  untwqJui  wider- 
wÄrc;:*>  cbemxîïdke  Fri^arue  3U  essew  oéet  amdi  nuigpkDhrt  laage 
vx  toëOm  vifraaluäst  wrjrfea  war.  lüti  bm  uberaeugt»  daaaL  BftLuk 
mir  ^ftwiiieni  wir! .    e«  babe   éA   ias  JEydieit  mwäfig  den.  Ei* 
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perimenten  unterworfen,  die  ihr  nichts  geschadet   hätten.     Jeder 
weiss,  was  er  von  dieser  Rechtfertigung  zu  halten  hat. 

Recht  bezeichnend  ist,  dass  bei  Besprechung  eines  ähnlichen 
Falles  einer  Lymphfistel,  die  von  Ode  ni  us  und  Lang  beobachtet 
wurde,  I.  M  unk*)  sein  Bedauern  ausspricht  mit  den  Worten: 
„Weitere  Untersuchungen  haben  leider  diese  Forscher  an  ihren  Fall 
nicht  geknüpft.*"  Odenius  und  Lang  haben  den  Kranken  eben 
nicht  wie  ein  Thier  zu  physiologischen  Versuchszwecken  missbrauchen 
wollen. 

Für  die  genauere  Beurtheilung  des  aus  der  Fistel  fliessenden 
Saftes  wäre  eine  Einsicht  in  die  anatomische  Verbindung  der  Lymph- 
gefâsse  des  Unterschenkels  mit  denen  des  Darmes  wûnschenswerth, 
ja  nothwendig  gewesen. 

Es  ist  auffallend,  dass  in  der  Literatur  noch  mehr  Fälle  von 
Lymphfisteln  am  unteren  Eörperabschnitt  beschrieben  werden,  bei 
denen  auch  zeitweise  chylöser  Ausfluss  auftrat 

Gabler  und  Quevenne')  kratzten  die  Epidermis  bei  varikösen 
Erweiterungen  des  subcutanen  Lymphgefâssnetzes  am  Oberschenkel 
einer  gesunden  Frau  ab,  wodurch  eine  Fistel  entstand.  Die  entleerte 
Lymphe  enthielt  0,38  bis  0,92  ^/o  Fett 

Pet  ter  s  gewann  Lymphe  aus  einer  Fistel  der  Schamlippe  mit 
3,06 ®/o  Fett,  Desjardin  aus  der  Liguinalgegend  mit  0,38  bis 
0,98 ®/o,  Buchanan  vom  Oberschenkel  mit  0,71%  Fett«);  Ode- 
nius und  Lang^)  vom  Oberschenkel  mit  im  Mittel  2,49%,  Hensen^) 
aus  der  Vorhaut  mit  in  maximo  3,69  ®/o  Fett  Diese  grossen  Fett-  ' 
mengen  lassen  kaum  einen  Zweifel,  dass  der  Lymphe  Chylus  bei- 
gemengt war. 

Man  muss  daraus  schliessen,  dass  leicht  durch  Stauungs- 
bedingungen Lymphe  aus  den  Gefässen  des  Mesenteriums  nach  denen 
der  Haut  des  unteren  Eörperschnittes  wegen  Versagens  der  Klappen 
zurückgetrieben  werden  kann,  so  dass  der  Chylus  durch  die  Fistel 
abfliesst 

L  M  unk  hielt,  wohl  mit  Recht,  den  weissen  aus  der  Fistel 


1)  Yirchow*8  Archir  Bd.  128  S.  234. 

2)  Gaz.  med.  de  Paris  1854  Nr.  24-84. 

8)  Esmarch  und  Kaienkampf,  Die  elephantiastischen  Formen.    Ham- 
borg  1885. 

4)  NoitUskt  med.  Arkiv  Bd.  6  Nr.  18.    1874. 

5)  Dieses  Archir  Bd.  10  S.  94.    1875. 
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des  Unterschenkels  fliessenden  Saft  für  Chylus  oder  doch  fùx  ein 
Gemenge  von  Chylus  und  Lymphe.  Um  aber  die  Beweiskraft 
der  von  I.  M  unk  an  dem  Mädchen  angestellten  Versuche 
richtig  beurtheilen  zu  können,  ist  es  noth wendig,  einige  That- 
Sachen  zu  besprechen,  die  von  ihm  nicht  berücksichtigt  worden  sind. 

Ich  habe  hier  die  merkwürdigen  Beobachtungen  K.  A.  Leaser's') 
im  Auge,  welcher  bei  curaresirten  Hunden  zeigte,  dass  man  aus 
dem  geöffneten  Ductus  thoracicus  oft  genug  weisse  oder  weissliche 
Lymphe  erhalten  kann  zu  einer  Zeit,  wo  keine  Spur  von  Nahrun?, 
bezw.  Fett  im  Magen  und  Darm  vorhanden  ist,  —  d.  h.  im  Zustande 
absoluter  Nüchternheit  —  Lesser  stellte  gleichzeitig  fest,  dass  die 
Lymphe,  welche  aus  den  Gliedmaassen  und  dem  Kopf  abfliesst, 
„unter  allen  Umständen  vollkommen  durchsichtig  ist*"). 

Lesser  gelangt  demgemftss  zu  der  meines  Erachtens  berechtigten 
Schlussfolgerung,  dass  die  Abdominalhöhle  allein  weisse  Lymphe 
dem  Ductus  thoracicus  während  der  Nüchternheit  zuführen  kann. 
Die  vollkommene  Nüchternheit  hat  Lesser  wiederholt  nach  Tödtuug 
des  Thieres  durch  Prüfung  des  Magen-  und  Darminhaltes  sicherge- 
stellt Die  milchige  Beschaffenheit  des  Inhaltes  des  Ductus  thoracicus 
hat  noch  die  Besonderheit,  dass  er  bei  gewissen  Bedingungen  durch 
farblose  Lymphe  ersetzt  wird,  auf  welche  dann  wieder  der  Strom 
weisslicher  Lymphe  folgt  Das  ist  der  Fall,  wenn  mit  den  Glied- 
maassen ausgiebige  Bewegungen  ausgeführt  werden,  die  dem  Ductus 
schnell  grosse  Mengen  durchsichtiger  Lymphe  zuführen*  Stellt  man 
die  Ruhe  der  Gliedmaassen  wieder  her,  so  erscheint  die  milchige 
Beschaffenheit  des  Chylusstromes  aufs  Neue.  —  Es  ist  femer  be- 
merkenswerth,  dass  nach  Anlegung  einer  Fistel  des  Ductus  thoracicus 
beim  nüchternen  Thier  zuerst  eine  Zeit  lang  durchsichtige  Lymphe 
abfliessen  kann,  der  sich  dann  chylöse  anschliesst  —  Der  gewöhnliche 
Fall  war  aber  der,  dass  die  gleich  anfangs  milchige  Lymphe  mit 
der  Dauer  des  Versuches  immer  durchsichtiger  wurde.  Folgendes 
Täfelchen  gibt  eine  Uebersicht  des  Wesentlichen  (S.  361): 

Die  einfachste  Erklärung  für  diese  sonst  ganz  rätbselhafien 
Thatsachen  scheint  mir  darin  zu  liegen,  dass  nach  einer  fettreichen 
Mahlzeit  ein  Rückstand  der  Fettemulsion  in  der  Darmwand  bleibt 
oder  sehr  träge  gegen  den  Ductus  thoracicus  bewegt  wird,  weil  die 


1)  C.  Ludwig,  Arbeiten  von  1871  S.  95. 

2)  Lesser  a.  a.  0.  S.  114. 
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vorwärtsschiebende  Resorptionsarbeit  der  Cylinderzelle  mit  dem  Ab- 
schlufis  der  Verdauung  aufhört  Die  neu  in  die  Zotten  resorbirteo 
Massen  verdrängen  sonst  die  bereits  vorhandenen.  Dass  der  Rück- 
stand der  Fettemulsion  bei  dem  curaresirten  Thiere  so  kräftig 
ausgetrieben,  wird;  liegt  wohl  an  der  von  Lesser  nachgewiesenen 
Thatsache,  dass  das  Gift  die  Stärke  der  Lymphbewegung  ungeheuer 
steigert  —  Man  versteht  auch,  wesshalb  aus  der  Fistel  des  Ductus 
thoracicus  beim  nüchternen  curaresirten  Thier  nicht  immer  weisse 
Lymphe  abfloss.  Denn  die  vorhergegangene  Mahlzeit  war  vielleicht 
fettarm. 

Sobald  also  am  Ende  der  Nüchternheit  neue  Nahrung  auf- 
genommen wird,  muss  diese,  sobald  die  Resorption  beginnt,  jenen  in 
der  Darmwand  befindlichen  Rückstand  austreiben,  und  so  kann  es 
dann  kommen,  dass  in  den  ersten  Stunden  nach  Nahrungsaufnahme 
aus  einer  Fistel  Fett  abfliesst,  das  von  einer  früheren  Mahlzeit  her- 
rührt Dieses  muss  L  M  unk 's  Versuche  beeinflussen,  bei  denen 
das  nüchterne  Versuchsmädchen  Ölsäuren  Amylester  oder  Palmitinsäuren 
Cetylester  einnehmen  musste.  Man  versteht  dann,  wesshalb  das  im 
Chylus  gefundene  Fett  wesentlich  aus  gewöhnlichem  Fett  bestand. 
Ganz  richtig  bemerkt  femer  0.  Frank,  dass  die  geringe  Fett- 
zunahme, die  nach  der  Fütterung  eintrat,  bedingt  sein  kann  durch 
die  Resorption  des  Fettes,  welches  der  Darm  abgesondert  hat  —  Es 
ist  aber  noch  eine  andere  Unsicherheit  vorhanden! 

L  Munk  hat  versäumt,  bei  dem  Versuchsmädchen  den  Koth 
zu  analysiren,  um  festzustellen,  ob  die  Ester  Überhaupt  resorbirt 
worden  sind.  Das  war  um  so  nöthiger,  als  sogar  beim  Hunde,  wenn 
man  Munk's  Analysen  für  richtig  hält,  fast  Vs  des  gefütterten 
Cetylesters  (Walrathes)  den  Körper  ungenutzt  durch  den  Koth  ver- 
lässt^).  —  Es  war  diese  unterlassene  Prüfung  auch  desshalb  nöthig, 
weil  nach  der  Fütterung  des  Versuchsmädchens  der  Fettgehalt  der 
Lymphe  so  wenig  zunahm.  Auch  Otto  Frank *)  erhebt  gegen 
L  Munk  noch  einen  anderen  vernichtenden  Einwand:  »Die 
,,Sicherheit  des  Schlusses,  den  er  (L  Monk)  aus  dem 
„Ergebniss  zog,  nämlich  dass  eine  Spaltung  des  Wal- 
„rathes  und  eine  Bildung  von  Tripalmitin  (mit  dem 
^Schmelzpunkt  63®  G)  stattgefunden  habe,  wird  durch 


1)  Virchow*B  Archiv  Bd.  123  S.  278. 

2)  Zeitschr.  f.  Biol.  Bd.  86  S.  569. 
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«den  sehr  niedrigen  Schmelzpunkt  des  Chylusfettes 
,(86<>)  in  Frage  gestellt.** 

Wäre  nämlich  das  Chylusfett  Tripalmitin  gewesen^  was  den 
Beweis  fbr  I.  M  unk  geliefert  hätte,  so  musste  der  Schmelzpunkt 
63®  G.  betragen.  Ein  Chylusfett,  das  bei  36®  schmilzt,  kann  nur 
ein  Gemenge  sein,  in  dem  sehr  viel  Olein  neben  Palmitin  und 
Stearin  enthalten  ist  Wäre  auch  aus  dem  Walrath  wirklich  Palmitin 
entstanden,  so  musste  ihm  doch  anderes  Fett  aus  dem  Körper  des 
Mädchens  beigemischt  gewesen  sein. 

Das  Menschenfett  von  den  Nieren  schmilzt  nach  Schulze  und 
Rei necke ^)  bei  41®  C.  und  war  bei  Zimmertemperatur  weich. 

Das  Fett  vom  Panniculus  adiposus  enthielt  mehr  Olein,  und 
begann,  wie  man  das  oft  bei  Hundefett  sieht,  erst  mehrere  Stunden 
nach  dem  Erkalten  festes  Fett  auszuscheiden,  während  der  grösste 
Theil  bei  Zimmertemperatur  flüssig  blieb'). 

Nach  A.  Lebedeff)  enthalt  das  Menschenfett  vom  Darme: 

a)  74,4 ®/o  1  ^,  .  22,0®/o  1  ^  .    .  .  ,^       . 

•  V  7ß  ß  0/    [  Oleinsäure    «a  o  o/    f  Palmitm-  und  Stearinsäure  ; 

nach  demselben  Forscher: 

Unterhautfett  besteht  beim  Menschen  aus: 

b)  TO^ß'/1 1  ^^^•'^"'^    {^'5 1;*  }  fester  Fettsäuren 

Nach    Langer^)    bestehen    die   Fettsäuren    des    erwachsenen 

Menschen  aus 

Oelsäure  .    .    .    89,80  ®/o 

Palmitinsäure     .      8,16  ®/o 

Stearinsäure  .    .      2,04  ®/o 

Ein  Fett,  das  den  von  I.  M  unk  beobachteten  Schmelzpunkt 
hat,  verhält  sich  demgemäss  wie  normales  Menschenfett  und  kann 
nicht  nur  zu  Vt  aus  Olein  bestehen  und  zu  ^h  aus  Palmitin; 
L  M  unk  hat  dies  durch  die  Analyse  gefunden;  es  ist  wohl  un- 
zweifelhaft, dass  er  bei  der  Behandlung  der  Bleisalze  mit  kaltem 
Aether  das  Ölsäure  Salz  unvollständig  ausgezogen  hat 


1)  Liebig' 8  Annalen  Bd.  142  S.  20e. 

2)  A.  a.  0.  S.  206.    1867. 

3)  Hoppe-Seyler,  Zeitschr.  f.  physioL  Chemie  BcL  6  S.  147.    1882. 

4)  Beilstein,  Organ.  Chemie.    Aufl.  2.    Bd.  1  S.  432  and  Monatshefte 
mr  Chemie  Bd.  2  S.  890.    1881. 
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DeD  mit  Aether  ganz  ungenügend  ausgezogenen  Rückstand  der 
Bleiseifeu  hielt  er  nun  ohne  allen  Beweis  fbr  palmitinsaures  Blei, 
während  er  sicher  aus  ölsaurem,  palmitinsaurem  und  stearinsaurem 
Blei  bestand.  So  gelangt  er  dann  zu  der  Ansicht,  dass  das  that^ 
sächlich  überwiegend  aus  Olein  bestehende  Chylusfett  ganz  über- 
wiegend nur  aus  Palmitin  bestand. 

Wäre  seine  Analyse  der  Fettsäure  auch  richtig  gewesen,  so 
durfte  er  trotzdem  die  bestimmten  festen  Fettsäuren  nicht  ohne 
Weiteres  als  frei  von  Stearinsäure  annehmen,  ohne  dass  er  sich  durch 
die  Analyse  davon  überzeugt  hatte. 

Diese  Untersuchung  mit  Fütterung  des  Walrathes  ist  nun  ein 
Beispiet  seltener  Fehlerhaftigkeit,  ein  Beispiel,  das  gar  nichts  beweist« 
Immanuel  Munk^)  aber  schlussfolgert : 

„Damit  war  bewiesen,  dass  der  zur  Resorption  gelangte  Antheü 
„vom  Walrath,  etwa  15  ^/o,  im  Darm  in  Palmitinsäure  und  Cetyl- 
„alkohol  gespalten  (!!!),  erstere  resorbirt,  mit  Glycerin  synthetisch 
„zu  Palmitin  umgebildet  (!!!)  und  als  Palmitin  (!!!)  in  die  Darm- 
„lymphe  übergetreten  ist,  daher  das  exquisite Ueberwiegen  (!!!)  von 

„Palmitin  (!!!)  im  Fett  der  chylösen  Lymphe." „Damit  ist  auch 

„der  Schlüssel  (!  !  !)  zu  der  auf  den  ersten  Blick  seltsamen  Erfahrung 
„geliefert"  u.  s.  w. 

Immanuel  Munk')  schreibt  in  seiner  letzten  gegen  mich  ge- 
richteten Abhandlung  im  Hinblick  auf  die  Versuche  mit  Fettsäure- 
estem: 

„In  dem  Berichte  über  die  genannte  Mittheilung  von  Frank 
„(dies  Centralblatt  XII.  S.  732)  habe  ich  meine  Priorität  hervor- 
„gehoben,  die  Frank  nicht  (!!!)  bestritten  hat  und  nicht  bestreiten 
„kann  (!!!)." 

Das  schreibt  Immanuel  Munk,  obwohl  Frank  die  Versuche 
dieses  Forschers  durch  seine  scharfsinnigen  Einwände  —  trotz  der 
sehr  höflichen  Form  —  thatsächlich  vernichtet  hat. 

Ich  wende  mich  jetzt  zu  der  Fütterung  des  Versuchsmädchens 
mit  ölsaurem  Amy  lester,  welche  ungefähr  16  Stunden  nach  der 
letzten  fetthaltigen  Mahlzeit  ins  Werk  gesetzt  wurde.  Dieser  Amyl- 
ester  ist  eine  Verbindung  von  Oelsäure  mit  Fuselöl  (Amylalkohol). 

Es  fehlt  auch  hier  die  Angabe,   welches  Fett  in  der  letzten 


1)  Virchow'8  Archiv  Bd.  128  8.  274. 

2)  Centralblatt  für  Physiol.  1900  S.  124. 
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Mahlzeit  aufgenommen  worden  war.  Auch  hier  veränderte  sich  die 
Ljrmphe  nicht  viel  mehr,  wie  es  auch  sonst  im  nüchternen  Zustand 
vorkommen  kann  oder  doch  durch  Resorption  des  Darmfettes  erklar- 
bar  wäre.  Die  Lymphe  wurde  nur  von  der  7.~9.  Stunde  nach 
Fütterung  mit  dem  Ölsäuren  Fuselöl  wie  „dünne  Milch'',  enthielt 
wenig  eines  gewöhnlichen  oleinreichen  Fettes,  was  nach  I.  Munk^ 
ans  dem  Amylester  entstanden  sein  soll,  so  zwar,  dass  von  15  g 
Oelsäureamylather,  mit  dem  das  Versuchsmädchen  gefüttert  worden 
war,  4,45  g  als  resorbirt  anzusehen  seien. 

Nach  L  Munk  bestand  das  Chylusfett  zu  mindestens  89®/o  aus 
Olein.  Will  man  die  eine  Analyse  als  richtig  ansehen,  nachdem  die 
Oleinbestimmung  in  dem  vorher  besprochenen  Walrathversuch  sich 
als  fehlerhaft  erwiesen  hat,  so  ist  für  Munk  nichts  bewiesen.  Denn 
das  von  ihm  untersuchte  Fett  unterscheidet  sich  vom  Menschenfett 
nicht  wesentlich,  da  dieses  auf  100  Fettsäuren  nach  Langer') 
89,8  Oelsäure  enthält  Wenn  von  dem  Ölsäuren  Amylester  gar 
Nichts  resorbirt  worden  wäre,  würde  das  Ergebniss  ganz  klar  sein. 

Wie  steht  es  denn  mit  dem  Nachweis,  dass  der  Amylester  über- 
haupt resorbirt  worden  ist? 

I.  Munk')  gab  einem  Hunde  den  Amylester.  Das  Thier 
bekam  Erbrechen  von  schaumigem  Schleim:  „der  Hund  stierte  vor 
„sich  hin,  Hess  den  Kopf  herabsinken,  legte  sich  auf  die  Seite.*' 
Danach  „verweigerte  er  die  Futteraufhahme  und  befand  sich  noch 
«vier  Stunden  unter  der  toxischen  Wirkung;  am  nächsten  Morgen  war 
„er  völlig  wieder  hergestellt". 

Durch  Behandlung  des  Amylesters  mit  geriebenem  Hunde- 
Pankreas  glaubt  I.  Munk^)  gefunden  zu  haben,  dass  in  sechs 
Stunden  rund  16 ^/o  des  Esters  gespalten  worden  sind.  I.  Munk 
nahm  nun  auch  selbst  den  Amylester  ein,  ohne  die  allergeringste 
Beschwerde  zu  empfinden.  Ebensowenig  wurden  bei  dem  Versuchs- 
mädchen Brechneigung,  Uebelkeit,  Kopfschmerz  oder  auch  nur  Be- 
nonmienheit  beobachtet'). 

Muss  man  da  nicht  auf  den  Gedanken  kommen,  dass,  weil  der 
Mensch  so  gar  nicht,  der  Hund  so  stark  durch  den  Amylester  beein- 


1)  Virchow'8  Archiv  Bd.  128  S.  486. 

2)  Beilstein,  Organische  Chemie  Bd.  1  S.  482. 
8)  Virchow's  Archiv  Bd.  128  S.  485. 

4)  A.  a.  0.  8.  491. 

5)  A.  a.  0.  8.  489. 
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flusst  wird,  die  Spaltung  beim  Hunde  sich  kräftig,  beim  Menscbeo 
kaum  oder  gar  nicht  vollzieht?  Es  hätte  also  I.  M  unk  unter- 
suchen  müssen,  ob  in  dem  Koth  der  Versuchsperson  der  AmyU 
ester  etwa  ganz  ausgestossen  wurde.  Das  ist  aber  versäumt  worden. 
Auch  in  der  aus  der  Fistel  fliessenden  Lymphe  war  kein  Amylester 
zu  finden. 

Die  Schlussfolgerungen  I.  Munk*s  stützen  sich  demgemäss 
auf  die  Thatsache,  dass  er  das  Mädchen  mit  dem  menschlichen 
Körper  fremdem  Fett  fütterte  und  dann  dieses  Fett  in  dem  Körper 
nicht  nachweisen  konnte.  Daran  schliesst  sich  aber  trotzdem  die 
Lobrede:  „Also  war  auch  der  Oelsäureamyläther  zum  Theil  im  Darm 
„gespalten,  die  so  frei  gewordene  Oelsäure  resorbirt,  mit  Glycerin 
„synthetisch  zu  Olein  umgebildet  worden  und.als  Olein  in  die  Darm- 
„lymphe  übergetreten.** 

Es  ist  angemessen,  an  dieser  Stelle  noch  einen  anderen  Versuch 
mit  dem  Thierkörper  fremdem  Fett  anzuführen,  bei  dem  von 
L  M  unk  das  Versuchsmädchen  mit  Erucasäure  gefüttert  wurde. 
Dies  ist  der  Bestandtheil  eines  im  Rüböl  enthaltenen  Fettes,  welches 
Erucin  genannt  wird  und  eine  Verbindung  von  Erucasäure  mit 
Glycerin  ist  M  unk  suchte  zu  beweisen,  dass  die  Erucasäure  im 
Chylus  der  Kranken  als  Erucin  vorhanden  sei.  Nachdem  er  sich 
aus  dem  Chylus  durch  Aether  die  Fette  verschafft,  spaltete  er  die- 
selben und  suchte  zu  zeigen,  dass  die  erhaltene  Säure  Erucasäure 
sei.  Der  Schmelzpunkt  stimmt  aber  nicht,  und  so  war  dargethan,  dass, 
wenn  es  sich  überhaupt  um  Erucasäure  handelte,  dieselbe  beträchtlich 
verunreinigt  sein  musste.  L  Munk  führte  desshalb  dies  Gemenge 
von  Säuren  in  Bleisalze  über  und  fand  darin  24,12%  Blei,  während 
verlangt  wird  23,5  ^/o.  Es  handelt  sich  aber  nur  um  eine  einzige, 
nicht  besonders  stimmende  Analyse.  Wenn  Munk  schliesst,  dass 
die  Erucasäure  nun  zweifellos  nachgewiesen  sei ,  so  leitet  ihn  wohl 
besonders  der  Gedanke,  dass  es  sich  nur  handeln  könne  um  folgende 
vier  Salze: 

Erucasaures  Blei  .    .    mit  23,50  <^/o  Blei 
Oelsaures  Blei .    .    .      „    26,82  V    , 
Stearinsaures  Blei     .      „    26,78%     „ 
Palmitinsaures  Blei  .      „    28,87%    „ 

Nun  hat  aber  Otto  Frank ^)  gezeigt,  dass  bei  der  Verseifnng 


1)  Archiv  tod  da  Bois-Reymond  von  1894  S.  51. 
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der  Fette  mit  alkoholischen  Laugen  und  Darstellung  von  Salzen  der 
fetten  Säuren  neue  Säuren  durch  Oxydation  entstehen.  Das  Molekular- 
gewicht und  die  Bleiverbindungen  dieser  Säuren  sind  vor  der  Hand 
unbekannt  Die^Säure  M  u  n  k  '  s  musste  also  noch  durch  die  Elementar- 
analyse  auf  die  Probe  gestellt  werden.  Das  ist  nicht  geschehen, 
und  desshaib  kann  man  die  eine,  ohnehin  schlecht  stimmende  Zahl 
nicht  als  eine  sichere  Grundlage  fbr  eine  so  wichtige  Folgerung  an- 
erkennen —  zumal  es  sich  um  einen  Analytiker  handelt,  der  das 
Glycerin  für  den  tertiären  Alkohol  der  Propylreihe') 
und  die  krystallisirte  Phosphorsäure  für  identisch 
mit  Phosphorsäureanhydrid  hält. 

Uebrigens  hat  sich  auch  Otto  Frank')  mit  Rûd^sicht  auf 
die  Erucinsynthese  von  Minkowski  und  I.  M  unk  schon 
dahin  ausgesprochen,  „dass  der  Nachweis  der  Synthese 
„nicht  mit  voller  Sicherheit  erbracht  ist''. 

Der  wichtigste  Punkt,  der  sich  bei  der  Fütterung  mit  dem 
thierischen  und  menschlichen  Körper  fremden  Fetten  auch  bei 
L  M  unk 's  Versuchen  herausstellt,  muss  noch  besprochen  werden. 
L  Munk  hat  ihn  nicht  erkannt 

Wenn  es  wahr  wäre,  dass  ein  beträchtlicher  Theil  des  Fettes 
als  solches  im  emulgirten  Zustande  resorbirt  wird,  ohne  dass  es  also 
gespalten  worden  ist,  dann  sollte  wenigstens  auch  solches  Fett,  in 
dem  das  Glycerin  durch  einen  anderen  Alkohol  vertreten  ist,  ohne 
Aeoderung  seiner  Natur  resorbirt  werden.  Nach  Zufuhr  der  Cetylester, 
der  Amylester,  der  Aethy lester,  der  Cholesterinester  der  fetten 
Säuren  mOssten  diese  im  Chylus  neben  Glycerinester  erscheinen. 
Nichts  von  dem  ist  zu  beobachten. 

Die  Säuren  der  genannten  Ester  erscheinen  entweder  frei  oder 
als  Glycerid  und  Bur  als  Olycerid  im  Chylus,  was  durch  Otto 
Frank  bewiesen  ist.  Bei  der  Resorption  sind  also  nach  L  Munk 
jene  Ester  sicher  ganz  zerlegt  worden,  und  nur  der  Theil|  weleher 
lerlegt  war,  ist  rar  Resorption  befiihigt  gewesei. 

Bei  den  Versuchen  von  0.  Frank  ging  ebenso  nicht  die  Spur 
des  gef&tterten  Aethylesters  in  den  Chylus,  sondern  hier  erschien 
statt  dessen  der  Glycery lester.    Munk  hat  auch  an  Hunden  Ver- 


1)  Virchow*8  Archiv  Bd.  123  8.  269  und  484. 

2)  Zeitschr.  f.  BioL  Bd.  36  S.  569. 

3)  Virchow's  Archiv  Bd.  123  S.  267. 
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suche  angestellt  und  „Gemenge  von  Walrath  und  Oel  l&ngere  Zeit 
„hindurch  an  einen  durch  25tägiges  Hungern  abgemagerten  Hund 
„verfüttert,  um  gleichwie  Sub bo tin ^)  vor  ihm  den  Uebergang  des 
„Nahrungsfettes  in  Körperfett  durch  den  Nachweis  der  Ablagerung 
„einer  solchen  »heterogenen«  Fettart  am  Körper  zu  führen,  ist  aber 
„mit  dem  Walrath  nicht  glücklicher  gewesen  als  Subbotin:  im 
„Körperfett  konnte  Spermacet  nicht  nachgewiesen  werden  —  •*). 

Die  Thatsache,  dass  sicher  kein  Fett  als  solches  resorbirt  wird, 
obwohl  es  flüssig,  obwohl  es  emulsionirt  ist,  wenn  es  kein  Glycerid, 
spricht  überzeugend  dafür,  dass  auch  die  Fette,  welche  Glyceride 
sind,  nicht  als  solche  resorbirt  werden,  sondern  nur  desshalb  als 
solche  angesogen  zu  werden  scheinen,  weil  sie  nach  der  Re- 
sorption sofort  wieder  zu  Glycerylestem  aufgebaut  werden.  Diese 
Schlussfolgerung  liegt  so  nahe,  dass  sogar  Immanuel  Munk 
ein  Mal  die  Wahrheit  dunkel  aufdämmerte.  Ich  kann  mich  nicht 
enthalten,  die  betreffende  Stelle  mitzutheilen'): 

„Dieser  so  geringfügige  Betrag  des  gespaltenen  Fetts  im  Koth 
„nach  Walrathfütterung,  während  doch  bei  Aufinahme  von  Neutral* 
„fett  das  Kothfett  mindestens  zu  ^U  gespalten  ist,  muss,  zumal  durdi 
„den  Versuch  an  der  Chylnsfistel  nachgewiesen  ist,  dass  das  Walrath 
„im  Darm  zerlegt  wird  und  als  Palmitin  in  den  Chylus  übertritt, 
„den  Gedanken  nahelegen,  ob  die  Resorption  nicht  desshalb  eine 
„so  unvollständige  gewesen  ist,  weil  der  Bauchspeichel  und  die 
„Fäulniss  im  Darm  nicht  ausgereicht  haben,  den  Walrath  in  weiterem 
'  „Umfange  zu  spalten,  oder  mit  anderen  Worten:  der  Walrath  kam 
„nur  insoweit  resorbirt  werden,  als  er  im  Dam  gespalten  wird^X 
„daher  das  mit  dem  Koth  ausgestossene  Fett,  bis  auf  einen 
„kleinen  Bruchtheil  unveränderten  Walrath  enthält  Wie  dem  auch 
„sei,  die  Erfahrung  erscheint  bemerkenswerth,  dass  von  dem  erst 
„bei  53^  C.  schmelzenden  Walrath  im  Darm  des  Hundes 
„bis  zu  69  Procent  ausgenützt  werden/ 

Mit  ebenso  grosser  Berechtigung  hätte  Munk  das  Gleiche 
grundsätzlich  vom  ölsaurem  Amylester  sagen  können,  einem  Fett,  das 


1)  Zeitschr.  f.  Biol.  Bd.  6  S.  73.    1870. 

2)  Virchow'B  Archiv  Bd.  123  S.  270. 
8)  Virchow's  Archiv  Bd.  128  S.  279. 

4)  Die  HenrorheboDg  dieser  SteUe  im  Drack  befindet  sich  nicht  im  Originai» 
ist  vielmehr  durch  mich  veranlasst  P. 
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noch  bei  Zimmertemperatur  flüssig  ist  Denn  L  Mank  fand^ 
dass  kein  ungespaltener  Amylester  in  den  Chylus  überging.  „Er 
«enthielt,"  sagt  I.  Munk^),  ,|keine  fttherartige  Verbindung  der 
„Oelsfture  mit  Amylalkohol.  Also  war  auch  der  Oelsftureamylftther 
,im  Darm  gespalten,  die  so  frei  gewordene  Oelsäure  resorbirt,  mit 
„Glycerin  synthetisch  zu  Olein  umgebildet  worden  und  als  Olein  in 
„die  Darmlymphe  Übergetreten.*  Der  mangelnde  Uebergang  des 
Amylfettes  ist  um  so  bemerkenswerther,  als  freie  abgespaltene 
Oelsäure  in  beträchtlicher  Menge  neben  dem  Oelsäureglycerid  sich 
im  Chylus  vorfand.  Die  Oelsäure  wird  ja  nach  L  M  unk 
in  Emulsion  resorbirt  Warum  geht  dann  das  emulsionirte  Amylfett 
nicht  mit? 

Zur  Beurtheilung  der  an  der  Lymphfistel  von  M  unk  an- 
gestellten Versuche  bleibt  mir  endlich  noch  ein  wichtiger  Umstand 
zu  besprechen. 

Es  ist  zuerst  hervorzuheben,  dass  es  von  vielen  Bedingungen 
abhing,  wie  viel  Lymphe  aus  der  Fistel  ausfloss.  „Die  Fistel  öfihete- 
„sich")  zuerst  etwa  allmonatlich,  später  in  kürzeren  Intervallen  und 
„Hess  während  einer  Dauer  von  durchschnittlich  4  Tagen  eine  im 
„nüchternen  Zustande  klare,  im  Laufe  des  Tages  und  im  Anschluss 
„an  die  Mahlzeiten  sich  mehr  oder  weniger  mildiig  trtlbende  Flûssig- 
„keit  austreten.*  —  Ferner: 

„Die  Ausflussgeschwindigkeit  erwies  sich  alsgrösser,  wenn  Patientin 
„sich  zuvor  reichliche  Bewegung  gemacht  hatte,  als  wenn  sie  ruhig 
„im  Bette  lag*').    Femer: 

„Nachdem  Patientin  aus  therapeutischen  (!!!)  [OrtUiden  Monate 
„lang  mit  hochgelagertem  linkem  Bein  zu  Bett  gelogen  hatte,  während 
„welcher  Zeit  der  Abfluss  nach  aussen  vollständig  sistirte,  so  dass 
„schon  seit  Wochen  nicht  ein  Tropfen  Lymphe  mehr  ausgeflossen 
„war,  unterzog  sie  sich  abermals  einem  eintägigen  Fasten.*  ^)  Femer: 

„Es  verhielt  sich  die  Lymphfistel  in  dieser  Hinsicht  ganz  wie 
„eine  geplatzte  variköse  Vene:  durch  Hochlagerung  des  Beines,  wo- 


1)  Virchow'8  Archiv  Bd.  128  8.  489. 

2)  A.  a.  0.  8.  231  und  286.    1891. 
8)  A.  a.  0.  8.  286. 

4)  A.  a.  0.  S.  241. 
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»bei  das  Volumen  desselben  sich  schnell  verringerte,  konnte  jeder  Zeit 
„ein  schneller  Schluss  erzielt  werden."  ^) 

Das  wird  zum  Beweis  genügen,  dass  keine  Sicherheit  vorhanden 
war^  um  in  einem  bestimmten  Versuche  aus  der  Fistel  den  ge- 
sammten  resorbirten  Chylus  zu  erhatten.  Bald  wird  ein  grösserer, 
bald  ein  kleinerer  Theil  den  nicht  vollständig  verlegten  richtigen 
Weg  genommen  haben.  I.  M  unk  sucht  diese  Unsicherheit  za 
beseitigen,  indem  er  dem  Mädchen  unter  verschiedenen  Verhält- 
nissen Blut  abzapft  und  das  darin  enthaltene  Fett  bestimmt.  Bei 
geschlossener  Fistel  enthielt  das  Blut  im  nüchternen  Zustand  0,17  ^/V 
Aetherextract ,  während  der  Fettresorption  0,42  ^/o.  Also  wächst 
der  Fettgehalt  des  Blutes,  in  das  sich  das  ganze  resorbirte  Fett 
ergiesst,  nur  um  0,25  ^/o.  Würde  die  halbe  Menge  des  Chylus  in 
das  Blut,  die  andere  Hälfte  aus  der  Fistel  fliessen,  so  könnte  das 
den  Fettgehalt  des  Blutes  nur  um  0,12 ®/o  steigern,  ein  Werth,  der 
in  Anbetracht  der  Unsicherheit  der  Fettanalyse  in  die  Beobachtungs- 
fehler fällt.  —  Jedenfalls  ist  noch  zu  beachten,  dass  das  von 
I.  M  unk  untersuchte  Blut  mit  dem  Schröpfkopf  gewonnen  war. 
Derselbe  saugt  aber  aus  den  Wunden  der  Haut,  welche  die 
Messer  des  Schnäppers  geschlagen  haben,  nicht  bloss  Blut,  sondern 
auch  Lymphe.  Das  Verhältniss  von  Blut  und  Lymphe  wird  nicht 
an  allen  Orten  der  Haut  dasselbe  sein;  L  M  unk 's  Blut  war 
also  kein  Blut,  sondern  ein  Gemenge  von  Blut  und  Lymphe. 

Ich  halte  nach  dem  Allem  die  quantitativen  Bestimmungen  der 
Menge  des  resorbirten  Fettes  beim  Auffangen  des  Chylus  aus  der 
Fistel  für  ganz  unsichere  Grundlagen  der  Erörterung. 

Es  ist  uns  bisher  die  auffallende  Thatsache  entgegengetreten, 
dass  —  wie  sie  auch  sonst  erklärt  werden  mag  —  nach  Fütterung 
von  Fett,  welches  dem  thierischen  Körper  fremdartig  ist,  nur  nor- 
males Fett  im  Chylus  gefunden  wird,  als  ob  der  Organismus  sich 
gegen  das  Eindringen  fremdartiger  Stoffe  wehrte. 

Einige  Thatsachen  scheinen  dem  zu  widersprechen. 

Lebedeff^)  hat  einen  Hund,  der  4  Wochen  gehungert  hatte» 
mit  Leinöl  gemästet  und  einen  anderen  mit  Hammeltalg.  Aus  dea 
Geweben  jenes  Hundes  wurde  ein  bei  0^  C.  nicht  fest  werdendes 


1)  Virchow's  Archiv  Bd.  123  S.  241  (Amnerkang). 

2)  Centralbl.  t  d.  medicin.  Wissensch.  1882  Nr.  8  S.  129. 
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Oel  (mehr  als  1  k«)  erhalten;  der  andere  Hund  lieferte  ein  Fett, 
das  bei  Zimmertemperatur  fest  war  und  im  Schmelzpunkt  sich  dem 
Hammelfett  näherte,  das  erst  bei  ^t^ber  50  ^  0/  schmihct  Der  Versuch 
ist  wichtig,  weil  nach  allen  Erfahrungen  Hundefett  bei  0®  C.  fest 
wird.  Es  folgt  aber  nicht,  dass  das  Glycerid  der  Leinölsäure, 
welches  im  Leinöl  in  grosser  Menge  enthalten  ist,  abgelagert  worden 
ist  Denn  das  Leinöl  enthält  auch  Olein,  das  ebenfalls  bei  0^  C. 
nicht  fest  wird;  dies  könnte  also  für  die  Beschaffenheit  des 
Hundefettes  nach  LeiuölfQtterung  verantwortlich  gemacht  werden,  — 
Immerhin  wäre  zu  beachten,  dass  nach  Kurbatoff^)  das  Glycerid 
der  Leinölsäure  doch  in  einigen  thierischen  Fetten  (Wels,  Stör, 
Hase»  Seehunde)  enthalten  zu  sein  scheint 

Radziejewski  hat  mit  der  Seife  der  Erucasäure,  die  auch  im 
thierischen  Körper  nicht  vorkommt,  Fettmästung  erzielt,  wie  ich 
schon  ausführlicher  oben  darlegte.  Daraus  folgt  aber  nicht,  dass 
das  Mastfett  Erucin  war.  Es  könnte  vielmehr  die  Erucasäure 
bei  der  Synthese  des  Fettes  in  eine  andere  Fettsäure,  die  dem 
thierischen  Körper  zukommt,  umgewandelt  worden  sein.  Es  sind 
Thatsachen  vorhanden,  welche  in  diesem  Sinne  gedeutet  werden 
dürfen.  Zuerst  ist  hier  Alfred  WilP)  zu  nennen,  der  unter 
Grûnhagen's  Leitung  arbeitete.  Wenn  er  nüchternen  Fröschen 
chemisch  reine  Palmitinsäure  oder  eine  Lösung  von  Seife  der 
Palmitinsäure  mit  etwas  Glycerin  eingab,  fanden  sich  die  Epithelien 
des  Darmes  nachher  allerorts  „mit  grossen,  deutlichen  Fetttröpfchen 
gefallt*.  Niemand  hat  bis  jetzt  bemerkt,  wie  bedeutungsvoll  diese 
Beobachtung  ist: 

Die  Palmitinsäure  hat  den  Schmelzpunkt  bei  G2®  C. ,  das 
Palmitin  bei  63®  C.  Bei  der  Temperatur  des  Froschkörpers  war 
die  Palmitinsäure  im  Darme  natürlich,  wie  auch  die  mikroskopische 
Untersuchung  zeigte,  eine  starre  Masse.  Wenn  also  die  Epithel- 
zetlen  Fetttröpfchen  enthielten,  so  handelte  es  sich  um  flüssiges  Fett 
trotz  der  niederen  Temperatur.  Es  muss  also  Olein  aus  der  Pal- 
mitinsäure und  Glycerin  aufgebaut  worden  sein.  Das  Olein  ver- 
mochte dann  eine  bestimmte  Menge  von  Palmitin  in  Lösung  zu 
halten.  Ich  kann  mir  nicht  versagen,  diese  merkwürdigen,  bisher 
nicht  gewürdigten  Beobachtungen  wörtlich  wiederzugeben: 


1)  Joam.  d.  ross.  phy8.-chem.  Geselisch.  Bd.  24  S.  26—81.  —  Maly't 
Jahresbericht  von  1893  S.  32. 

2)  Diem  Archir  Bd.  20  S.  258  and  259.    1879. 
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„Einer  anderen  Zahl  von  Fröschen  brachte  ich  daher  Pillen  in 
i^den  Mund  hinein,  welche  aus  ganz  reiner  Palmitinsäure  mit  Zu- 
„satz  von  einigen  Tropfen  Glycerins  hergestellt  waren  und  ebenfalls 
„leicht  verschluckt  wurden.  Aber  auch  in  diesen  Fallen  ergab  die 
^ca.  24  Stunden  später  ausgeführte  mikroskopische  Untersuchung, 
^dass  das  Darmepithel  reichliche  Mengen  von  Fetttröpfchen  enthielt 
„Dem  Einwand,  dass  die  Fettkömchen,  welche  wir  in  den  Epithel- 
„zellen  antrafen,  nicht  aus  Fett,  sondern  aus  reiner  Fettsäure  be- 
istanden hätten,  welche  letztere  wie  das  Fett  emulsionsf&hig  wird, 
„ist  damit  zu  begegnen,  dass  wir  stets  bei  Eröffnung  des  Darms 
„den  Inhalt  einer  mikroskopischen  Untersuchung  unterwarfen,  aber 
„nie  eine  Emulsion,  sondern  nur  die  amorphen  Fettsäuremassen  ge- 
„fünden  haben/  ^ 

Femer: 

„Um  eine  ganz  reine  Seife  zu  erhalten,  verfuhren  wir  so,  dass 
yWir  reine  Palmitinsäure  in  Alkohol  lösten,  letzteren  darauf  mit 
„kalihaltigem  Wasser  verdünnten  und  schliesslich  im  Wasserbad 
„durch  Erhitzen  veijagten.  Hierauf  verdtlnnten  wir  diese  so  her- 
„gestelle  Seifenlösung  mit  Wasser  und  fügten  wenige  Tropfen  reinen 
„Glycerins  hinzu.  Die  Frösche  nahmen  diese  Mischung  ohne 
„grösseres  Widerstreben  und  behielten  sie  auch  bei  sich,  wie  die 
„Untersuchung  des  Darmepithels  lehrte,  welches  sich  16 — 24  Stunden 
„nach  dem  Einverleiben  der  Seifenlösung  allerorts  mit  grossen 
„deutlichen  Fetttröpfchen  angefollt  erwies/') 

Beiläufig  soll  nicht  verschwiegen  werden,  dass  in  diesen  wich- 
tigen Beobachtungen  von  A.  Will  noch  zwei  grundsätzlich  be- 
deutungsvolle Beweise  liegen,  nämlich  einmal,  dass  ausgiebige 
Fettresorption  stattfinden  kann,  ohne  dass  eine  Emulsion 
im  Darme  vorhanden  ist,  und  zweitens,  dass  die  Epithelzelle 
des  Dünndarmes  die  Fettsynthesen  vollzieht.  Denn  nach  Fütterung 
mit  Palmitinsäure  oder  Seife  dieser  Säure  erscheint  eine  Emulsion 
von  Fetttropfen  im  Epithel.  Weil  Fett  und  Fettsäuren  unter  dem 
Mikroskop  gleich  aussehen,  könnte  es  sich  bei  WilTs  Beobachtung 
um  Tröpfchen  handeln,  die  nicht  aus  Fett,  sondern  Fettsäuren  be- 
stehen. Aus  palmitinsaurem  Natron  würde  sich  aber  nur  Palmitin- 
säure abscheiden,  und  diese  bildet  bei  der  Temperatur  des  Frosch- 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  20  S.  258. 

2)  A.  a.  0.  Bd  20  S.  259. 
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kôrpers  keinen  Tropfen.  Es  mûsste  sich  also  wenigstens  um  eine 
Lösung  der  Palmitinsäure  in  Oleinsäure  handeln,  welche  ja  erst  bei 
+  14®  C.  erstarrt.  Da  nun  WilP),  wie  er  sagt,  mit  Winter- 
fröchen  gearbeitet  hat,  so  wird  die  Temperatur  des  Thierkörpers 
unter  14®  C.  gewesen  sein;  dann  bildet  die  Oelsäure  aber  keine 
Tropfen  mehr,  sondern  ist  fest  Wäre  es  aber  g^en  unsere  Er- 
wartung doch  Oelsäure,  so  mûsste  Palmitinsäure  in  Oelsäure  aber- 
gefbhrt  worden  sein,  was  eine  sehr  verwickelte  synthetische  Arbeit 
der  resorbirenden  Epithelzelle  voraussetzt,  zu  der  die  Milch-  und 
Buttersäuregährung  mit  Rücksicht  auf  die  Verlängerung  der  Kohlen- 
stoffkette ein  SeitenstQck  abgeben  könnte.  Also  wenn  man  selbst 
zugibt,  dass  es  sich  nur  um  Oelsäure  handele,  wird  eine  bedeutsame 
synthetische  Arbeit  der  Epithelzelle  vorausgesetzt  —  Die  Tropfen, 
welche  im  Epithel  des  Dünndarms  nach  Fütterung  der  Winterfrösche 
auftreten,  müssen  aber  der  Hauptmenge  nach  desshalb  als  Olein  an- 
gesprochen werden,  weil  Zugabe  von  Glycerin  zu  der  Palmitinsäure 
die  Menge  der  auftretenden  Fetttropfen  bedeutend  vermehrte.  — 
Diese  Thatsache  wird,  wie  mir  scheint,  auch  nicht  entkräftet  durch 
einen  von  Otto  Frank  ^)  eriiobenen  scharfsinnigen  Einwand,  der  alle 
Beachtung  verdient  »Man  kann  allen  Versuchen,  die  den  Beweis 
,,fbr  das  Stattfinden  der  Synthese  im  lebenden  Organismus  zu  er- 
,,bringen  suchen,  mit  mehr  oder  minder  grosser  Berechtigung  die 
,  Annahme  entg^enhalten,  dass  das  nach  Fettsäurefütterung  im 
.Chylus  auftretende  Fettsäure-Triglycerid  aus  den  Fettausscheidungen 
„im  Dünndarm  oder  Galle  u.  s.  w.  stammt*'  etc. 

In  unserer  Literatur  findet  sich  noch  eine  merkwürdige  Be- 
obachtung von  Otto  Frank,  die  vielleicht  in  dieses  Gebiet  gehört, 
d.  h.  in  die  Frage  der  synthetischen  Umarbeitung  der  Fettsäuren 
durch  die  Epithelzelle  des  Dünndarmes.  Wenn  dieser  Forscher') 
den  nüchternen  Hund  mit  Palmitinsäureäthylester  gefüttert  hatte  und 
dann  das  im  Chylus  auftretende  Fett  untersuchte,  ergab  sich,  dass 
es  keineswegs  aus  Palmitin  allein  bestand,  sondern  dass  auch  Olein 
in  beträchUichem  Betrage,  bis  zu  36  ^o,  in  dem  Aetherextract  des 
Chylus  vertreten  war.  Otto  Frank  weist  darauf  hin,  .dass  bei 
«dem  Uebergang  des  Fettes  aus  dem  Darm  in  den  Chylus  eine 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  20  S.  257. 

2)  Zeitschr.  f.  BioL  Bd.  86  8.  568. 

3)  Zeitschr.  f.  BioL  Bd.  86  S.  589. 
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„ Herabsetzung  des  Schmelzpunktes  stattfindet **  ^).  Otto  Frank 
vermuthet,  dass  das  unerklärte  Fett  tbeil weise  aus  dem  Darmfett 
sich  ableite,  ganz  vorzugsweise  aber  in  dem  Fett  seine  Deutung 
finde,  welches  immer  in  der  Hungerlymphe  enthalten  ist.  Auch 
diese  Auffassung  ist  unverträglich  mit  der  von  A.  Will  gemachten 
Beobachtung,  dass  das  unerklärte  Fett  in  der  Epi  t  heiz  eile  ent- 
steht und  durch  Beigabe  von  Glycerin  sehr  vermehrt  wird. 

Es  versteht  sich  wohl  von  selbst,  dass  ich  diese  Verhältnisse 
nur  bespreche,  weil  es  sich  wahrscheinlich  um  die  Eröffnung  eines 
neuen,  wichtigen  Gebietes  handelt  Dringend  nothwendig  ist  die 
Nachprüfung  von  Will's  Arbeit,  seitdem  spätere  Forschungen  GrQn- 
h  a  gen 's^)  die  Beweiskraft  derselben  scheinbar  erschüttert  haben, 
wiewohl  Grünhagen  selbst  das  —  wahrscheinlich  mit  Recht  — 
bestreitet. 

Die  synthetische  Umarbeitung  der  Fettsäuren,  welche  durch  die 
Nahrung  zugeführt  waren,  hat  wohl  die  Bedeutung,  die  entstehende 
Fettmenge  zu  nähern  dem  normalen  Fett  des  Organismus. 

§  8.  Immannel  Mnnk  wendet  das  Gesetz  von  der  Er- 
haltung der  Kraft  auf  die  Berechnung  der  Arbeitsgrösse 
an,  die  zur  Spaltung  der  Fette  nöthig  ist,  vergisst 
bei  der  Integration  aber  einige  grosse  Summanden.  — 
Versuch  einer  Erklärung  der  sog.  Verdauungsarbeit. 

Nach  Erörterung  der  auf  die  Versuche  an  der  menschlichen 
Lymphfistel  sich  beziehenden  Thatsachen  wende  ich  mich  zu  einem 
neuen  Einwände  Immanuel  Munk's,  welcher  sich  auf  die  An- 
wendung des  Gesetzes  von  der  Erhaltung  der  Kraft  stützt 

Immanuel  Munk  sagt^): 

„Es  ist  ohne  Weiteres  nicht  abzusehen,  wesshalb  hier  so  grosse 
„Energiemengen  zur  vollständigen  Spaltung  der  Fette  verbraucht 
„werden  sollten,  wenn  die  Verwerthung  der  Fette  schon  mit  ge- 
„ringerem  Kraftaufwande  erfolgen  könnte.  Da  ein  grosser  Hund  bis 
„zu  360  g  Fett  pro  Tag  verdauen  und  davon  bis  zu  340  g  resorbiren 
„kann,  so  müsste,  würde  alles  Fett  vor  dem  Uebertritt  gespalten 
„werden,  dazu  beträchtliche  Energie  erforderlich  sein.    Und  doch 

1)  Zeitschr.  f.  Biol.  Bd.  36  S.  590. 

2)  Dieses  Archiv  Bd.  44  S.  535. 

3)  Centralbl.  f.  Physiologie  1900  S.  153. 
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,, wissen  wir  aus  den  Untersuchungen  von  Rubner  und  Magnus- 
„Levy,  dass  beim  Hunde  wie  beim  Menschen  die  Verdauung  des 
«Fettes  den  geringsten  Stoffverbrauch  erfordert,  n&mlich  nur  8  bis 
nlO  Procent  des  Ruheumsatzes,  während  die  Verdauung  und  Re- 
„sorption  der  Kohlehydrate  bis  zu  15  Procent,  die  der  Ei  weisse 
„sogar  30  Procent  und  darüber  in  Anspruch  nimmt**. 

Zur  Beurtheilung  der  hier  von  Immanuel  Munk  begangenen 
Denkfehler  rouss  man  sich  die  chemischen  Verwandlungen  der  Fette 
vorstellen,  welche  bei  der  Verdauung  und  Resorption  derselben  sich 
vollziehen.    Da  sind  2  Stufen  zu  beachten: 

Stufe  I: 
1  MoL  Fett  +  3  Mol.  Wasser  =  1  Mol.  Glycerin  +  3  Mol.  Fettsäure. 

Stufe  H: 
1  Mol.  Glycerin  H-  3  Mol.  Fettsäure  =-  1  Mol  Fett  +  3  Mol.  Wasser. 

Es  liegt  also  ein  umkehrbarer  Kreisprocess  vor.  Denn  der  Anfangs- 
zustand ist  identisch  mit  dem  Endzustand.  Demnach  gilt  der  Satz: 
wenn  ein  bestimmtes  System  von  Naturkörpem  nach  mannigfachen 
Verwandlungen  schliesslich  zurückgeführt  wird  zu  demselben  Zustand, 
in  dem  es  sich  im  Anfange  befand,  so  ist  die  algebraische  Summe 
der  Arbeitsgrössen  genau  gleich  Null.  Wenn  also  auch  die  Spaltung 
des  Fettes  eine  positive  Arbeit  ist,  so  wird  dies  durch  die  Synthese 
desselben  wieder  ausgeglichen.  Desshalb  steigert  die  Zufuhr  von 
Fett  den  Stoffwechsel  nicht,  wie  C.  Voit  zuerst  festgestellt  hat 
Bei  Zufuhr  grösserer  Fettmengen  scheint  eine  geringe  Steigerung 
der  Oxydationsprocesse  einzutreten.  Das  erklärt  sich  am  einfachsten 
durch  die  etwas  vermehrte  motorische  und  secretorische  Thätigkeit 
der  Verdauungswerkzeuge  und  dann  vielleicht  noch  dadurch,  dass 
nicht  alle  Fettmolecüle  den  vollkommenen  Kreisprocess  durchmachen, 
weil  immer  ein  Theil  der  durch  Spaltung  entstandenen  Fettsäuren 
im  freien  Zustande  im  Chylus  erscheint  Für  die  verlorene  Wärme 
muss  desshalb  ein  Ersatz  durch  gesteigerte  Oxydation  geschaffen 
werden. 

Wendet  man  nun  diese  Betrachtungen  auf  die  Erklärung  der 
sog.  Verdauungsarbeit  der  Eiweissstoffe  an,  so  sollte  man  meinen, 
sie  mOssten  sich  wie  die  Fette  verhalten.  Denn  es  liegt  bei  ihnen 
auch  scheinbar  ein  echter  Kreisprocess  vor: 
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Stufe  I  (Verdauung): 
Eiweiss  +  Wasser  =  Albumose. 

Stufe  n  (Assimilation): 
Albumose  =  Eiweiss  +  Wasser. 

Thatsächlich  übertrifift  aber  bekanntlich  die  mit  der  j^Verdauungs- 
arbeit**  der  Eiweissstoffe  sich  verknttpfende  Steigerung  des  Stoff- 
wechsels bei  Weitem  diejenige,  welche  Fette  oder  Kohlehydrate 
hervorrufen.  Ich  schliesse  daraus,  dass  Anfangs-  und  Endzustand 
des  Eiweisses  verschieden  sein  müssen.  In  der  That  —  und  ich 
habe  ja  vor  Kurzem  mich  wieder  in  dieser  Richtung  ausgesprochen  — , 
der  Anfangszustand  ist  t  od  tes  Eiweiss,  welches  verdaut  wird,  und 
der  Endzustand  ist  lebendiges  Eiweiss,  das  durch  die  Assimilatioa 
entstand.  Und  das  lebendige  Eiweiss  ist  ein  Accumulator  von  Arbeits- 
kraft, bei  deren  Erzeugung  Wärme  absorbirt  wird.  Dieser  bei  der 
Assimilation  des  Eiweisses  sich  vollziehende  Verbrauch  an  Wärme 
muss  ersetzt  werden  durch  Steigerung  der  Wärmebildung,  d.  h.  Ver- 
mehrung der  Oxydationsprocesse  des  Organismus.  — 

Ich  weiss,  dass  es  sich  nur  um  eine  Erklärung  handelt,  deren 
strenger  Beweis  aussteht.  Sie  hat  aber  viele  Wahrscheinlichkeit  für 
sich  und  ist  —  und  das  ist  die  Hauptsache  —  einer  strengen  ex- 
perimentellen Prüfung  fähig.  Denn  es  muss  sich  zeigen,  dass  in  der 
Zeit,  wo  ein  Thier  grössere  Eiweissmengen  assimilirt,  also  Muskel- 
und  Zellsubstanz  neu  bildet,  die  aus  dem  Sauerstoffverbrauch  u.  s.  w. 
berechnete  Wärmeproduction  die  thatsächlich  vorhandene  beträchtlich 
Übertrifft  Bei  der  grundsätzlichen  Wichtigkeit  dieser  Frage  würde 
ich  selbst  sofort  die  Untersuchung  in  die  Hand  nehmen,  wenn  das 
Bonner  physiologische  Institut  über  die  noth  wendigen  Mittel  verfbgte, 
was  vor  der  Hand  nicht  der  Fall  ist.  — 

Der  bisher  verfolgte  Gedankengang  lässt  auch  hoffen,  dass  die 
verschiedenen  Ergebnisse,  die  ich  und  Andere  aber  die  Grösse  der 
sogenannten  Verdauungsarbeit  der  Kohlehydrate  erhalten  haben,  eine 
befriedigende  Erklärung  finden  werden.  Denn  es  ist  sofort  klar, 
dass  bei  den  Kohlehydraten  von  einem  echten  Kreisprocess  niemals 
die  Rede  sein  kann,  und  dass  unter  verschiedenen  Emährungs- 
bedingungen  die  Art  der  Verwandlung  der  Kohlehydrate  die  alier- 
verschiedenste  ist  Denn  bei  einem  reich  genährten  Thiere,  dessen 
Körper  mit  Glykogen  und  Glykosiden  gesättigt  ist,  verwandelt  sich 
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die  im  Ueberschuss  zugefûhrte  Stärke  bei  der  Verdauung  in  Zucker 
und  der  Zucker  bei  der  Assimilation  in  Fett.  Dass  die  algebraische 
Summe  der  Arbeiten,  welche  diese  Verwandlungen  vollziehen,  gleich 
Null  sei ,  ist  im  Allgemeinen  nicht  vorauszusetzen  und  bis  jetzt  un- 
bekannt, ob  die  DiiFerenz  positives  oder  negatives  Vorzeichen  hat  — 
Ganz  anders  verhalt  sich  der  StoiFwechsel  der  Kohlehydrate  bei 
einem  Thiere,  dessen  Körper  an  Kohlehydraten  verarmt  ist  Hier 
wird  bei  reichlicher  Zufuhr  die  Stärke  bei  der  Verdauung  in  Zucker 
und  der  Zucker  bei  der  Assimilation  in  Glykogen  und  Glykosid 
ûbeigefbhrt  Auch  hier  ist  der  Werth  der  DiiFerenz  der  Arbeits- 
grossen  nicht  bekannt,  wahrscheinlich  aber  klein.  Wenn  endlich 
eine  ungenügende  Menge  von  Nahrung  zugeführt  wird,  welche  relativ 
reich  an  Stärke  ist,  so  ist  der  Fall  denkbar,  dass  der  Zucker  in  dem 
Maasse  sofort  verbraucht  d.  h.  oxydirt  wird,  als  er  durch  die  Re- 
sorption in  die  Säfte  übergeht  In  diesem  Falle  entfernt  sich  die 
sogenannte  Verdauungsarbeit  am  meisten  vom  Kreisprocess.  Denn 
dem  Arbeitsaufwand,  welcher  zur  hydrolytischen  Spaltung  der  Stärke 
nöthig  ist,  entspricht  keine  ausgleichende  RQckverwandlung  des 
Zuckers  in  ein  Polysaccharid.  Demgemäss  muss  hier  gesteigerte 
Oxydation  den  Ausfall  decken. 

§9.  Immanuel  Munk  behauptet,  dass  die  Vergleichung 
der   Schnelligkeit    der    Verseifung    mit    der   der   Re- 
sorption gegen  mich  zeuge.  —  Widerlegung. 

Es  bleibt  mir  die  letzte  Einwendung  I.  Munk^s^)  zu  be- 
sprechen, welche  sich  darauf  stützt,  dass  die  Fette  um  so  leichter 
resorbirt  werden,  je  niedriger  der  Schmelzpunkt  sei.  Wenn  die  Re- 
sorption der  Fette  deren  Verseifung  voraussetze,  so  müsse  beachtet 
werden,  dass  nach  den  Versuchen  von  Kreis  und  0.  Wolf  die 
Verseifbarkeit  sich  so  gestalte,  dass  sie  beim  Rinderfett  am  schnellsten 
und  erst  demnächst  bei  der  Butter  und  noch  langsamer  bei  dem 
Olivenöl  sich  herausgestellt  habe. 

Immanuel  Munk  begeht  hier  mehrere  Denkfehler.  Zuerst 
handelt  es  sich  bei  der  Verseifung  im  Darm  um  einen  ganz  anderen 
chemischen  Vorgang,  als  er  von  Kreis  und  Wolf  untersucht  worden 
ist    Denn  die  Verseifung,  welche  diese  Forscher  ausführten,  bezieht 
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sich  auf  die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  ätzendes  Alkali  die  Fette 
spaltet.  Im  Darme  geschieht  die  Verseifuog  in  der  Art,  dass  die 
bereits  vorhandene  fette  Säure  kohlensaures  oder  gallensaures  Natron 
zerlegt.  —  Das  Sinnlose  von  I.  M  unk' s  Einwand  liegt  aber 
besonders  darin,  dass  bei  den  Verseifungsversuchen  von  Kreis  und 
WolfHenriques'  Methode  angewendet  worden  ist,  so  dass  sowohl 
das  schwerer  schmelzende  Ochsenfett  wie  das  Olivenöl  schon  vor  Ver- 
seifung gelöst  waren,  während  bei  der  Reaction  im  Darme  das  Ochsen- 
fett  eben  nicht  flüssig  ist,  wohl  aber  das  Olivenöl.  Dass  desshalb  die 
Emulsionirung  des  festen  Fettes  unter  dem  Einfluss  des  Bauchspeichels 
und  der  Galle  sich  etwas  langsamer  vollzieht  als  bei  dem  flüssigen 
Oel,  ist  von  vornherein  so  ausserordentlich  wahrscheinlich,  dass  eine 
genauere  quantitative  Untersuchung  dies  sicher  bestätigen  wird. 
Der  Emulsionsgrad  der  Fette  ist  nun  selbstverständlich  von  Einfluas 
auf  die  Schnelligkeit  der  Spaltung  durch  die  Enzyme,  weil  die  Grösse 
der  Beruhrungsoberfläche  des  Steapsins  mit  dem  Fett  davon  mit 
mathematischer  Gewissheit  abhängt.  Weil  femer  die  Molecule  in 
flüssigem  Fett  beweglich,  in  festem  Fett  unbeweglich  sind,  ist  sicher 
die  Wirkung  des  Steapsines  bei  den  flüssigen  Fetten  grösser.  Wenn 
also  Immanuel  Munk  hier  hervorhebt:  „Und  in  Bezug  auf  die 
„durch  den  Pankreassaft  bewirkte  Fettspaltung  ist  erst  recht  nicht 
„bekannt,  dass  bei  Körperwärme  die  Verseifung  der  Oele  schneller 
„erfolgt  als  die  der  talgartigen  Fette,"  so  erwidere  ich,  dass,  wenn 
durch  den  Versuch  diese  Frage  noch  nicht  entschieden  wäre,  wir 
auf  das  Urtheil  angewiesen  sind,  welches  ich  gab,  und  das  gegen 
I.  Munk  ausfällt  Die  Frage  ist  aber  durch  den  Versuch  von 
A.  Will  entschieden,  wie  ich  bereits  oben  zeigte.  Denn  ich  that 
dar,  dass  das  feste  Stearin  nicht  oder  kaum  resorbirt  wird, 
weil  es  nicht  gespalten  wird,  gerade  wegen  seines  festen 
Aggregatzustand  es. 

Ich  glaube  hiermit  die  vollkommene  Nichtigkeit  aller  von 
Immanuel  Munk  gegen  mich  vorgebrachten  Gründe  dargelegt  zu 
haben. 

Er  sucht  mir  zum  Schlüsse  seiner  Schrift  noch  einen  Hieb  wegen 
meiner  Arbeiten  über  die  Quelle  der  Muskelkraft,  obwohl  sie  mit 
der  Fettresorption  gar  nichts  zu  thun  hat,  beizubringen,  weil  er  in 
seiner  Verblendung  mich  widerlegt  zu  haben  glaubt  Eine  Antwort 
hierauf  gehört  nicht  hierher.    Ich  halte  an  meinen  Ansichten  über 
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die   Quelle  der  Muskelkraft  fest  und  werde  dies  eiogebender  be- 
gründen, sobald  meine  anderen  Arbeiten  mir  die  Zeit  gewähren. 

Der  Leser  hat  durch  meine  Darlegungen  sicher  erkannt,  dass 
die  in  das  Gebiet  der  Fettphysiologie  fallenden  Untersuchungen 
von  Immanuel  Munk  ihm  keine  Berechtigung  zu  anmaassender 
Ueberhebung  geben,  und  zwar  um  so  weniger,  weil  er  trotz  soviel- 
jähriger  Beschäftigung  mit  dem  Gegenstande  den  ruhenden  Pol  in 
des  Erscheinungen  Flucht  durchaus  verkannt  hat.  Die  Frage  nach 
der  QueUe  der  Muskelkraft  ist  ein  viel  schwierigeres  Räthsel  als  die 
Resorption  der  Fette,  und  meines  Erachtens  ist  Immanuel  Munk 
auch  hier  nicht  auf  dem  Wege,  den  Schlüssel  des  Räthsels  zu  finden. 

§   10.     Zusammenfassung   der   Hauptgründe,   wesshalb 

die  Annahme,  dass  das  Fett  in  der  Form  der  Emulsion 

resorbirt  wird,  unberechtigt  ist. 

I.  Wenn  man  die  lebendige  Epithelzelle  unter  dem 
Mikroskop  beobachtet,  während  das  Fett  aus  der  Darm- 
höhle in  sie  eindringt,  ist  in  der  dicken  Zellhaut, 
welche  vom  Fett  durchwandert  werden  muss,  niemals 
das  kleinste  Fetttröpfchen  zu  sehen.  Diese  Haut  ist 
glashell. 

n.  Es  findet  auch  dann  ausgiebige  Resorption  des 
Fettes  statt,  wenn  gar  keine  Fettemulsion  im  Darme 
vorhanden  ist  (Â.  Will,  Ludwig  und  Cash). 

in.  Alle  Fettarten,  bei  denen  es  möglich  gewesen 
ist,  die  Streitfrage  streng  zu  entscheiden,  werden 
nach  dem  einstimmigen  Urtheil  aller  Forscher  nie- 
mals in  der  Form  der  Emulsion  als  neutrale  Fette 
resorbirt,  wenn  sie  auch  ausgezeichnete  Emulsionen 
bilden  und  sich  im  Darme  in  flüssigem  Aggregatzu- 
stande befinden.  Sie  müssen,  um  resorbirt  werden  zu 
können,  eine  Umwandlung  erfahren,  wobei  sie  zunächst 
hydrolytisch  in  Fettsäure  und  den  betreffenden  Alko- 
hol zerlegt  werden. 

Beispiel:  Palmitinsaures  Aetbyl,  ein  schon  bei  24,8^  C. 
schmelzendes  Fett,  wird  vom  Darm  aus  auch  nicht  in  Spuren  re- 
sorbirt, aber  in  Palmitinsäure  und  Aethylalkohol  gespalten  (0.  Frank). 
Nachdem  die  Palmitinsäure  mit  dem  Alkali  der  Darmsäfte  in  Seife 
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verwandelt  und  zum  Theil  als  freie  Säure  durch  Bestandtheile  der 
Galle  in  wässrige  Lösung  gebracht  ist,  wird  sie  von  der  Epithelzelle 
aufgesogen  und  sofort  in  palmitinsaures  Glyceryl  umgeprftgt  Weil 
aus  dem  Aethylester  nach  der  Besorption  Glycerylester  entstand, 
erkennt  man,  dass  der  Aethylester  eine  Umarbeitung  erfahren 
musste.  —  Ist  aber  im  Darme  schon  Glycerylester,  so  findet  sich 
nach  der  Resorption  wieder  Glycerylester.  Man  kann  ihm  also  nicht 
ansehen,  dass  auch  bei  ihm,  um  resorbirt  werden  zu  können,  die- 
selben Verwandlungen  nöthig  waren  wie  bei  allen  anderen  Fetten, 
die  keine  Glycerylester  sind. 

Weil  die  im  Darme  enthaltene  Emulsion  des  Palmitinsäuren 
Aethylesters  die  abgespaltene  Palmitinsäure  A|rt  auflöst,  so  könnte 
diese,  wenn  sie  als  Emulsion  resorbirt  wûn^^doch  nur  mit  den 
Fetttröpfchen  des  Aethylesters  resorbirt  werden,  in  denen  sie  auf- 
gelöst ist.  Da  dieser  Aethylester  aber  nicht  resorbirt  werden  kann, 
bleibt  nur  die  Möglichkeit,  dass  die  Palmitinsäure  in  wässrige  Lösung 
gebracht  und  so  aufgesogen  wird. 

IV.  Sichergestellt  ist,  dass  auch  die  Fette,  welche 
Glycerylester  sind,  eine  höchst  umfangreiche  Spaltung 
in  Fettsäure  und  Alkohol  im  Magen  und  Darm  erfahren, 
wie  das  von  anderen  Fetten,  z.  B.  dem  Palmitinsäuren 
Aethyl,  bekannt  ist.  Es  ist  auch  kein  Grund,  daran  zn 
zweifeln,  dass  die  spaltenden  Kräfte  genügen,  um  alles 
Fett,  ehe  es  resorbirt  wird,  in  Fettsäure  und  Glycerin 
zu  zerlegen.  Wir  sind  ferner  vollkommen  im  Klaren 
darüber,  auf  welche  Weise  die  Spaltungskörper  der  Gly- 
cerylester in  wasserlösliche,  also  resorptionsfähige 
Stoffe  übergeführt  werden  können. 

V.  Wenn  das  Fett  in  Gestalt  der  Emulsion  resorbirt 
würde,  machte  es  eine  Ausnahme  von  einem  allge- 
meinen Gesetz,  dem  es  meines  Erachtens  unterworfen 
ist.  Dieses  lautet:  Jed<es  Nahrungsmittel  —  mag  es 
sich  um  Eiweiss,  Fett  oder  Kohlehydrat  handeln  — 
wird  in  den  Verdauungswerkzeugen  durch  hydrolyti- 
sche Spaltung  in  Stoffe  übergeführt,  welche  in  den 
wässrigen  Säften  des  Magens  und  Darmes  sich  auf- 
lösen, um  in  dieser  Form  resorbirt  zu  werden. 
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Nachschrift 

zu  der  vorhergrehenden  Abhandlung:»  betreffend 

die  neueste  Arbelt  über  Fettresorption  von 

V.  Henrlques  und  C.  Hansen« 

Von 
E.  Pflftrer. 


Als  der  vorangeheDde  Aufsatz  bereits  im  Druck  war,  kam  mir 
eine  neueste  Untersuchung:  „Zur  Frage  der  Fettresorption'  zu 
Gesicht,  welche  V.  Henriques  und  C.  Hansen  am  29.  September 
im  Centralblatt  f&r  Physiologie  1900  S.  813  veröiFentlicht  haben. 

Beide  Forscher  suchen  durch  einen  sinnreichen  Versuch  zwischen 
mir  und  Immanuel  Munk  zu  entscheiden.  Sie  stellen  eine 
Emulsion  her,  welche  aus  Schweinefett  und  Paraffin  besteht  Sie 
weisen  nach,  dass  jedes  Tröpfchen  der  Emulsion  gleiche  Theile  Fett  und 
Paraffin  enthält  Nun  ist  das  Schweinefett  verseifbar,  das  Paraffin  aber 
nicht  Muss  Fett,  um  resorbirt  zu  werden,  gespalten  sein  und  Seife 
(wenigstens  theilweise)  bilden,  so  wird  das  Paraffin  von  der  Re- 
sorption ausgeschlossen,  das  Fett  aber  wird  resorbirt  Es  ergab  sich 
nun,  dass  alles  Paraffin  sich  im  Kothe  befand  und  das  Fett  zum 
grOssten  Theil  aufgesogen  war.  —  V.  Henriques  und  C.  Hansen^) 
ziehen  aus  ihren  Untersuchungen  die  Schlussfolgerung,  „dass  das 
„Fett  bei  den  von  uns  angeführten  Versuchen  nur  in  gelöster  Form 
„(als  Seifen)  aufgesaugt  worden  sein  kann.** 

Ein  Theil  der  Fette  konnte  aber  auch  als  Glycerin  und  als 
Fettsäure,  die  durch  Galle  gelöst  war,  in  die  Epithelzelle  übergehen. 

Gr^en  H.  Friedenthal  (Assistent  von  Immanuel  Munk), 
der  auch  noch  als  HQlfisstreiter  gegen  mich  im  Centralblatt  f&r 
Physiologie  am  18.  August  1900  erschien,  stimmen  V.  Henriques 
und  C.  Hansen  mit  mir  Qberein,  dass  das  Alcannaroth  in  der  aus 
Fett  hervorgehenden  Seifenmischung  vollkommen  löslich  sei  und 
die  Verdünnung  mit  Wasser  verträgt,  und  zwar  unter  Verhältnissen, 
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bei  denen  das  Vorhandensein  freier  Fettsäuren  oder  unzerlegten 
Fettes  ausgeschlossen  ist.  V.  Henriques  und  C.  Hansen  ge- 
langen zu  derselben  Schlussfolgerung  wie  ich,  betreffend  den  Hof- 
bauer'sehen  Versuch  mit  künstlich  gefärbten  Fetten,  d.  h.:  dass 
er  nichts  gegen  mich  beweist. 

Die  Untersuchung  von  V.  Henriques  und  C.  Hansen  hat 
um  so  grösseres  Gewicht,  als  sie  von  feindseliger  Gesinnung  gegen 
mich  und  von  freundlichster  gegen  Immanuel  Munk  Zeugniss 
ablegt,  dem  sie  —  da  er  Herausgeber  des  Centralblattes  ist  —  auch 
ihren  Aufsatz  zur  Veröffentlichung  übergeben  haben. 

V.  Henriques  und  C.  Hansen  heben  hervor,  dass  meine 
Lehre  der  Fettresorption  „ohne  irgend  einen  Beweis*'  und 
„ohne  neue  Untersuchungen*'  veröffentlicht  worden  sei.  Das 
ist  doch  geradezu  unwahr.  Denn  meine  mikroskopischen  Unter- 
suchungen über  das  Verhalten  der  Cylinderepithelien  des  Dünn- 
darmes sind  erst  bei  dieser  Gelegenheit  von  mir  veröfientlicht 
worden.  Das  sind  sehr  mühsame,  zeitraubende  und  schwierige 
Arbeiten,  und  ausserdem  sind  alle  Physiologen  immer  der  Ansicht 
gewesen,  dass  die  Aufnahme  des  Fettes  durch  die  Epithelzelle  in 
der  Gestalt  des  Tröpfchens  so  lange  unerwiesen  sei,  bis  man  in 
dem  durchsichtigen  Deckel,  der  die  resorbirende  Zelle  gegen  die 
Darmhöhle  verschliesst,  die  übergehenden  Fetttröpfchen  gesehen  hat 
Die  Sicherstellung  der  Thatsache,  dass  solche  Tröpfchen  niemals  zu 
sehen  sind,  ist  von  einschneidender  Wichtigkeit,  und  da  ich  zu 
deren  Feststellung  nach  Kräften  beigetragen  habe,  ist  es  ungerecht, 
mich  zu  tadeln,  weil  ich  unbewiesene  Behauptungen  ohne  eigene 
Untersuchungen  veröffentlicht  habe.  Ebenso  ist  es  ungerecht,  zu 
verkennen ,  dass  ich  bemüht  gewesen  bin,  alle  bis  jetzt  bekannt  ge- 
wordenen Beobachtungen  auf  ihren  thatsächlichen  Werth  zu  prüfen, 
so  dass  es  dann  möglich  war,  eine  einheitliche  Vorstellung  von  den 
bis  dahin  viel  umstrittenen  Vorgängen  der  Fettresorption  zu  ge- 
winnen. Ich  weiss,  dass  besonders  in  der  Wissenschaft  die  Sonderung 
des  Weizens  von  der  Spreu  keinen  Dank  einträgt,  und  dass  die  Mit- 
glieder des  angestochenen  Wespennestes  mit  hellem  Grimme  über 
mich  herfallen.  Die  Zahl  meiner  Widersacher  soll  mich  aber  nicht 
abhalten,  Alles  zu  sagen,  was  meines  Erachtens  der  Wissenschaft 
Vortheil  verleiht 

Ich  wundere  mich  desshalb  gar  nicht,  dass  V.  Henriques  und 
G.  Hansen  bei  der  Bestätigung  meiner  Beobachtungen  mit  g^ü^bten 
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Fetten  gegenüber  Hofbauer  und  Friedenthal  vollkommen  meinen 
Namen  verschweigen ,  den  sie  nur  nennen,  wenn  etwas  gegen  mich 
vorzubringen  ist 

Von  Immanuel  Munk,  dessen  Ansicht  über  die  Fettresorp- 
tion  sie  jetzt  auch  widerlegt  haben,  sagen  sie,  dass  dessen  „vorzOg- 
«liche  Untersuchungen  über  die  Fettresorption  uns  viele  wichtige 
^AufischlOsse  gebracht  haben"  ^). 

Dass  Immanuel  Munk  im  Streite  mit  mir  im  Irrthum  war^ 
und  ich  die  Mechanik  der  Fettresorption  richtig  beurtheilt  habe» 
wird  verschwiegen. 

Sei  dem  y  wie  ihm  sei!  Dass  sogar  meine  Widersacher  meine 
Segel  treiben  und  für  mich  arbeiten  müssen,  kann  mir  nur  erfreu- 
lich sein. 


1)  Centralbl.  f.  Physiol.  1900  S.  813. 
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f Ans  dem  fbjsologÎKftca 

Ueber  den  Veiiaiif  der 

Muskelennadunfir  bei  wlllkûilicher  Brre^ruv 

und  bei  isometrischem  Contracttonsact. 

Ym 

F. 


(ICt  4  Teztfgncn.) 


Untersucbimgen  Qber  den  Verianf  der  EnnOdmig 
Ucber  Skeletmoskelii  bei  willkOiiidier  Erregong  sind  zaUreidi 
gefbbrt  worden,  seitdem  Mosso  gelehrt  hat,  die  EnnfidnngB- 
eanren  mit  Hülfe  des  Ergographen  ta  registriren.  Im  Folgenden 
möchte  ich  nun  darauf  anfinerfcsam  ma^en ,  dass  die  Besoltate  der 
Ergographenversnche  dorch  Verenche  mit  einem  anderen  Obrigeat 
anch  schon  bekannten  Apparate  ergänzt  werden  können  in  einer 
Richtung,  in  der  der  Ergograph  kdne  nneingeschrinkte  Erweiterung 
gestattet 

Im  Ergographenversuche  führen  die  Beuger  des  MittdfingeiB 
Contractionen  aus,  die  je  nach  der  Grösse  der  an  den  Flngw  an- 
geh&Dgten  Last  entweder  reine  Ueberlastungseontracdonen  sind  oder 
Combinationen  von  Ueberlastungs-  und  Anschlagscontractionen  ans 
folgendem  Grunde.  Die  Last  zieht  nicht  tou  vornherein  an  den 
Muskeln,  sondern  wird  getragen  hauptsächlich  durch  die  Gelenk- 
bänder, die  ein  Auseinanderweichen  der  Fingerglieder  und  daher  die 
Dehnung  der  Muskeln  verhindern.  Wenn  nun  das  Gewicht  ge- 
hoben werden  soll,  dann  können  die  Fingerbeuger  sich  nicht  eher 
TerkQrzen,  bis  sie  die  zur  Erbebung  des  Gewichts  nothwendige 
Spannung  angenommen  haben;  der  Muskelact  b^nnt  also  mit 
8panDung8zunabme  ohne  Verkürzung,  und  die  Spannung,  bei  der  die 
Verkürzung  beginnt,  ist  je  nach  der  angehängten  Last  verschieden. 
So  kommen  die  Ueberlastungscontractionen  zu  Stande. 
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Die  UeberlastuDgscontractiODen  können  aber  ferner  mit  An- 
sdilagscontractionen  combinirt  sein,  weil  der  Grad  der  Verkürzung 
der  Fingerbenger  durch  die  Gelenkeinrichtungen  beschränkt  ist. 
Wenn  der  Finger  so  weit  gebeugt  ist,  dass  die  Fingerkuppe  gegen 
den  Handteller  angedrückt  ist,  dann  kann  durch  weitere  noch  so 
kräftige  Muskelanstrengung  der  Finger  nicht  mehr  weiter  bewegt 
werden  ;  wir  haben  hier  Versuchsbedingungen  vor  uns,  die  dem  An- 
schlagsverfahren ^)  analog  sind. 

Die  Ueberlastung  und  der  Anschlag  machen  sich  in  ErmQdungs- 
rmhen  in  folgender  Weise  geltend. 

1.  Wenn  die  angehängte  Last  sehr  gross  ist,  so  dass  der  finger 
nicht  vollständig  gebeugt  werden  kann,  dann  fällt  der  Anschlag  weg« 
wir  haben  es  mit  reinen  Ueberlastungscontractionen  zu  thun.  Wenn 
die  Muskeln  da  nun  ermüden,  erreichen  sie  bald  den  Zustand, 
in  dem  sie  das  Gewicht  nicht  mehr  zu  heben  vermiygen.  Dann  sind 
die  Muskeln  aber  noch  nicht  vollständig  erschöpft,  sondern  sie  spannen 
sich,  wenn  man  weitere  Contractionen  ausfahrt,  inuner  noch  an,  aber 
ihre  Anspannung  ist  jetzt  geringer,  als  zur  Hebung  des  Gewichts 
erforderiich  ist  Der  Eigograph  zeichnet  keine  Curve  mehr;  wie 
die  Ermüdung  weiter  verläuft,  ist  aus  der  erhaltenen  Curve  also 
nicht  zu  entnehmen,  falls  man  das  Gewicht  nicht  vermindert 

2.  Wendet  man  von  vornherein  kleinere  Gewichte  in  dem  Er- 
mOdungsversuche  an,  so  bekommt  man  allerdings  die  Erhebungen 
des  Gewichts  durch  längere  Zeit  hindurch  als  bei  Verwendung 
grosser  Lasten.  Ja,  aus  den  Versuchen  von  Broca  und  Riebet'), 
sowie  von  Treves')  geht  hervor,  dass  bei  einer  gewissen  kleinen 
Belastung  der  Ermûdungsabfall  in  der  Contractionsreihe  überhaupt 
nicht  mehr  auftritt  Aber  in  diesem  Falle  kann  im  Be$qnn  der  Er- 
mûdungsreihe  die  Curve  unvollständig  sein,  weil  in  Folge  des  An- 
schlags die  Erhebung  des  Gewichts  weniger  hoch  erfolgt,  als  es  bei 
ungehemmter  Muskelcontraction  der  Fall  sein  würde. 

Man  kann  die  bei  grosser  Last  durch  Ueberlastung,  bei  kleiner 
Last  durch  Anschlag  bedingten  Unvollständigkeiten  der  Curven  ver- 
meiden,  wenn  man  den  Versuch  mit  grosser  Last  beginnt,  dann 

1)  Siehe  J.  t.  Krieg,  Untersachongen  zur  Mechanik  des  qaergestreiften 
Muskels.   4.  Mittheilong.    Arch.  f.  (Aoat  o.)  Physiol.  1892  S.  1. 

2)  A.  Broca  ond  Ch.  Richet,  Arch,  de  PhysioL  (5)  t.  10  (2)  p.  225. 
d)TreTe8,  Arch.  Ital.  de  Biol  t  30  (1)  p.  1  und  PflQger's  Archir 

Bd.  78  8.  168. 
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aber  während  des  Versuches  die  Last  entsprechend  der  Ennûdun^ 
vermindert.  Das  ist  in  neuerer  Zeit  von  Treves*)  geschebeo. 
Dies  Verfahren  enthält  aber  eine  neue  Complication,  weil  für  die 
Hebung  verschieden  grosser  Lasten  oiFenbar  die  Innervationsstftrke 
und  der  Kraftumsatz  im  Muskel  ceteris  paribus  verschieden  sind« 
und  daher  die  mit  verschiedenen  Lasten  ausgeführten  ContractioDen 
nicht  ohne  Weiteres  vergleichbar  sind. 

Eine  Beschränkung  der  Ergographenversuche  ist  demnach  bei 
grosser  Last  durch  die  Ueberlastung ,  bei  kleiner  Last  durch  den 
Anschlag,  bei  wechselnder  Last  durch  wechselnde  Innervationsstärke 
bedingt.  Diese  Beschränkung  trifft  nicht  nur  spedell  f&r  den 
Mosso'schen  Ergographen  zu,  sondern  auch  für  einige  andere  eigo- 
graphische  Vorrichtungen,  die  von  anderen  Autoren  nach  dem  Vor- 
gange Mo  SSO 's  construirt  worden  sind. 

Die  Beschränkung  trifft  aber  nicht  zu  für  das  von  F  ick')  an- 
gegebene Verfahren,  bei  dem  der  Versuchsmuskel  nicht  ein  Gewicht 
zu  heben  hat,  sondern  isometrische  Contractionen  ausführt,  d.  h. 
sich  anspannt,  ohne  sich  zu  verkürzen.  In  den  mit  Hülfe  des 
Spannungszeichners  registrirten  Curven  kommt  der  ganze  Contractions- 
act  zum  Ausdruck,  es  fehlt  nicht  ein  auf  Ueberlastung  oder  Anschlag 
beruhendes  Stück  —  und  überdies  bleiben  die  äusseren  mechanischen 
Bedingungen  immer  gleich,  da  der  Muskel  immer  gegen  einen 
gleichen,  nämlich  unendlich  grossen  Widerstand  zu  arbeiten  hat; 
desshalb  bleibt  auch  die  Innervationsstärke  ceteris  paribus  gleich. 

Der  von  F  ick  zur  Aufzeichnung  isometrischer  Contractionen 
des  Musculus  abductor  indicis  construirte  Apparat  findet  sich  ein- 
gehend beschrieben  in  Pflüg  er' s  Archiv  Bd.  41  S.  176;  ich  ver- 
weise auf  diese  Stelle.  In  Ermüdungsversuchen  mit  Hülfe  dieses 
Apparates,  die  wir  schon  öfter  auszuführen  Gelegenheit  hatten,  war 
uns  aufgefallen,  dass  die  erhaltenen  Curven  sich  in  bestimmte 
Weise  von  den  gewöhnlichen  Ergographencurven  unterscheiden.  Da 
erschien  es  von  Interesse,  auf  diese  Curven  einmal  öffentlich  auf- 
merksam zu  machen.  Ich  habe  zu  dem  Zwecke  unsere  älteren  Be- 
obachtungen durch  einige  neue  Versuche  mit  dem  Apparate  ergänzt, 
über  die  ich  hier  Einiges  berichten  will. 

Meine  Versuche   habe   ich  theils  mit  dem   alten  F  ick 'sehen 


1)  A.  a.  O. 

2)  Pflûger's  Archiv  Bd.  41  S.  176. 
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Apparate  angestellt,  theils  mit  einem  neu  constroirten ,  der  gegen- 
über dem  alten  einige  Vortbeile  hat 

Bei  dem  neuen  Apparate  steht  die  Hand  wie  bei  dem  alten 
in  einer  Holzgabel,  hält  sich  jedoch  selbst  fest,  indem  sie  die  eine 
Zinke  der  Holzgabel  mit  dem  Daumen  einerseits,  mit  dem  Mittel-, 
Bing-  und  kleinen  Finger  anderseits  umklammert  Ausserdem  ist 
die  Hand  noch  geschützt  durch  ein  gepolstertes  Lager,  das  unter  der 
Handwurzel  aufgestellt  ist  Die  Hand  ist  durch  diese  Befestigung 
genügend  fixirt,  man  kann  die  Fixation  aber  noch  vollkommener 
machen  dadurch ,  dass  man  den  Ellenbogen  auf  einen  passend  aus- 
gehöhlten und  auf  dem  Experimentirtisch  aufgestellten  Holzklotz 
auflagert  Der  horizontal  gerade  ausgestreckte  Zeigefinger  trägt  an 
der  etwa  der  Grenze  zwischen  Phalanx  H  und  HI  entsprechenden 
Stelle  einen  Messingring,  der  unten  durch  einen  Draht  mit  dem 
Spannungszeichner  verknüpft  ist  Um  eine  seitliche  Bewegung  des 
Fingers  zu  verhindern,  bekommt  der  Finger  eine  Führung  in  Ge- 
stalt eines  vertikal  gestellten  Metallstabes,  gegen  den  die  Volarseite 
des  Fingers  sanft  angelehnt  gehalten  wird. 

Der  Spannungszeichner  des  neuen  Apparates  ist  viel  einfacher 
gebaut  als  der  des  alten;  es  wurde  hierzu  ein  kleines  plattes  Stahl- 
federchen benutzt,  das  mit  seinem  einen  Ende  festgeklemmt  war, 
am  anderen  freien  Ende  aber  sowohl  mit  dem  am  Finger  hängenden 
Draht  vericnûpft  war,  als  auch  den  die  Verbiegung  des  Federchens 
in  vergrOssertem  Maassstabe  aufzeichnenden  Zeichner  trug^). 

In  den  Versudien  hatte  die  Versuchsperson  nach  dem  Tacte 
eines  Metronoms  abwechselnd  1  Secunde  hindurch  den  abductor  in- 
dids  möglichst  stark  anzuq[>annen,  dann  wieder  1  Secunde  hindurdi 
den  Muskel  in  Buhe  zu  lassen. 

Jede  Serie  von  solchen  Contractionen  wurde  durch  25  Minuten, 
manchmal  sogar  noch  längere  Zeit  ausgeführt,  so  dass  mindestens 
750  Contractionen  in  jeder  Versuchsserie  ausgeführt  wurden.  Die 
Versuche  sind  ausser  von  mir  noch  von  den  Herren  Dr.  A.  Gürber 
imd  Dr.  G.  Sommer  ausgeführt  worden,  welche  sich  mir  hierzu  in 
daakenswertber  Weise  zur  Verf&gung  stellten. 

Die  Versuchsresultate  seien  zunädist  an  der  Hand  eines  einzelnen 
Versuches  erläutert    Den  Versuch,  der  die  Curve  Fig.  1  ergeben 


1)  Der  neoe  Apparat  wird  geliefert  Ton  dem  ünirersititsmechaiiiker  Sieden- 
lopf  in  Warsborg. 
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hat,  habe  ich  angestellt  mit  meinem  rechten  abductor  indicis.  Die 
Fig.  1  gibt  übrigens  die  Curve  nicht  in  OriginalgrOsse,  sondern  in 
verkleinertem  Maassstabe  wieder.  Die  Verkleinerung  beträgt  0,74 
des  Originals.  Der  Versuch  dauerte  25  Minuten.  Die  einzelnen 
Contractionen  sind  der  Baumerspamiss  halber  sehr  nahe  an  einander 
gezeichnet,  so  dass  sie  in  der  Curve  nicht  immer  scharf  von  einand^ 
zu  trennen  sind  ;  die  Kymographiontrommel  bewegte  sich  mit  solcher 
Geschwindigkeit,  dass  1  Minute  6,4  mm  Abscisse  der  Originalcurve 
entspricht  In  diesem  Versuche  war  noch  der  alte  Apparat  ver- 
wendet; die  Graduirung  seines  Spannungszeichners  ergab,  dass  in 
dem  in  Betracht  kommenden  Ordinatengebiet  die  Ausschläge  nicht 
proportional  den  Spannungen  zunahmen,  sondern  in  folgender  Weise 
sich  verhielten:    Es  entspricht 

5,2  mm  Ordinatenhöhe  der  Originalcurve  200  g  Spannung 

9,5     „  ,  „  „  400  ,        , 

13>8    „  »  »  »  600  n        f) 

17,5    ,  „  ,  ,  800  ,        . 

21,2    „  „  ,  .  1000  „        , 

24,8     ,  „  „  ,  1200  ,        , 

28,1     „  „  „  „  1400  „        , 

31,8     „  ,  ,  „  1600  ,         , 

Die  Spannungswerthe,  die  der  Muskel  gehabt  haben  musste, 
sind  übrigens  etwa  7  mal  grösser  als  die  durch  die  Originalcurve 
angegebenen,  weil  der  Muskel  an  einem  etwa  7  mal  kleineren  Hebd- 
arm wirkt  als  der  Spannungszeichner. 

In  der  Figur  gibt  die  horizontale  Linie  über  den  Spannungs- 
curven  die  Nullstellung  des  Zeichners  an;  der  Muskel  wurde  also 
in  der  Regel  zwischen  zwei  Contractionen  nicht  ganz  entspannt 

Die  Gurven  selbst  lehren  Folgendes: 

Die  ersten  Contractionen  weisen  eine  Muskelspannung  von  etwas 
mehr  als  14000  g  auf.  Die  Spannungen  nehmen  nun  schnell  ab, 
bis  sie  nach  etwa  5  Minuten  nur  noch  8400  g  betraget  (von  den 
kleinen  Schwankungen,  die  sich  bei  den  einzelnen  Contractionen 
zeigen,  abgesehen).  Die  Spannung  wird  nun  in  den  folgenden  Con- 
tractionen durch  etwa  14  Minuten  hindurch  beibehalten,  dann  nimmt 
die  Spannung  bis  zum  Schlüsse  des  Versuches  wieder  ab,  aber  nnr 
wenig,  bis  auf  etwa  7700  g. 

Das  Ergebniss  des  Versuches  Iftsst  sich  also  dahin  zusammen* 
fassen:  Die  vom  contrahirten  Muskel  erreichte  Spannung  nimmt  im 
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Anfang  des  Versuches  schnell  bis  auf  etwa  '/•  des  ursprünglich  er- 
rdehten  Werthes  ab,  hält  sich  dann  aber  lange  Zeit  hindurch  con- 
stant, um  erst  gegen  Ende  des  Versuches  nur  noch  um  ein  Weniges 
abzunehmen. 

Die  zuerst  schnelle  Abnahme  der 
Spannungen  hat  sich  in  allen  unseren 
Versuchen  gezeigt,  die  darauf  folgende 
Periode  wies  aber  bei  den  einzelnen 
Versuchen  einige  Verschiedenheiten  auf. 
Bald  zeigte  sich  in  diesem  zweiten  Zeit- 
abschnitt Constanz  der  Spannungen,  bald 
nahm  hier  die  Spannung  immer  weiter 
ab,  freilich  viel  langsamer  als  im  An- 
fang, manchmal  jedoch  wurde  in  dieser 
Periode  sogar  eine  Zunahme  der  Span- 
nungen beobachtet 

Für  letzteren  Fall  sei  ein  Beispiel 
angefbhrt:  In  diesem  Versuche  betrug 
zu  Anfang  die  Spannung  etwa  14000  g, 
war  nach  etwa  12  Minuten  bis  auf 
7700  g  gesunken,  aber  am  Schlüsse 
des  Versuches,  nach  25  Minuten,  wieder 
auf  8600  g  angewachsen. 

Im  Allgemeinen  lassen  sich  die  Ver- 
sachsresultate also  in  folgenden  Satz 
zusammenfassen:  Auf  eine  anfängliche 
Periode  der  schnellen  Spannungsab- 
nahme, die  nach  spätestens  10  Minuten 
SQ  Ende  war,  folgt  eine  längere  Periode, 
in  der  die  Spannungen  sich  nahezu  con- 
stant halten.  Die  nach  25  Minuten 
noch  erreichten  Spannungen  betrugen 
immer  noch  erheblich  mehr  als  die 
Hälfte  der  Spannung,  die  im  Anfang  des  Versuches  erreicht  wurde* 

Dass  die  zweite  Periode,  d.  i.  die  Periode  der  annähernden 
Constanz  der  Spannungen,  sehr  lange  dauert,  darauf  weist  ein  Ver- 
siidi  hin,  der  Ober  eine  volle  Stunde  erstreckt  wurde.  Die  in  diesen 
Vemiche  erhaltene  Curve  gebe  ich  in  Fig.  2  ebenfalls  in  dem  ver- 
kleinertem Maasstabe  von  0,74  des  Originals  wieder.    In  der  Figur 
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ist  die  untere  Curve  die  Fortsetzung  der  oberen.    Hier  ist  die 
f&nglicbe  schnelle  Spannungsabnahme  in  etwa  5  Minuten  zu  Ende, 
dann  folgt  eine  Zeit,  in  der  die  Spannung  sich  sehr  unregelmftssig 


verhält,  im  Allgemeinen  aber  doch  noch  abnimmt,  so  dass  aie 
nach  etwa  18  Minuten  nahezu  auf  die  Hälfte  der  Spannung  im 
Anfang  herabgesunken  ist    Dann  nimmt  sie  wieder  etwas  m  und 
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hilt  sich  nun  annähernd  constant  bis  Cast  zum  Schlüsse  des  Versudies. 
Hier  ist  nadi  einer  Stande  die  Spannung  immer  noch  grösser  als 
die  Hftlfte  der  im  Anfang  erreichten  Spannung. 

An  die  Beschreibung  dieses  Versuches  habe  ich  noch  einige 
Bemerkungen  über  das  subjective  Befinden  während  der  Contrac- 
tionen  anzuknüpfen.  Im  Anfang  des  Versuchs  nahm  bei  der  Spannungs- 
abnahme das  Ermüdungsgefühl  schnell  zu,  es  war  ganz  besonders 
gross  etwa  13  Minuten  nach  dem  Beginn,  und  zwar  so  gross,  dass 
ich  zweifelte,  den  Versuch  durch  eine  volle  Stunde  fortsetzen  zu 
können.  Allmälig  liess  das  Ermüdungsgef&hl  aber  wieder  etwas 
nach,  so  dass  mir  die  Ausführung  der  späteren  Contractionen  viel 
leichter  erschien.  Am  Ende  des  Versuchs  war  das  Ermüdungsgefühl 
im  Muskel  verhältnissmässig  gering,  dagegen  das  Allgemeinbefinden 
schlechter  als  im  Anfang;  ich  kam  nach  den  zahlreichen  Contrac- 
tionen, bei  denen  allen  die  Anstrengung  so  stark  wie  möglich  ge- 
macht wurde,  in  einen  Zustand  allgemeiner  nervöser  Ermüdung  mit 
etwas  Neigung  zu  Herzklopfen. 

Die  schnelle  Zunahme  des  Ermüdungsgefühls  im  Anfange ,  der 
im  weiteren  Veriaufe  des  Versuches  wieder  eine  Abnahme  des  Er- 
müdungsgefühls folgt,  habe  icli  oft  in  den  Versuchen  bemerkt  Es 
ist  das  eine  Erscheinung,  die  ich  übrigens  auch  öfters  beim  Rad- 
fahren beobachtet  habe. 

Der  Betrag,  um  den  die  Spannungen  im  Laufe  eines  Versuches 
abnahmen,  muss  natürlich  uro  so  grösser  sein,  je  grössere  Anforde- 
rungen an  den  Muskel  in  bestimmter  Zeit  gestellt  werden.  Um  dies 
zu  zeigen,  will  ich  noch  einige  andere  Versuche  beschreiben,  in 
denen  der  Muskel  nicht  einzelne  durch  Pausen  von  einander  ge- 
trennte Contractioneu  ausführte,  sondern  in  denen  er  dauernd  an- 
gespannt gehalten  wurde,  mithin  die  grösstmögliche ,  an  unserem 
Apparate  auszuführende  Leistung  aufwies.  Die  beiden  Figuren  8 
und  4  enthalten  Curven  in  Originalgrösse,  die  in  solchen  Versuchen 
angezeichnet  wurden.  Die  Curven  sind  mit  dem  neuen  Spannungs- 
zeidmer  registrirt,  der  die  Curven  nach  oben  zeichnet,  und  dessen 
Graduirung  ergeben  hatte,  dass  die  Ordinatenhöhen  innerhalb  der 
für  uns  in  Betracht  kommenden  Werthe  proportional  den  Spannungen 
waren;  es  entsprach  1  mm  Ordinatenhöhe  155  g  Spannung. 

In  dem  Versuche  der  Fig.  3  wurde  der  Muskel  5  Minuten 
hindurch  angespannt,  im  Versuche  der  Fig.  4  12  Minuten  lang.  Im 
ersteren  Versuche  war  die  Spannung  nach  5  Minuten  auf  etwa  V« 
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der  Anfangsspannung  gesunken ,  im  zweiten  Versuche  nach  etwa 
8  Minuten  sogar  auf  fast  ^'lo;  in  letzterem  Falle  stieg  sie  danach 
allerdings  wieder  etwas  an,  bis  auf  etwa  ^U  der  Anfangsspannimg. 
Auch  diese  Versuche  lassen  nach  einer  anfänglichen  schnellen  Spannung»- 
abnahme  eine  Periode  annähernder  Constanz  der  Spannungen  er- 
kennen, nur  tritt  die  Constanz  bei  viel  geringerer  Spannung  ein  als 
bei  den  Versuchen  mit  rhythmischen  Contractionen. 


Fig.  3. 


^t,'^''-^ 


M^''^i^^W^*vv,./JUA^^^M^w<^•'^ 


Fig.  4. 


In  welcher  Beziehung  stehen  nun  unsere  Versuchsresoltate  zu 
den  bisherigen  Ergebnissen  der  Ergographenversuche? 

Die  meisten  Ergographenversuche  sind  angestellt  worden  mit 
grossen  Gewichten ,  und  in  diesen  Versuchen  hat  sich  eine  schnelle 
Abnahme  der  Hubhöhe  gezeigt,  so  dass  nach  kurzer  Zeit  das  Gewicht 
überhaupt  nicht  mehr  gehoben  wurde.  Diese  Versuchseifiebnisse  entr 
sprechen  offenbar  der  von  uns  beobachteten  schnellen  Abnahme  der 
Spannungen  zu  Beginn  der  ErmQdungsreihe.  Es  erreicht  n&rolidi 
in  Folge  der  anfänglich  schnellen  Spannungsabnahme  die  Spannung 
offenbar  sehr  schnell  den  Werth,  bei  dem  im  Ueberlastungsverfohren 
das  Gewicht  nicht  mehr  gehoben  werden  kann.  Unsere  zweite 
Periode  mit  ihren  EigenthQmlichkeiten  kommt  daher  in  den  meisten 
bisher  angestellten  ergographischen  Versuchen  nicht  mdir  zum 
Ausdruck. 


Ueber  den  Verlauf  der  MiukelennQdimg  bei  wOlkûrl.  Erregnog  etc 

In  unserer  zweiten  Periode  zeigt  der  Mmkel  aber  ein  analoges 
Verhalten  wie  in  ergographischen  Versucben  mit  geringer  Last,  in 
denen  nach  den  vorhin  schon  dtirten  Versuchen  von  Broc  a  und 
Riebet,  sowie  von  Treves  die  Hubhöhe  constant  bleibt,  ohne  den 
ErmOdungsabCall  zu  zeigen.  Freilich  besteht  zwischen  unseren  und 
letzteren  ergographischen  Versuchen  doch  insofern  ein  wesentlicher 
Unterschied,  als  in  den  ergographischen  Versuchen  mit  geringer  Last 
eine  geringe  Anforderung  an  den  Muskel  gestellt  wird,  während  in 
unserer  zweiten  Periode  immer  die  grOsstmögliche  Innervations- 
anstrengung  verlangt  wurde.  Dieser  Unterschied  documentirt  sich 
wohl  auch  darin,  dass  in  unseren  Versuchen  mit  rhythmischen  Con* 
tractionen  die  Spannung  vom  Beginn  bis  zum  Ende  der  Versuche 
noch  nicht  um  die  Hälfte  der  Anfangsspannung  abgenommen  hat, 
während  in  analogen  Versuchen  von  Treves  die  Arbeitsleistung  bei 
der  Erhebungen  der  geringen  Last,  bei  denen  die  Hubhöhe  constant 
blieb,  etwa  nur  ein  Drittel  betrug  von  der  Arbeit,  die  der  unermûdete 
Muskel  bei  Belastung  mit  dem  maximalen  noch  zu  hebenden  (Ge- 
wicht leisten  konnte. 

Die  Thatsache,  dass  die  Spannung  in  der  zweiten  Periode  der 
Ermûdungsreihe  nicht  nur  nicht  immer  abnimmt,  sondern  sogar 
manchmal  zu  nimmt ,  entspricht  wohl  dem  Bdunde  W.  P.  Lom- 
bard's^), dass  bei  Ergographenversuchen  im  Laufe  der  Ermûdungs- 
reihe zuweilen  Erholungen  eintreten,  die  Lombard  auf  Schwankungen 
im  Zustande  des  Nervensystems  zurückfahrt  Aehnliche  Erschei- 
nungen sind  auch  von  Broca  und  Riebet  beobachtet  worden. 


Als  wesentlichstes  Resultat  unserer  nach  isometrischem  Verfidiren 
angestellten  ErmOdungsversuche  hebe  ich  nochmals  hervor,  dass  auf 
die  anfängliche  schnelle  Abnahme  der  Spannung  eine  Periode  folgt, 
während  der  die  Spannung  trotz  der  enormen  Innervationsanstrengung 
nahezu  constant  bleibt  und  —  wenigstens  bei  den  Versuchen  mit 
rhythmischen  Contractionen  —  noch  immer  grösser  als  die  Hälfte 
der  Spannung  im  Anfang  ist 

Aus  der  Thatsache,  dass  die  Spannung  in  der  Periode  der 
Constanz  noch  so  beträchtlich  ist  dürfen  wir  entnehmen,  dass  unser 
Versucheverfahren,  nämlich  das  isometrische,  nicht  erheblich  von  den 


1)  W.  P.  Lombard,'  Joom.  of  PbytioL  toI.  14  p.  97. 
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natürlichen  Bedingungen  «  unter  denen  der  Muskel  zu  arbeiten  hat, 
abweicht.  Thatsächlich  steht  die  Contraction  der  Muskeln  in  yîto 
wegen  der  kurzen  Hebelarme,  an  dem  die  Muskeln  wirken,  dem 
isometrischen  Contractionsacte  bedeutend  nfther  als  dem  isotonischeiL 

Es  ist  nicht  überflüssig,  Letzteres  besonders  hervorzuheben,  weil 
von  mancher  Seite  noch  bezweifelt  wird,  dass  die  normale  Contrac- 
tion menschlicher  Skeletmuskeln  wesentlich  vom  isotonischen  Ver- 
fahren abweicht  Rollet}t^)  z.  B.  hat  vor  Kurzem  behauptet,  dass 
die  Contraction  des  Musculus  abductor  digiti  minimi  in  vivo  mit  dem 
isotonischen  Verfahren  mehr  übereinstimmt  wie  mit  dem  isometrischen. 
Dass  dies  nicht  der  Fall  sein  kann,  lehrt  folgende  Messung  und 
Rechnung.  Wenn  ich  meinen  linken  kleinen  Finger  maximal  abducire, 
so  erleidet,  wie  eine  einfache  Messung  ergibt,  mein  7  cm  langer 
Musculus  abductor  digiti  minimi  dabei  eine  Verkürzung  von  nur 
4,4  mm,  d.  i.  eine  Verkürzung  von  6,3®  o.  Nun  zeigen  aber  aus- 
geschnittene Skeletmuskeln  bei  isotonischer  Contraction  Verkürzungen 
von  weit  mehr  als  50®/o!  Da  steht  die  Contraction  jenes  Muskels 
in  vivo  doch  dem  isometrischen  Verfahren  näher,  als  dem  isotonischen  ! 
Uebrigens  kann  man  mit  einem  aufgelegten  Finger  die  starke  An- 
spannung des  Musculus  abductor  digiti  minimi  auch  schon  bei  geringer 
Abduction  des  Fingers  fühlen. 

Das  Phänomen  der  Constanz,  das  sich  in  den  ergographischen 
Versuchen  von  Broca  und  Riebet,  sowie  von  Treves  bei  geringer 
Last  zeigt  und  bei  unseren  nach  isometrischem  Verfahren  ange- 
stellten Ermüdungsversuchen  in  der  zweiten  Periode  auftritt,  kommt 
übrigens  noch  deutlicher  und  auffallender  in  einer  anderen  Thatsache 
zum  Ausdruck,  nämlich  in  der  Thatsache,  dass  Herz-  und  Athem- 
muskeln  immer  rhythmisch  thätig  sind,  ohne  zu  ermüden  und  ohne 
längere  Erholungspausen  nöthig  zu  haben.  Die  Constanz  findet  sich 
aber  nicht  in  den  bekannten  Ermüdungsreihen,  die  man  bei  aus- 
geschnittenen Muskeln  erhält  Es  kann  keinem  Zweifel  unteriiegen, 
dass  die  normale  Durchblutung  Ursache  der  Constanz  ist,  weil  die 
auf  der  Durchblutung  beruhende  Erholung  des  Muskels  oder  des 
Nervensystems  bei  einem  je  nach  Reizfrequenz  und  Reizstärke  ver- 
schiedenen Ermüdungsgrad  den  zur  Ermüdung  führenden  I^rocessen 
gerade  das  Gleichgewicht  hält    Die  Constanz  ist  also  ein  Phänomen, 


1)  CeDtnübl.  f.  Pbydol.  Bd.  13.    17.  Man  1900. 


Ueber  den  Verlauf  der  Muskelermûdiuig  bei  willk&rL  Erregung  etc.     395 

das  bei  dorcbblateten  Muskeln  erwartet  werden  moss  und  das  daher 
nichts  besonderes  Auffallendes  enthält 


Wenn  man  den  Einfluss  irgend  eines  Agens  auf  die  Ermüdbar- 
keit der  Muskelsubstanz  untersuchen  will,  muss  man  die  Möglichkeit 
bedenken,  dass  das  Agens  nicht  direct,  sondern  indirect  durch 
Aenderung  der  Circulation  und  der  dadurch  bedingten,  soeben  er- 
wähnten Erholung  seinen  Einfluss  ausübt  Man  pflegt,  um  diese 
Complication  auszuschliessen,  vielfach  ausgeschnittene,  also  nicht 
mehr  durchblutete  Muskeln  zu  den  Versuchen  zu  verwenden.  Das 
habe  auch  ich  in  einer  gemeinsam  mit  Herrn  cand.  med.  M.  Li  ehr 
ausgeführten  Untersuchung  ^)  gethan,  bei  der  wir  uns  die  Aufgabe  ge- 
stellt hatten,  den  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  Ermüdbarkeit 
der  Muskelsubstanz  festzustellen.  Die  Versuche  wurden  so  angestellt, 
dass  der  ausgeschnittene  zimmerwarme  Froschgastrocnemius  einer 
Seite  mit  dem  ebenfalls  ausgeschnittenen  auf  30^  erwärmten  Gastro- 
cnemius der  anderen  Seite  verglichen  wurde. 

Dass  wir  diese  Versuche  nun  an  nicht  durchbluteten  Muskeln 
angestellt  haben,  daraus  hat  uns  Rollett  einen  Vorwurf  gemacht, 
auf  den  ich  hier  kurz  eingehen  möchte.  Rollett^)  hält  uns  vor, 
dass  Versuche  an  isolirten  Muskeln  wegen  der  auch  bei  ihnen  un- 
beherrschbaren  Anhäufung  der  ErmQdungsproducte  und  des  Drohens 
äusserer  Schädlichkeiten  den  natürlichen  Verhältnissen  nicht  ent- 
sprechen. 

Demgegenüber  gebe  ich  Folgendes  zu  bedenken.  Hätten  wir 
unsere  Versuche  an  durchbluteten  Muskeln  angestellt,  so  hätten  wir 
die  Möglichkeit  von  zwei  Einflüssen  der  Temperatur  berücksichtigen 
müssen,  erstens  eines  Einflusses  auf  die  Muskelsubstanz  selbst, 
zweitens  eines  etwaigen  Einflusses  auf  die  Circulation.  Unsere  Ver- 
suche hätten  dann  aber  keinen  Aufschluss  geben  können,  ob  die  von 
uns  beobachteten  Unterschiede  in  dem  Verhalten  des  kalten  und 
warmen  Muskels  auf  einer  eigentlichen  physiologischen  Verschieden- 
heit der  Muskeln  oder  nur  auf  Verschiedenheit  der  Circulation  be- 
ruhten. In  der  Durchblutung  hätte  also  eine  Complication  gelegen^ 
die  uns  die  Deutung  der  Versuche  erschwert  haben  würde. 


1)  Pflûger's  Archiv  Bd.  79  S.  838. 

2)  Centndb.  f.  Physiol.  Bd.  13.    17.  M&rs  1900. 
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Dass  Versuche  an  isolirten  Muskeln  nicht  den  natürlichen  Ver* 
hältnissen  entsprechen,  kann  hier  nicht  in  Betracht  kommen«  Wir 
schaffen  ja  oft  mit  Absicht  „unnatürliche*^  YerBuchsbedingungen,  tun 
die  Rolle  der  verschiedenen  Factoren,  die  an  einem  physiologischen 
Vorgang  betheiligt  sind,  festzustellen.  Die  Anhftufnng  der  Ermûdnngs- 
Stoffe  aber  ist  in  isolirten  Muskeln  gerade  ganz  besonderB  beherradn 
bar;  die  Ermûdungsstoffe  werden  da  ja  überhaupt  nicht  ausgespült, 
daher  finden  sich  im  isolirten  Muskel  die  Ermûdungsstoffe  um  so 
mehr  angehäuft,  je  intensiver  die  zur  Ermüdung  führenden  Processe 
sind  —  und  das  ist  es  ja  gerade ,  worüber  wir  uns  durch  die  Ver- 
suche Orientiren  wollten. 

Um  nicht  missverstanden  zu  werden,  will  ich  aber  noch  hervor- 
heben, dass,  wenn  wir  fbr  jene  Versuche  die  Isolirung  der  Muskeln 
für  erforderlich  hielten,  nicht  damit  gesagt  sein  sollte,  dass  Versuche 
an  durchbluteten  Muskeln  überhaupt  worthies  und  überflüssig  seien. 

Bei  dieser  Gelegenheit  sei  es  mir  gestattet,  noch  einen  anderen 
von  Rollett  gegen  uns  erhobenen  Einwand  zurückzuweisen. 

In  unseren  Versuchen  hatten  wir  als  Maass  für  die  Zunahme 
der  Zuckungsdauer  bei  der  Ermüdung  die  Cotangente  der  grössten 
Steilheit  des  Abstiegs  der  Zuckungscurve  benutzt,  weil  die  Zuckungs- 
dauer selbst  wegen  des  Verkürzungsrückstands  sich  nicht  genau  genug 
bestimmen  Iftsst.  Rollett  bestreitet  nun,  dass  jene  Cotangente  als 
Maass  der  Zuckungsdauer  angesehen  werden  darf.  Demgegenüber 
muss  ich  hervorheben,  dass  nach  meinen  Erfahrungen  die  Steilheit 
des  Curvenabstiegs  stets  entsprechend  der  Zunahme  der  Dauer  ab- 
nimmt. Das  lehrt  übrigens  schon  ein  Blick  auf  Rolle tt 's  eigene 
Curven  ^)  ;  freilich  muss  man  dabei  berücksichtigen,  dass  seine  Curven 
durch  Hebelschleuderung  entstellt  und  complicirt  sind. 

In  unseren  Versuchen  zeigte  der  warme  Muskel  trotz  schnellerer 
Abnahme  der  Hubhöhe  eine  geringere  Zunahme  der  Zuckungsdauer 
als  der  kalte.  Nach  Rollett 's  Versuchen  zeigt  auch  der  Warm- 
blütermuskel eine  relativ  geringere  Zunahme  der  Zuckungsdauer 
als  der  Kaltblütermuskel.  Wir  haben  nun  die  Vermuthung  aus- 
gesprochen, dass  Rollett' s  Befund  nicht  durch  eigentliche  physio- 
logische Verschiedenheiten  der  von  ihm  untersuchten  Muskelarten 
bedingt  sei,  sondern  durch  Verschiedenheiten,  die  schon  ein  und 
derselbe  Muskel  bei  verschiedenen  Temperaturen  aufweist    Rollett 


1)  Pflûger*8  ArchiT  Bd.  64  Taf.  VI  u.  VU;  Bd.  71  S.  214. 
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bilt  diese  Folgerung  f&r  unzulässig,  weil  er  ausserdem  beobachtet 
hat,  dass  der  WarmblQtennuskel  viel  langsamer  ermüdet  als  der 
Kaltblûtermuskel,  wahrend  in  unseren  Versuchen  der  kalte  Muskel 
schneller  ermüdete. 

Hierzu  habe  ich  zu  bemerken,  dass  der  von  Rollet t  so  sehr 
betonte  Unterschied  des  WarmblQtermuskels  und  des  warmen  Frosch- 
muskels, wie  ich  schon  in  meiner  Mittheilung  unserer  Versuche  kurz 
angedeutet  habe,  offenbar  darauf  beruht,  dass  Rollett's  Warm- 
blûtermuskeln  durchblutet  waren,  wahrend  unsere  warmen  Frosch- 
muskel isolirt  zum  Versuche  verwendet  wurden.  Hätte  RoUett 
seine  Versuche  an  isolirten  Warmblûtermuskeln  angestellt,  dann 
würde  er  —  der  Stenson'sche  Versuch  weist  darauf  hin  —  auch 
die  schnellere  Ermüdung  erhalten  haben. 

Dass  die  Zunahme  der  Zuckungsdauer  nicht  unter  allen  Um- 
ständen gleichen  Schritt  mit  der  Abnahme  der  Hubhöhe  hält,  das 
habe  ich  bisher  f&r  das  Hauptresultat  von  Rollett's  Versuchen 
gehalten.  Desshalb  habe  ich  auch  dieses  Versuchsresultat  in  Be- 
ziehung zu  bringen  geglaubt  zu  älteren  Beobachtungen  von  mir, 
nach  denen  der  mit  Milchsäure  durchspülte  und  so  künstlich  er- 
müdete Muskel  eine  geringere  Zunahme  der  Zuckungsdauer  aufweist 
als  der  in  natürlicher  Weise  ermüdete.  Rollett  will  diese  Be- 
ziehungen nicht  anerkennen  ;  er  betont  jetzt  einseitig  die  Verschieden- 
heit der  Abnahme  der  Hubhöhe  bei  den  verschiedenen  Muskeln, 
ohne  die  damit  einhençehende  Veränderung  der  Zuckungsdauer  zu 
berücksichtigen.  Dadurch  setzt  er  aber,  meine  ich,  den  Werth  seiner 
Versuche  selbst  herab.  Denn  dass  verschiedene  Muskeln,  insbesondere 
bei  verschiedener  Durchblutung,  verschieden  schnell  ermüden,  dass 
insbesondere  Skeletmuskeln  von  Warmblütern  bei  normaler  Durch- 
blutung sehr  langsam  ermüden,  das  ist  weder  besonders  auffallend, 
noch  unbekannt  Die  letztere  Thatsache  erhellt  ja  ohne  Weiteres 
daraus,  dass  z.  B.  die  Athemmuskeln  des  Kaninchens  bei  einer 
Athemfrequenz  von  60  und  mehr  in  der  Minute  doch  nie  ermüden; 
um  diese  Thatsache  nachzuweisen,  brauchte  man  kaum  besondere 
Versuche  anzustellen. 

Die  relativ  geringe  Zunahme  der  Zuckungsdauer  tritt  unseren 
Beobachtungen  nach  auch  auf,  wenn  man  einen  Muskel  durch  iso- 
metrische statt  durch  isotonische  Zuckungen  ermüdet.  Wir  hatten 
darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  dies  für  die  Beurtheilung  von 
Rollett *s  Versuchen  am  menschlichen  Abductor  digiti  minimi  in 
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Betracht  kommt,  dessen  Contraction  in  vivo  dem  isometrischen  Con- 
tractionsact  ja  nahe  steht.  Auch  das  lässt  Rollett  nicht  gelten, 
einmal  weil  er  meint,  die  Contraction  des  Abductor  stehe  dem 
isotonischen  Contractionsact  näher  —  dieser  Einwand  ist  schon  durch 
unsere  frühere  Bemerkung  auf  S.  398  erledigt  — ,  zweitens,  weil  er 
für  isometrische  Zuckungsreihen  ähnliche  Zunahme  der  Zuckungs- 
dauer wie  bei  isotonischen  gefunden  haben  will.  Zu  Letzterem  habe 
ich  jedoch  zu  bemerken,  dass  Rollett  keine  Versuche  gemacht 
hat,  in  denen  er  von  zwei  gleichen  Muskeln  unter  sonst  gleichen 
Bedingungen  den  einen  isometrisch,  den  anderen  isotonisch  ermüdet 
hat  Dass  die  Zunnahme  der  Zuckungsdauer  in  beiden  Fallen 
„ähnlich**  ist,  leugnen  wir  gar  nicht,  aber  bei  genauer  Untersuchung 
stellt  sich  doch  ein  bestimmter  Unterschied  heraus. 

Rollett  hebt  noch  besonders  hervor,  dass  seine  Versuche  an 
Kaninchenmuskeln  wenigstens  nach  isotonischem  Verfahren  angestellt 
sind.  Das  konunt  aber  doch  nicht  in  Betracht,  da  meine  Be- 
merkung betreffs  des  Einflusses  des  isometrischen  VerfahrensT  sich 
nur  auf  seine  Versuche  an  menschlichen  Muskeln  beziehen.^ 

Mir  ist  es  nicht  recht  begreiflich,  warum  sich  Rollett  über- 
haupt in  einen  so  grossen  Gegensatz  zu  mir  stellt  Ich  glaube,  es 
li^  an  einem  Missverständniss.  Er  meint  offenbar,  dass  ich  an 
seinen  Versuchen  habe  Kritik  üben  wollen.  Demgegenüber  kann 
ich  aber  versichern,  dass  mir  nichts  femer  gelegen  hat,  als  Rollett's 
Versuche  zu  bemängeln.  Unsere  Untersuchung  haben  wir  nur  an- 
gestellt, um  die  Ursachen  der  von  Rollett  beobachteten  Ver- 
schiedenheiten des  Kalt-  und  Warmbltttermuskels  aufzudecken;  über 
diese  Ursachen  finden  sich  bei  Rollett  keinerlei  Vermuthungen, 
und  desshalb  stehen  unsere  Versuchsergebnisse  in  keinem  Gegensatz 
zu  irgend  welchen  Angaben  Rollett 's. 
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Von 
S.  II.  H«#rweff9  Utrecht. 


(MU  1  Textfignr J 


1.  Bei  meinen  ersten  Condensatorversuchen  ^)  habe  ich  bewiesen, 
dass  das  Gesetz: 

anch  auf  die  elektrische  Reizong  des  Gesichtsnerven  angewendet 
werden  kann:  der  einzige  Unterschied  in  dem  Betragen  der  moto- 
rischen Nerven  und  des  Gesichtsnerven  war  nur  in  dem  Werth  der 
Cofifficienten  a^  und  ß  gelegen.  Weiter  habe  ich  es  damals  schon 
ausgesprochen:  «Selbst  möchte  ich  mir  erlauben,  demselben  eine  noch 
allgemeinere  Bedeutung  beizul^en  und  es  auch  für  andere  Beize 
wie  Üiermische  und  mechanische  geltend  zu  machen.  Man  braucht 
dann  nur  statt  t  die  übereinstimmende  Grösse  der  thermischen  und 
mechanischen  Reize  zu  setzen. '^ 

Bisher  habe  ich  es  nicht  gewagt,  diesen  Hypothesen  nAherzu- 
treten. 

Seitdem  aber  v.  Frey  und  Eiesow  in  ihren  schönen  Unter- 
suchungen über  die  Function  der  Tastkörperchen  ')  die  Aufinerksam- 
keit  wieder  auf  mein  Gesetz  gelenkt  haben,  könnte  ich  nicht  umbin, 
zu  untersuchen,  inwieweit  dieses  Gesetz  fbr  verschiedene  Nervenarten 
und  fbr  verschiedene  Erregungsweisen  ein  allgemeines  Gesetz  der 
Nervenerregung  genannt  werden  kann. 

Um  so  eher  könnte  ich  mich  jetzt  dazu  entschliessen,  weil  aus 
meiner  Abhandlung  über  Zeitreize  (dieses  Archiv  Bd.  74)  deutlich 
hervorgeht,  dass  auch  fbr  die  langsam  verlaufenden  Zeitreize,  ja 
selbst  fbr  anhaltende,  tetanisirende  Beize  mein  Gresetz  mit  der  Er- 
fahrung übereinstimmt. 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  52  und  Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Median  Bd.  51. 

2)  Zeitschr.  t  PsychoL  und  Phys.  d.  SinnesorgaDe  Bd.  20  a  156. 

1.  POSfftr.  AnUT  Ar  Pkjiioloffto.   B4.  ».  28 
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Ob  ich  gleich  noch  nicht  ganz  mit  dieser  Untersuchung  fertig 
gekommen  bin,  so  will  ich  doch  vorläufig  das  Resultat  meiner  lieber- 
legungen  hier  mittheilen. 

2.  Die  ersten  Untersuchungen  v.  Frey 's  über  die  Sinnes- 
functionen  der  menschlichen  Haut  sind  in  der  Abhandlung  der  Kgl. 
Sachs.  Ges.  der  Wiss.  vom  Jahre  1896  erschienen  und  umfassen 
eine  Bestimmung  der  Druckschwellen  bei  Belastung,  und  inwieweit 
diese  Diiickschwellen  von  der  Grösse  und  von  der  Geschwindigkeit 
der  Belastung  und  auch  von  der  Grösse  der  belasteten  Fläche  und 
von  dem  Orte  der  Reizung  abhängig  waren.  In  einer  zweiten  Unter* 
suchung,  die  v.  Frey  in  Vereinigung  mit  F.  Kiesow  anstellte, 
wurde  dann  noch  genauer  der  Einfluss  der  Grösse  der  Reizflftche 
festgestellt,  indem  zugleich  die  in  [der  ersten  Abhandlung  gemachte 
Annahme,  dass  die  Flussigkeitsverdrängung  im  Inneren  der  Haut, 
bezw.  der  Tastkörperchen,  die  unmittelbare  Veranlassung  zur  Er- 
regung sei,  auf  festerer  Grundlage  gebildet  wurde. 

Es  wird  dort  deutlich  ausgesprochen  (S.  153),  ,dass  für  dn 
gegebenes  Tastkörperchen  solche  Reize  gleichwertig  sind,  welche  aa 
seinem  Orte  ein  gleich  grosses  positives  oder  negatives  Druckgefälle 
hervorbringen**. 

Nennen  wir  also  die  Stärke  des  Druckgefälles  ^,  so  ist  nach 
meinem  Gesetze  die  Stärke  der  Differentialerregung: 

Nun  liegen  die  Tastkörperchen  auf  einer  gewissen  Tiefe  anter 
der  Hautoberfläche,  und  nimmt  nach  der  Untersuchung  v.  Frey^sM 
der  Druck  nach  innen  allmälig  ab,  mit  einer  Geschwindigkeit,  welche 
von  der  Grösse  der  gedrückten  Fläche  abhängig  ist   Nennen  wir  also: 

P  den  Druck  auf  die  Hautoberfläche, 

p  den  Druck  in  der  Schicht,  in  welcher  sich  die  Tastkörper* 
chen  befinden, 

r  die  Entfernung  dieser  Schicht  von  der  Oberfläche  und 

8  die  Grösse  der  gedrückten  Fläche, 
so  können  wir  setzen: 

p  =  PXe'7 (1) 

also 


1)  Abb.  1.  c.  S. 
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e  =  _?!L£pe-(7  +  ^') 


(3) 


(3) 


Wenn  jetzt  P  in  der  Zeit  T  linear  von  Null  bis  aof  P«  mit 

der  Geschwindigkeit  v  ansteigt,  so  ist  die  totale  Erregong: 

r 


«?  — — n 


"/ 


ie 


oder 


8ß 


(4) 


wo  Z  die  von  mir  gefiindene  Zeitfanction  der  Erregung^),  welche 
mit  zonehmendeo  Wertheo  von  ß  T  von  Moll  ab  bis  auf  ein  gewisses 
Maximum  heraufsteigt,  um  später  sich  langsam  wieder  dem  Null- 
werthe  zu  nfthem. 

Für  Schwellenwerthe  wird  fi  =  m  und 

^•=^^ (^> 

Der  Schwellenwerth  Po  ist  also  nach  meinem  Gesetze  sowohl 
von  der  Zeitfiinction  Z,  also  von  der  Druckgeschwindigkeit,  wie  von 
der  Oberfläche  s  abhängig,  gerade  wie  v.  Frey  und  Kiesow  gefunden 
haben. 

Nach  (5)  ist: 

as  \  8/         €U 


OqoZ 


woraus  hervorgeht,  dass  Po  einen  mini- 
malen Werth  bekommt  für: 
8=^ar. 
Dies  stimmt  vollkommen  mit  Fig.  2 
der  Abhandlung  v.  Frey 's  undKiesow's 
S.  147,  welche  Figur  ich  hier  in  verkleiner- 
tem Maassstabe  reproducire.  Man  sieht  hier 
bei  5  =  0,45  m  HP  ein  deutlich  ausgeprägtes 
Minimum  der  Druckschwelle  von  0,035  Atmo- 
sphären. 

1)  Pflûger's  ArchiT  Bd.  74  S.  5  und  16. 
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Setzen  wir  wegen  des  grossen  Werthes  von  ß  in  ziemlich  guter 
Annftherung 

_  » 
so  wird  Z  =  -r-=r  und  y  =  -j^  X  —     '  X  -^»  und  för  minimale 

Empfindungen,  m,  wird  die  Dnickschwelle,  Pq, 

p         n^sTe-' (gj 

aps  welcher  Formel  hervorgeht,  dass  die  Belastungsschwelle  Pq  der 
Ansteigdauer  T  direct  proportional  ist,  was  in  Fig.  6  der  v.  Frey* 
dchen  Untersuchungen^)  auch  ziemlich  wohl  bestätigt  wird.  Auch 
dort  sieht  man  für  zunehmende  Werthe  von  T  die  Werthe  der  Be- 
lastungsschwellen zwar  nicht  geradlinig,  aber  doch  recht  deutlich  an- 
wachsen. 

Hier  stimmen,  wie  auch  v.  Frey  bemerkt*),  die  Resultate  der 
Versuche  mit  den  von  v.  Kries  an  motorischen  Nerven  angestellten 
Versuchen  mittelst  Zeitreize*)  überein.  Man  braucht  nur  statt  der 
Ansteigdauer  der  Erregung  die  Zeit  der  langsam  anwachsenden 
Deformation  zu  setzen. 

Für  die  v.  Kries' sehen  Versuche  aber  habe  ich  in  meiner 
Abhandlung  über  Zeitreize*)  dargethan,  dass  dieselben  in  voll* 
ständigem  Einklänge  mit  meinem  Gesetze  stehen.  Dasselbe  kann 
also  jetzt  von  den  betreffenden  v.  Frey 'sehen  Versuchen  gesagt 
werden*). 

Ohne  Annäherung  und  ganz  allgemein  ist  nach  (5)  die  Belastungs- 
schwelle Po  mit  der  Zeitfunction  Z  umgekehrt  proportional. 

Weil  aber  diese  Function  für  zunehmende  Werthe  von  ß  T  erst 

ziemlich  schnell  bis  auf  einen  maximalen  Werth  hinaufsteigt  und 

später  viel   langsamer  wieder  auf  Null  zurücksinkt,  so  soll  auch 

nach  meiner  Formel  die  Belastuu^sschwelle  Po  mit  zunehmenden 

Werthen  von  ß  T  erst  bis  auf  ein  Minimum  herabsinken  und  später 

p 
wieder  langsam  emporsteigen.    Nun  ist  T=  -2.     Kleinere  Werthe 


1)  Abb.  1.  c 

2)  Abb.  1.  c.  S.  199.  -  Zeitschr.  l.  c  S.  129. 
8)  Arch,  t  Phys.  1884  S.  887. 

4)  Pflûger'8  ArchiT  Bd.  74  S.  4  und  16. 

5)  Ich  erlaube  mir,  hier  einen  Druckfehler  in  obiger  Abhandlung  Ober  Zei^ 
reize  anzugeben:  S.  4  8.  8  steht:  1$  <  »m;  muss  sein  i»  >  im* 
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voo  T  stimmen  also  mit  grosserer  Belaslungsgeschwindigkeit  ûberein. 
Wir  finden  also,  dass  nach  meiner  Formel  sowohl  fbr  sehr  grosM 
wie  fbr  sehr  kleine  Belastungsgescbwindi^eiten  die  Belastongs- 
schwellen  sehr  gross  sind,  wahrend  für  eine  gewisse  mittlere  Oe* 
sckwindigkeit  die  Belastungsschwelle  einen  minimalen  Werth  bekenml. 
Dies  Resultat  wird  von  v.  Frey*  s  Versuchen  nur  theil weise  be- 
stätigt, denn  in  Fig.  5,  S.  198  der  Untersuchungen  sehen  wir  wohl, 
dass  sich  die  Curve  der  Druckschwellen  bd  zunehmender  Gesehwindig- 
keit  der  X-Achse  nähert,  aber  sie  steigt  nicht  wieder  hinauf  bei 
noch  grösserer  Geschwindigkeit  v.  Frey  behauptet  auch,  die 
Curven  haben  das  Bestreben,  für  grosse  Werthe  der  Geschwindigkeit 
einer  der  Abcissenachse  parallelen  Linie  asymptotisch  sich  zu  nihem. 
Es  ist  aber  zweifelhaft,  ob  die  Versuche  v.  Frey 's  hier  weit  genug 
ausgedehnt  worden  sind,  das  Wiederheraufisteigen  der  Curven  be- 
obachten zu  können.  Es  scheint  mir  eher,  als  h&tte  v.  Frey  in 
Fig.  5  seiner  Abhandlung  erst  bei  den  Geschwindigkeiten  5  und  6 
das  von  meiner  Formel  angedeutete  Minimum  erreicht,  und  als  könnte 
man  selbst  in  einer  der  Curven  (21.2  E.,  25  I  96)  zwischen  5  und  0 
schon  ein  kleines  Ansteigen  beobachten.  Es  wäre  erwünscht,  diese 
VeiBUche  für  noch  grössere  Geschwindigkeiten  fortzusetzen.  Ab- 
gesehen von  diesem  einen  Punkte,  der  zweifelhaft  ist,  stimmen  also 
die  Versuche  v.  Frey 's  über  die  Function  der  Tastkörperchen 
ganz  vorzüglich  mit  meinem  Gesetze  überein. 

2.    Wenden  wir  jetzt  dasselbe  Gesetz  auf  die  Licht-  und  Schall- 
empfindung an. 

Wir  wollen  aber  dazu  vorher  dem  Gesetze  eine  kleine  Ab- 
änderung ertheilen. 

Bisher  habe  ich  das  Erregungsgesetz  immer  geschrieben: 
e  =  (aor-/»OXt, 
und  alsdann  bedeutet  der  Ausdruck  (ao^^^O»  d&sB  die  Erregung»» 
stärke  mit  der  Dauer,  ^  der  Erregung  abnimmt 

Man  kann  aber  auch  schreiben: 

e  =  00  •  X  e~  /**, 
und  alsdann  sagt  die  Formel,  dass  jede  Elementarerregung  eine  ge- 
wisse Zeit  fortdauert  und  erst  mit  einer  gewissen,  von  ß  abhängigen 
Geschwindigkeit  erlöscht 

Höchstwahrscheinlich  treten  nun  bei  jeder  Erregung  beide  Er- 
scheinungen zu  gleicher  Zeit  auf ,  und  können  wir  also  die  Formel 
schreiben: 
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WO  ß==ßo+Y (6) 

y  gibt  dann  die  Geschwindigkeit  an,  mit  welcher  jede  Ele- 
mentarerregung  in  der  Zeit  fortdauert  und  mit  dieser  abklingt 
Bekanntlich  spielt  bei  dem  Gesichtsnerv  das  Fortdauern  des  Ldcbt- 
eindrucks  nach  der  Beleuchtung  eine  sehr  grosse  Rolle.  Diese« 
Fortdauern  wird  jetzt  vom  Coëfficienten  y  bestimmt 

In  dieser  von  der  Formel  6  ausgedrückten  Hypothese  gibt  jeder 
Elementarreiz  die  Erregung: 

fi  =  —  t, 
Y 

und  die  Totalerregung  betrftgt: 


CD 


ie-^'^di. 


Weil  bei  der  Empfindung  von  Licht  und  Schall  die  periodische 
Bewegung  des  Uchtftthers  oder  der  Luft  als  Reiz  auftritt,  so  wird 
dann  i  =  A  sin.  2n;  2ft^ 

wo:  Ä  die  Amplitude, 

N  die  Zahl  der  Schwingungen  bedeutet. 

Wir  finden  also  für  die  Totalerregung: 


Ae-P'^sm.2  7vNtäi 


oder:  gp^      2nNA  ^ 

"^-yJ^+ÄT^W ^^^ 

Die  Licht-  und  Schallempfindung  ist  also  durch  die  Cioêfficienten 
Oo«  ßa  und  y  von  der  Eigenschaft  des  empfindenden  Organes,  durch 
die  Grössen  A  und  ^von  der  Litensität  und  der  Periode  der  Wetlen- 
bewegung  abhängig. 

Aus  (7)  geht  hervor: 

dfj  _  2jtao       Aßo^  —  4n^IPA 
dN~      y  (ßo^'  +  in^IP)^ 

Die  Empfindung  erreicht  also  einen  maximalen  Werth  f&r: 
ßo^-47t^N^  =  0. 

Das  Auge  und  das  Gehörorgan  sind  also  am  meisten  empfindlich 
ftlr  Wellen,  deren  Schwingungszahl,  Nm,  gefunden  wird  durch  die 
Formel:  sr  —  ß^  {q\ 
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Diese  Berechnong  gibt  uns  eine  sehr  erwünschte  Erklärung  der 
bei  beiden  Organen  beobachteten  Thatsache,  dass  nur  Schwingungen 
von  bestimmter  Periode  empfunden  werden.  Bekanntlich  liegt  diese 
Grenze  f&r  das  Auge  zwischen: 

Nr0ik  =  440  Billionen  pro  Secunde« 
N^f^  =  760  Billionen    ,         , 

Für  das  Gehörorgan  hat  man  gefunden: 
Zahl  der  Schwingungen  der  tiefsten  Töne  jYi  =  20       pro  Secunde, 
,      ,  ,  „    höchsten    „    -%  =  35000   „  , 

Nach  Formel  (8)  leitet  mein  Gesetz  in  directer  Weise  zu  der 
Toung-Helmholtz'schen  Farbentheorie,  wenn  man  annimmt, 
dass  es  drei  verschiedene  Arten  von  Nervenfasern  gibt,  fdr  welche 
der  Coefficient  ßo  verschiedene  Werthe  besitzt;  ein  Unterschied  also, 
vollkommen  identisch  mit  dem,  welchen  ich  für  motorische  und  sen- 
sible Nerven  gefunden  habe,  und  der  auch  höchst  wahrscheinlich  die 
Ursache  des  verschiedenen  Verhaltens  der  Tast-  und  Schmerz- 
nerven  ist'). 

Man  sehe  auch  in  Helmholtz'  Handbuch,  1896  S.  358,  die 
Empfindlichkeitscurven  fQr  Licht  von  verschiedener  Wellenl&nge,  wie 
sie  von  König  und  Dieterici  bestimmt  worden  sind.  Man  wird 
llann  erkennen  müssen,  dass  mein  Gesetz  mit  der  Young-Helm- 
h  Ol  tz' sehen  Theorie  in  dem  besten  Einklang  ist 

Mit  der  bekannten  Hering'schen  Farbentheorie  kann  ich  mich 
aus  diesem  Grunde  nicht  vereinen,  dass  eine  negative  Er- 
regung mir  ebenso  unb^reiflich  ist  wie  eine  negative  Zeit, 
negative  Energie,  negativer  Raum. 

Nur  im  Falle  Hering  die  Hypothese  einer  negativen  Erregung 
fiedlen  lassen  wollte,  könnte  meiner  Meinung  nach  von  einer  wissen- 
schaftlichen Behandlung  dieser  Theorie  die  Rede  sem.  Aber  dann 
auch  steht  diese  Theorie  in  einem  Schlage  mit  der  Toung-Helm- 
holtz'schen  Theorie  in  einer  Unie,  denn,  wie  Helmholtz  be- 
merkt hat'),  besteht  alsdann  der  Unterschied  der  beiden  Theorien 
nur  in  der  Anwendung  anderer  Coordinatenachsen,  und  ist  durch  eine 
leichte  Transformation  der  Coordinaten  die  eine  Theorie  in  die 
andere  umzusetzen.  Mit  anderen  Worten:  der  Unterschied  der 
beiden  Theorien  liegt  dann  einzig  und  allein  in  der  Wahl  anderer 
Grundempfindungen. 

1)  T.  Frey  und  Kiesow,  1.  c  S.  157. 

2)  Hftndbach  1896  S.  377. 


406  J.  L.  Hoorweg: 

3.  Ausdrücklich  habe  ich  immer  hervorgdioben,  dasB  mmi  Ge- 
setz nur  fbr  minimale  Reize,  für  Reizschwellen  gilt 

Schon  in  Pflüg er's  Archiv  Bd.  53  S.  594  zeichnete  ich  die 
Curve  OCL,  nach  welcher  die  Erregung  durch  st&rkere  elektrische 
Reize  mit  der  Stromintensitftt  wächst  Diese  Curve  steigt  nicht,  wie 
meine  Formel  angibt,  geradlinig  bis  in's  Unendliche  hinauf:  fbr 
grössere  Stromintensität  biegt  sie  sich  allmälig  der  Abcissenadise  zu 
und  nähert  sich  immer  mehr  einem  maximalen  Werth. 

Ich  habe  diese  Abweichung  vom  Gesetze  erklärt  aus  den  elektro- 
tonischen  Aenderungen,  welche  starke  Ströme  im  Nerven  veranlassen, 
und  ich  glaube  auch  jetzt  noch  an  dieser  Ursache  festhalten  zu 
müssen. 

In  ihren  Condensatorversuchen  geben  Cvbulski  und  Zanio- 
towski^)  eine  Curve ,  welche  die  Zunahme  der  Höhe  der  Muskel- 
zuckungen mit  der  Stärke  des  elektrischen  Reizes  sehen  lässl; 
auch  hier  steigt  die  Höhe  der  Zuckung  nicht  geradlinig,  sondern 
nähert  sich  allmälig  einem  maximalen  Werth. 

Die  Curve  von  Cybulski  und  Zaniotowski  besitzt  eine  auf- 
fallende Aehnlichkeit  mit  der  Curve  aehy,  durch  welche  Helm- 
holtz  in  seinem  Handbuch  der  physiologischen  Optik  1867  S.  318 
die  Abhängigkeit  der  Stärke  der  Lichtempfindung  von  der  Licht^ 
Intensität  vorstellt,  und  gleichfalls  mit  dem  Diagramm  n^l  der 
von  Laan  und  Piekema')  angestellten  Versuche  über  die  Aenderung 
der  Gesichtsschärfe  nach  der  Stärke  der  Beleuchtung. 

Man  kann  also  mit  Bestimmtheit  behaupten,  dass  obengenannte 
Abhängigkeit  der  Empfindlichkeit  von  der  Stärke  des  Reizes  eine 
ganz  allgemeine  ist.  Damit  wir  also  für  jede  willkürliche  Stärke 
des  Reizes  die  betreffende  Erregung  finden,  müssen  wir  die  experi- 
mental gefundene,  durch  die  genannte  Curve  vorgestellte  Abhängig- 
keit in  die  Formel  (7)  einführen. 

Diese  Curve  wird  aber  ziemlich  wohl  von  einer  logarithmischen 
Dnie  zurückgegeben.  Die  logarithmische  Linie  steigt  auch  im  Anfang 
schnell,  später  aber  je  länger  je  langsamer  mit  zunehmender  Grösse 
der  Zahlen  hinauf. 

Setzen  wir  also  für  A  den  Ausdruck  log  (1  +  ^) ,  welcher 
Ausdruck  für  kleine  Werthe  von  A  wieder  den  Werth  A  bekommt*). 


1)  BuUeün  de  Tacad.  des  sciences  de  Cracovie  1892  p.  226. 

2)  Siehe  H.  Snellen.    Bowman  Lecture  1896. 

3)  Für  minimale  Reize  erbalten  wir  also  die  alte  Formel. 
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Die  Totalerregung  ist  alsdann: 

Jetzt  ist  z.  B.  die  Lichtempfindung  der  Logarithmen  von  (1  +  Ä) 
proportional,  ganz  in  Uebereinstimmung  mit  dem  bekannten  Fechner- 
schen  Gesetz,  das  fbr  Lichtempfindongen  von  verschiedener  Art  so 
genau  von  diesem  Forscher^)  untersucht  worden  ist  Nach  meiner 
Ansicht  kann  man  aber  diesem  Gesetze  nicht  mehr  den  Namen 
eines  psycho-chemischen  Gesetzes  beil^fen,  denn  die  logarith- 
mische Zunahme  der  Lichtempfindung  nach  der  Lichtstärke  ist  bloss 
eine  Folge  der  physischen  Aenderungen,  welche  stärkere  Reize  in 
der  Substanz  der  Nerven  hervorrufen. 

Weil  aber  dieselben  Aenderungen  sich  froher  oder  später  bei 
allen  Nervenarten  einstellen  müssen,  so  ist  das  Fechn er* sehe  Gesetz 
ganz  allgemein  für  alle  Nerven  gültig. 

Für  das  Gehörorgan  ist  dies  schon  lange  aus  dar  Erfahrung  be- 
kannt, denn,  wieHelmholtz  bemerkt'):  „Differenzen  der  Tonhöhe 
eiBcheinen  uns  als  gleich  gross,  wenn  die  Differenzen  der  Schwingungs- 
dauer gleiche  Theile  der  ganzen  Schwingungsdauer  betragen.^ 

Für  den  Tastsinn  hat  E.  H.  Weber*)  dasselbe  Gesetz  ge- 
funden, indem  er  zeigte,  dass  die  kleinsten  Verschiedenheiten  zweier 
Gewichte,  die  wir  noch  mittelst  des  Gefühles  der  Anstrengung  unserer 
Muskeln  unterscheiden  können,  nicht  von  der  absoluten  Grösse  dieser 
Gewichte,  sondern  nur  von  deren  Vertiältniss  abhängig  sind.  Weber 
sagt^):  „Ob  wir  f&r  den  Versuch  Unzen  oder  Lothe  nehmen,  das 
Resultat  ist  dasselbe,  denn  es  kommt  nicht  auf  die  Zahl  der  Grane 
an,  die  das  Uebergewicht  bilden,  sondern  darauf,  ob  das  Ueber- 
gewicht  den  30.  oder  den  50.  Theil  des  Gewichtes  ausmacht  Ebenso 
verhält  es  sich  bei  der  Vergleichung  der  Länge  von  zwei  Linien  und 
der  Höhe  zweier  Töne." 

Weiter  sagt  Weber  S.  561  :  „In  der  Musik  fassen  wir  die  Ton- 
verhältnisse auf,  ohne  die  Schwingungszahlen  zu  kennen,  in  der 
Baukunst  die  Verhältnisse  räumlicher  Grössen,  ohne  sie  nach  Zahlen 
bestimmt  zu  haben,  und  ebenso  fassen  wir  die  Kraftgrössen  so  auf 
bei  der  Vergleichung  der  Gewichte.  ** 

1)  Abb.  Sftcbs.  Oesellscb.  d.  Mf^issenscb.,  nutUL-pbys.  Classe  Bd.  4  8.  457. 

2)  Handbacb  1896  S.  887. 

8)  Wagner,  HandwOrterbucb  der  Physiologie  Bd.  8  Abtb.  2  8.  559. 
4)  L  c  S.  560. 
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E.  H.  Weber  ist  also  von  der  Allgemeinheit  des  Fechner*8cben 
Gesetzes  überzeugt.  Weber  sucht  aber  wie  Fechner  die  ErklAmns 
dieses  Gesetzes  in  einer  besonderen  Eigenschaft  der  Seele,  die  die 
verschiedenen  Empfindungen  zu  beurtheilen  hat  Aus  oben  ge* 
meldeten  Gründen  kann  ich  aber  diesem  Gesetze  nur  eine  bloss 
physische  Ursache  zuschreiben. 

Der  Unterschied  der  Ausdrücke,  log  A,  welche  Fechner  an- 
wendet und  log  (1  +  ^)9  welche  ich  oben  gegeben  habe,  ist  für 
ziemlich  grosse  Werthe  von  A  so  gering,  dass  es  äusserst  schwierig 
sein  würde,  durch  Beobachtungen  zu  entscheiden,  welche  dieser 
beiden  Formen  am  besten  mit  der  Wahrheit  übereinstimmt  Nach 
Beiden  entsprechen  innerhalb  eines  grossen  Intervalls  der  Helligkeit 
die  kleinsten  wahrnehmbaren  Differenzen  der  Lichtempfindung  con- 
stauten  Bruchtheilen  der  Helligkeit. 

Weil  aber  Helmholtz^)  bemerkt,  dass  man  bei  sehr  geringen 
Lichtstärken  die  Empfindungsstärke  der  Lichtintensität  proportional 
setzen  kann,  so  sind  wir  genöthigt,  den  Ausdruck  log  (1  +  A)  vor- 
zuziehen, denn  nur  dieser  Ausdruck  gibt  für  sehr  kleine  Werthe 
von  A  die  genannte  Proportionalität,  weil  alsdann 

log  (l  -H  4)  =  A. 

Bekanntlich  haben  später  König  und  Brodhun')  durch  höchst 
genaue  Beobachtungen  deutliche  Abweichungen  vom  einfachen  Fech- 
ner'schen  Gesetze  gefunden,  welche  Abweichungen  von  Helmholtz*) 
auf  theoretische  Gründe  erläutert  worden  sind. 

Es  würde  jetzt  höchst  interessant  sein,  durch  genaue  myo- 
graphische  Experimente  zu  untersuchen,  ob  sich  auch  bei  motorischen 
Nerven  dieselben  Abweichungen  vom  Fe  ebner' sehen  Gesetze  vor* 
finden,  was  sich  durch  Abweichungen  von  der  logarithmischen  Linie 
zeigen  würde. 


1)  Handbuch  1896  S.  394. 

2)  Sitzungsber.  d.  Berliner  Akademie  1888. 

3)  Handbuch  1896  S.  409. 
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Mein  letztes  AVort 
am  J.  Bernsteines  wiederholten  AngrrifTen. 

Von 
I«.  HermaBM. 


Zu  Bernstein's  erneuten  Angriffen ^)  habe  ich  in  aller  Kürze 
Folgendes  zu  bemerken: 

Er  war  entrüstet  darüber,  dass  ich  im  Jahresbericht')  eine  von 
ihm  ohne  jede  Erwähnung  früherer  einschlägiger  Arbeiten  als  neu 
yeröfientlichte  Thatsache  als  längst  bekannt  bezeichnet  hatte.  Nach 
Bernstein's  Zumuthung  hätte  ich  also  im  Jahresbericht  keine 
Notiz  davon  nehmen  dürfen,  dass  diese  Thatsache  schon  seit  1882 
gross  und  breit  in  meinem  Lebrbuche  steht  und  überdies  mehrfach 
als  Lehrsatz  auf  Grund  irgend  welcher  Quellen  erwähnt  wird*). 
Jene  Stelle  im  Lehrbuch,  welche  ein  ganz  bestimmtes  Versuchs- 
ergebniss  ausspricht,  soll  nach  Bernstein  einem  „Unbefangenen*^ 
lediglich  als  eine  „rein  dogmatische  Schlussfolgerung*  aus  Versuchen 
von  J.  Müller  u.  A.  erscheinen,  obwohl  1838  die  negative  Schwankung 
noch  gar  nicht  entdeckt  war!  Eine  dogmatische  Schlussfolgerung 
von  der  Art,  wie  sie  mir  Bernstein's  „Unbefangener*  hierunter- 


1)  Dieses  ArchiT  Bd.  81  S.  188.  1900.  Vgl  hierzu  Bd.  73  S.  374;  Bd.  79 
S.  423;  Bd.  80  S.  41. 

2)  Bernstein's  Bescholdigang,  dass  ich  im  Jahresbericht  nicht  allein  un- 
zoUssige  Kritik  übe,  sondern  auch  unzulässige  Prioritätswahrungen  mache,  welche 
grossentheils  mich  selbst  betreffen,  weise  ich  als  uuTerdient  zurück,  wenn  er 
anch  unter  den  angeblich  geschädigten  ^Tielen  Fachgenossen*"  leicht  einige  Bundes- 
genossen dadurch  finden  mag.  Denn  wer  ist  mit  einem  Referat  über  seine  eigenen 
Arbeiten  ganz  zufrieden,  und  namentlich  mit  so  kurzen,  wie  sie  uns  die  kon- 
traktliche Beschränkung  auf  20  Druckbogen  bei  der  enorm  anschwellenden  Literatur 
auferlegt!  Meine  kritischen  Andeutungen  und  meine  mich  selbst  am  seltensten 
betreffenden  Prioritätsverweisungen  gehen  nirgends  über  das  Maass  hinaus,  welches 
einem  denkenden  und  sachverständigen  Berichterstatter  gestattet  sein  muss,  wenn 
er  sich  nicht  als  Mitschuldiger  an  offenbaren  Irrthümem  und  literarischen  Vernach- 
lässigungen fühlen  soll.  Der  Einwand,  dass  man  nicht  an  gleicher  Stelle  er- 
widern kann,  würde  auch  jede  kritische  Bemerkung  in  Büchern  verbieten.  Uebrigens 
bin  ich  seit  lange  bereit,  die  undankbare  und  aufreibende  Berichtsarbeit  von  mir 
zu  werfen,  wenn  sich  nur  ein  geeigneter  Nachfolger  gewinnen  liesse. 

3)  Dass  Wundt's  und  Engelmann*8  Aeusserungen  über  Irreziprozität  der 
Refiezleitung  nur  eine  berechtigte  Folgerung  aus  den  Versuchen  über  das  Bell' sehe 
Gesetz  (?)  sein  sollen,  dürfte  Wenigen  verständlich  sein. 
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schiebt,  würde  man  wohl  richtiger  als  eine  dreiste  Erfindung  zu  be- 
zeichnen haben.  Und  nachdem  nun  Bernstein  in  verletzendster 
Form  mich  gefragt  hatte,  wodurch  ich  zu  jenem  Satze  im  Lehrbuch 
berechtigt  war,  und  ich  darauf  hin  meine  zu  Grunde  liegenden  Ver- 
suche niitgetheilt  habe,  unter  dem  ausdrücklichen  Vorbehalt,  daas 
ich  damit  keine  nachträgliche  Publikation  beabsichtige,  nachdem  ich 
femer  für  Jeden,  der  sehen  will,  aufgeklärt  habe,  warum  ich  1881 
von  besonderer  Veröffentlichung  absah  und  mich  mit  der  Bemerkung 
im  Lehrbuch  begnügte,  —  fragt  jetzt  Bernstein,  warum  ich  meine 
Versuche  erst  nach  Publikation  der  seinigen  veröffentliche!  Diese 
Kampfesweise  richtet  sich  selbst 

Höchst  bezeichnend  für  die  letztere  ist  auch  folgende  Wendung. 
Bernstein  hatte  mir  unterstellt,  dass  ich,  selbst  wenn  ich  das 
Ausbleiben  der  rückläufigen  Schwankung  gesehen  hätte,  doch  gewiaa 
versäumt  habe,  den  Eintritt  der  rechtläufigen  festzustellen;  denn 
dies  hätte  ich,  da  ich  bekanntlich  auch  das  Unbedeutendste  geschäftig 
publizire^),  sicher  mitgetheilt  Hierauf  zeige  ich,  dass  ich  auch 
die  rechtläufige  Schwankung,  und  zwar  tadelfreier  als  er,  daiigesteUt« 
dies  aber,  im  Hinblick  auf  du  Bois-Reymond's  Strychninversudi, 
noch  weniger  als  etwas  Neues  betrachtet  habe  als  den  Versuch  über 
Irreziprozität.  Hieraus  fabrizirt  Bernstein,  indem  er  mir  das 
Wort  „zuerst*  in  meinen  Text  einschiebt  (!),  die  Beschuldigung,  dass 
ich  sogar  du  Bois  seinen  Strychninversuch  rauben  wolle. 

Mit  allerlei  Phrasen  vermeidet  Bernstein  das  so  einfache  und 
entlastende  Zugeständniss ,  dass  ihm  ausser  der  ihm  gewiss  unbe- 
kannten^) Stelle  in  meinem  Lehrbuch  auch  die  vielen  anderen  von 
mir  herangezogenen  einschlägigen  Literaturangaben  entgangen  sind. 
Wenn  sie  ihm  wirklich  bekannt  waren,  hätte  er  sie  anführen  müssen, 
da  er  keine  blosse  „vorläufige**  Mittheilung  gemacht  hat  Aus  meiner 
Vorhaltung,  dass  er  einen  in  Joh.  Müller' s  Handbuch  mitgetheilten 
Versuch  übersehen  oder  vielleicht  —  nach  seinen  Aeusserungen  er- 


1)  Bernstein  hat  nunmehr  di^enigen  meiner  Veröffentlichungen  angegeben, 
auf  welche  sich  diese  beleidigende  Bemerkung  betog  (dieses  Archiv  Bd.  4  8.  269. 
1872,  und  Bd.  65  S.  599.  1897).  Ich  kann  nur  wQnschen,  dass  der  Leser  sich 
diese  zwar  kurzen,  aber  nichts  weniger  als  inhaltslosen  Blittheilungen  ansehe,  um 
zu  ermessen,  wie  Bernstein  die  Arbeiten  deijenigen  behandelt,  welche  das  ün* 
glück  haben,  seinen  Unmuth  zu  erregen. 

2)  Ich  sage  nicht,  wie  Bernstein  es  den  Angaben  eines  Fachgenosseo 
gegenüber  sich  erlaubt,  „angeblich*'  unbekannten.  (Vgl  seinen  letatan  Angriff 
8.  142,  dritüetzte  Zeile.) 
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Bchien  das  denkbar  —  als  nicht  vollgültig  publizirt  angesehen  hat, 
weil  er  nur  in  einem  Lehrbuch  steht,  macht  er  den  Vorwurf,  dass 
er  Mailer's  Werk  vielleicht  überhaupt  nicht  kenne,  und  klagt 
mich  an,  dass  ich  mein  Lehrbuch  mit  Mailer's  Werk  auf  gleiche 
Stufe  stelle!  Immerhin  freue  ich  mich,  dass  er  von  den  galtigen 
Publikationen  nur  die  Lehrbacher  und  nicht  auch  die  Handbacher 
ansschliesst;  ich  wanschte  nur,  er  hfttte  eine  authentische  Unter- 
scheidung beider  Begriffe  hinzugefügt. 

Dass  Bernstein  an  jede  Kleinigkeit  sich  mit  Zähigkeit 
klammem  warde,  welche  seine  Versuche  vermeintlich  beweisender 
erscheinen  Iftsst  als  diejenigen  Anderer,  hatte  ich  erwartet  Aber 
Äusserst  gekanstelt  ist  doch  selbst  für  meine  Erwartung  sein  Ein- 
wand gegen  meine  Behauptung,  dass  im  Grunde  schon  Mailer's 
alter,  auch  von  mir  angestellter  Versuch  die  ganze  Sache  entscheidet 
Wenn  überhaupt  Erregungen  von  motorischen  Nerven  auf  sensible 
übergingen,  müsste  doch  sicher  am  Strychninfrosch  auf  Reizung 
motorischer  Nerven  Tetanus  ausbrechen,  da  doch  auch  die  sensiblen 
Nerven  doppelsinnig  leiten;  was  hier  die  Bemerkung  über  „Schmerz- 
reaktion* .soll,  ist  mir  unklar. 

Von  den  4  denkbaren  Erregungsübergängen  waren,  wie  Bern- 
stein jetzt  selbst  zugibt  3  vor  seiner  Mittheilung  vollkommen  ent- 
schieden: 1.  der  Uebergang  von  sensiblen  auf  motorische  Nerven,  durch 
die  Bewegung  und  auch  durch  negative  Schwankung  (du  Bois- 
Reymond),  2.  die  Unmöglichkeit  des  Ueberganges  von  motorischen 
auf  motorische  Nerven  (J.  Müller),  3.  die  Unmöglichkeit  des  Ueber- 
ganges von  sensiblen  auf  sensible  Nerven  (Hermann).  Den  aller- 
unwahrscheinlichsten  der  4  denkbaren  Uebergänge,  nämlich  denjenigen 
von  motorischen  auf  sensible  Nerven,  hatte  ich  nun  ebenfalls  durch 
direkte  Versuche  mit  negativer  Schwankung  (von  denen  ich  vielleicht 
irrthümlich  vermuthete,  dass  sie  schon  von  Anderen  angestellt 
waren,  weil  Wundt  ihr  Ergebniss  anführt)  ausgeschlossen,  aber 
wahrheitsgemäss  hinzugefügt  dass  hier  das  Versuchsergebniss  weniger 
sicher,  aber  nie  entgegengesetzt  war^.  Diese  Bemerkung,  welche 
Bernstein  zwei  Mal  gesperrt  abdruckt,  ist  ihm  nun  ein  will- 
kommener Anlass,  diese  Versuche  zu  verdächtigen,  weil  ich,  um 


1)  Für  Leser  Ton  gewöhnlichem  FaBSongsrennögen,  welche  nicht  auf  Wort- 
klAnbereien  ausgehen,  konnte  in  meiner  Darstellnng  unmöglich  zweifelhaft  sein, 
was  ich  sagen  wollte,  n&mlich  dass  negative  Schwankung  auftrat,  wenn  gereizt 
wurde  der  Ischiadikus  mit  durchschnittenen  vorderen  Wurzeln,  und  abgeleitet 
deqenige  mit  durchschnittenen  hinteren,  aber  nicht  im  entgegengesetzten  Falle. 
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kurz  zu  sein,  die  vorgekommenen  Abweichungen  nicht  mit  angegeben 
habe.  Sie  bestanden  einfach  darin,  und  das  ist  das  „ProtokoU- 
geheimniss**,  dass  zuweilen  positive  Schwankung  auftrat,  deren 
Ursache  ich  nicht  aufklären  konnte,  niemals  aber  negative.  Jeder 
tài  meiner  Stelle,  auch  Bernstein  selbst,  hätte  bei  diesem  Sach- 
verhalt den  Schluss  gezogen,  welcher  in  meinem  Lehrbuch  steht; 
vielleicht  ist  sogar  Bernstein,  der  nur  Beispiele  seiner  Versuche 
anführt,  in  einigen,  welche  er  zu  den  misslungenen  zählen  durfte, 
Aehnliches  begegnet,  und  es  wäre  ihm  trotzdem  kein  Vorwurf  zu 
machen.  Mir  aber  hält  er  die  weniger  gelungenen  Versuche,  weil 
idi  sie  nicht  mit  Stillschweigen  übergehe,  als  Einwand  vor,  um  die 
Berechtigung  meines  Schlusses  zu  verdächtigen.  Dass  er  auf  die 
Zeit  von  1881—82,  wo  man  noch  allgemein  einen  netzförmigen  Zu- 
sammenbang aller  Elemente  in  der  grauen  Substanz  annahm,  nicht 
die  mindeste  Rücksicht  nimmt,  obwohl  ich  ausdrücklich  darauf  hin- 
weise, entspricht  ganz  dem  Uebrigen.  Damals  musste  doch  der 
Fall  4  selbst  durch  einen  einzigen  gelungenen  Versuch  als  zweifellos 
entschieden  erscheinen. 

Meine  Versuche  hatten  also  1881  das  bewiesen,  was  Bern- 
stein 1898  für  neu  hielt,  und,  wie  ich  nach  wie  vor  behaupte,  in 
gewisser  Hinsicht  sicherer  bewiesen;  denn  wie  kann  man  aus  dem 
Ausbleiben  einer  Reflex  Wirkung  Schlüsse  ziehen,  wenn  man  nicht 
zuvor  die  Reflexe  durch  Strychnin  oder  dgl.  unfehlbar  gemacht 
hat,  und  vor  Allem,  wenn  das  Rückenmark  stark  verstümmelt  und 
die  Operation  unmittelbar  vor  dem  Versuch  ausgeführt  ist?*)  Und 
was  die  verwendete  Stromstärke  betrifit,  so  ist  es  nicht  richtig, 
wenn  Bernstein  jetzt  behauptet,  den  Rollenabstand  Null  nur  zum 
Nachweis  des  Ausbleibens  der  Schwankung  verwendet  zuhaben; 
von  den  18  mitgetheilten  Einzelversuchen  sind  16  mit  R.-Abst  Null 
ausgeführt;  im  Versuch  vom  16.  Oktober  kommen  überhaupt  nur 
solche  Reizungen  vor.  Auch  sind  diese  Beizungen  trotz  der  Helm- 
holtz^schen  Einrichtung  sehr  starke.  Nach  besonderen,  im  hiesigen 
Institut  angestellten   Versuchen')   an    dem   vermuthlich    auch   von 


1)  Nach  vieljäbriger  Erfahrung  muss  ich  dabei  bleiben ,  and  die  Meisten 
werden  mir  darin  zustimmen,  dass  ein  Frosch,  welchem  hintere  and  namentlich 
vordere  Wurzeln  durchschnitten  sind,  am  Tage  nach  der  Operation  za  Versucheo 
▼iel  geeigneter  ist  als  unmittelbar  nach  derselben,  während  Bernstein  das 
Oegentheil  behauptet 

2)  Diese  Versuche  wurden  so  angestellt,  dass  die  Rollenabst&nde  für  mini* 
malen  Tetanus  aufgesucht  wurden,  and  zwar  mit  solchen  NebenschliesBongeo 
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Bernstein  benutzten  gewöhnlichen  Induktorium  mit  langen  Rollen 
(130  mm  Länge  des  bewickelten  Theiles)  entspricht  hinsichtlich  der 
physiologischen  Wirkung  der  Rollenabstand  Null  mit  Helmholtz^- 
scher  Einrichtung  etwa  dem  Rollenabstand  80  mm  mit  gewöhnlichem 
Betrieb,  und  der  Rollenabstand  30—32  mm  Helmholtz  etwa 
100—110  mm  ordin.,  d.  h.  einer  Reizung  mit  theil  weise  ttber- 
einandergeschobenen  Rollen.  Solche  Reizstärken  können  wohl  kaum 
als  entscheidend  gelten  in  nur  centimetergrossem  Abstände  von  der 
Ableitung  zum  Galvanometer  und  um  Resultate  zu  gewinnen,  welche 
Anderen  angeblich  wegen  Unempfindlichkeit  ihrer  Vorrichtungen  un- 
erreichbar waren! 

Das  Alles  sind  Dinge,  über  welche  man  leidenschaftslos  disku- 
tiren  kann.  Es  handelt  sich  auch  weit  weniger  darum,  ob  Bern- 
steines Versuche  beweisender  sind  als  die  früher  angestellten,  als 
darum,  ob  sie  so  total  neu  sind,  wie  jeder  Leser  seiner  Abhandlung 
annehmen  musste,  und  ob  daher  meine  Bemerkung  im  Jahresbericht 
gerechtfertigten  Anlass  zu  persönlichen  Angriffen  schwerster  Art  ge- 
boten hat  Bernstein  wirft  aber  von  Neuem  Persönliches  in  die 
Debatte,  indem  er  mich  meiner  Auffassung  nach  eines  bewusst  an 
ihm  begangenen  Plagiats  zeiht.  In  einer  aus  meinem  Institut  her- 
vorgegangenen Arbeit  hat  Strehl  eine  Bemerkung  über  den  denk- 
baren phylogenetischen  Zusammenhang  der  beiden  Akustikusfunk- . 
tionen  wiedergegeben,  welche  ich  seit  langen  Jahren  in  meinen  Vor- 
lesungen zu  machen  pflege.  Weil  nun  auch  Bernstein  in  einer 
von  Strehl  wegen  anderer  Dinge  zitirten  Arbeit  einen  ähnlichen 
Gedanken  geäussert  hat,  haben  wir  natürlich  von  ihm  abgeschrieben  ! 
Habe  ich  wirklich  nöthig,  mich  mit  fremden  Federn  zu  schmücken, 
selbst  wenn  ich  fähig  wäre,  dies  zu  thun?  Welcher  einigermassen 
billige  und  erfahrene  Beurtheiler  würde  wohl  hier  auf  eine  andere 
Idee  kommen,  als  dass  zwei  Physiologen  unabhängig  von  einander 
das  gleiche,  übrigens  ziemlich  wohlfeile  Aperçu  gemacht  haben,  und 
dass  wir,  wenn  wir  auch  Bernstein's  Arbeit  kannten,  nur  die 
thatsächlichen  und  nicht  die  theoretisirenden  Theile  derselben  auf- 
merksam genug  gelesen  haben,  um  sie  im  Gedächtniss  zu  behalten? 
Die  Denkweise  des  Angreifers  erscheint  hier  in  keinem  guten  Lichte. 
Mit  ungleich  mehr  Recht  könnte  ich  mich  über  Bernstein 
beschweren.  Selbst  femstehende  Leser  werden  überrascht  gewesen 
sein,  dass  sein  Schüler  Hellwig  an  einer  Stelle,  wo  endlich  Bern- 

xwifchen  Spirale  und  Nenr,  dass  die  kritischen  Rollenahstände  in  den  Bereich 
der  Spinüenl&nge  fielen. 
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stein's  Bekehrung  zu  meiner  Auffassung  des  Nervenstroms  aas- 
gesprochen wird  ^),  mich  mit  keiner  Silbe  erwähnt,  sondern  nur  Engel- 
mann, dessen  Versuch  über  Verschwinden  des  DemarkationsstromeB 
entscheidend  gefunden  wird.  Als  aber  Bernstein  gegen  die  Be- 
weiskraft dieses  Versuches  noch  polemisirte  *) ,  unterliess  er  es 
keineswegs,  mich  als  den  Urheber  einer  vermeintlichen  Irrlehre  an- 
zuführen 1  Zudem  war  der  En  gel  mann 'sehe  Beweis  f&r  die 
Stromlosigkeit  unversehrter  Zellen  von  mir  schon  lange  voriier  in 
genau  gleicher  Form,  allerdings  an  pflanzlichem  Parenchym,  griührt 
worden*). 

Die  weitere  persönliche  Bemerkung,  dass  es  schwer  sei,  mir 
gegenüber  das  letzte  Wort  zu  behalten,  kann  natürlich  nur  den 
Sinn  haben,  dass  ich  jede  Polemik  auch  da  fortführe,  wo  ich  im 
Unrecht  bin.  Es  widerstrebt  mir,  hier  an  den  einzelnen  Beispielen 
nachzuweisen,  wie  ich  leicht  könnte,  dass  diese  Beschuldigung  völlig 
aus  der  Luft  gegriffen  ist;  ich  blicke  auf  die  stets  sachlichen  Kontro- 
versen, an  denen  ich  hetheiligt  war,  mit  voller  Befriedigung  zurück. 
Dass  aber  Bernstein  unvorsichtig  genug  ist,  an  seine  eigenen  ver- 
jährten Streitigkeiten  mit  mir  zu  erinnern,  hätte  ich  nicht  erwartet 
Wen  es  interessirt,  den  bitte  ich^  in  diesem  Archiv  Bd.  8  S.  273, 
601,  504;  Bd.  9  S.  29  nachzulesen  und  mit  den  beute  anerkannten 
Lehren  zu  vergleichen^);  er  wird  dann  beurtheilen  können,  ob  es 
wirklich  nur  „Ekel  an  unfruchtbarer  Diskussion"  war,  was  Bern- 
stein abgehalten  hat,  auf  meine  Zurückweisungen  seiner  Angriffe 
nochmals  das  Wort  zu  nehmen. 

Im  gegenwärtigen  Streit  wird  er  jedenfalls  sich  nicht  zu  be- 
klagen haben,  denn  ich  lasse  ihm,  wie  der  Titel  besagt,  das  letzte  Wort 


1)  Arch.  f.  (Anat  a.)  Physiol.  189a  8.  251. 

2)  Untereachangen  ant  dem  physiol.  Institot  HaUe.  Heft  1  S.  76  t  I88& 
An  dieser  Stelle  fuhrt  Bernstein  o.  A.  gegen  die  Schlüsse  Engelmann's  einen 
Versuch  an  Ober  angebliche  negatiTe  Schwankung  am  stromlos  gewordenen  Nenren. 
Ich  habe  in  rûcksichtsTollster  Form  die  Richtigkeit  dieses  Yersncbes  bestritten 
(dieses  ArchiT  Bd.  45  S.  608  Anm.  1889).  Man  h&tte  erwarten  können,  dass  an 
der  Hell  wig*  sehen  Stelle  eine  Aenssenmg  Ober  diesen  sehr  wesentlichen  Punkt 
erfolgte. 

3)  Dieees  Archif  Bd.  4  S.  16a.  1871. 

4)  Vielleicht  hat  sogar  Bernstein  seitdem  Zockongastriche  aof  bemsstem 
Qtanapapier  ao|s«scbrieben ,  ohne  dass  es  unangenehm  krittelte,  und  rieUeicfal 
giebt  er  sogar  su,  dass  ein  nach  aussen  kompensirter  Nerreutrom  doch  im 
Narren  selbst  sich  abgleicht  und  Wirkungen  ausüben  kann. 


415 


(Ans  dem  phTsiologischen  Institat  der  üniversitftt  Bretlaa.) 

Ueber  eine  Methode 

zur  Bestünmungr  der  Viscosität  des  lebenden 

Blutes  und  Ihre  Brgrebnlsse  ^). 

Von 


(Mit  8  Textfignren  und  Tafel  YIII  and  IX.) 


Inhaltsobersicht 

Seite 

BeMfcreibui;  der  Metbede 416 

Einleitong 416 

Venachsplan 417 

Beechreibang  der  Methode: 

1.  Messung  der  Ansflosszeit 420 

2.  Messung  des  Blntrolnms 421 

3.  Messung  des  nüttleren  Blutdrucks 422 

4.  Verbindung  der  Capillare  mit  der  Karotis  und  Schutz  der 

CapUlare  Tor  Abkühlung 423 

5.  Vorbereitung  und  Ausführung  der  Versuche 425 

6.  Auswahl  und  Zurûstung  der  GlascapiUaren 427 

ExperiMeitelle  Prifu^  der  Netliode 428 

1.  Ist  die  für  die  DurchstrOmung  der  Capillare  festgesetzte  Zeit  Ton 

20 — 30  Secunden  nicht  zu  kurz,  um  zuTorl&ssige  Werthe  zu 
geben? 430 

2.  Bedingt  die  Verwendung  der  Wippe  nicht  Fehler  in  der  Messung 

der  Ausflussmenge? 430 

3.  Gilt   das    Poiseuille'sche   Gesetz   auch   für  rhythmische  Dmck- 

schwankungen? 433 

4.  Gilt  dieses  Gesetz  f&r  Flüssigkeiten,  welche  geformte  Bestandtheile 

enthalten? 435 


1)  Die  Versuche  der  vorliegenden  Abhandlung  sind  schon  seit  einigen  Jahren 
abgeschlossen,  doch  ist  es  mir  jetzt  erst  mOglich  geworden,  dieselben  zur  Ver- 
öffentlichung zu  bearbeiten.  Ueber  das  wesentliche  Ergebniss  derselben  habe  ich 
schon  auf  der  Versammlung  der  British  Association  zu  Toronto  (August  1897j^ 
sowie  in  der  Deutschen  medidnischen  Wochenschrift  Tom  16.  Dec.  1897  berichtet 

B.  Ffltfftr,  ArchiT  fir  Phjiiotoffi«.    Bd.  BS.  29 
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SmW 

5.   Erfahrt  das  Blot  in  der  Ctpillare  nidit  schon  innerhalb  der  entcn 
halben  Blinate  Verindeningen,  welche  die  Gerinnnng  einleiten 

und  die  Viscositit  beeinflussen? 436 

C.  Thienrennehe 4;tt 

A.  Besehreibong  der  Methode. 

Wenn  man  verschiedene  Flüssigkeiten  durch  dieselbe  Capillar* 
röhre  unter  gleichem  Druck  strömen  Iftsst,  so  sind  bekanntlich  die 
in  der  Zeiteinheit  ausfliei»enden  Mengen  verschieden;  dessgleichen, 
wenn  man  eine  und  dieselbe  Flüssigkeit  bei  verschiedener  Temperatur 
strömen  lasst. 

Die  Messung  der  Ausflussmengen  gibt  daher  einen  Maassstab 
für  eine  Eigenschaft  der  Flüssigkeiten,  welche  man  als  Zähigkeit 
oder  ViscositÄt  bezeichnet*). 

Diese  Eigenschaft  kommt  bei  der  Strömung  der  Flüssigkeit 
desshalb  zum  Ausdruck,  weil  sich  der  Flüssigkeitscylinder  nicht  als 
Ganzes  vorwärts  bewegt ,  sondern  in  der  Weise,  dass  die  in  der 
Achse  befindlichen  Theilchen  die  grösste  Geschwindigkeit  besitzen, 
die  übrigen  um  so  kleinere,  je  mehr  sie  von  der  Achse  entfernt 
sind.  Die  Geschwindigkeit  der  der  Wand  seihst  anliegenden  Schicht 
ist  =3  0  (bei  Flüssigkeiten,  welche  die  Röhrenwand  benetzen). 

Da  somit  beim  Fliessen  sich  die  einzelnen  Theilchen  von  einander 
losreissen  oder  mit  anderen  Worten  das  Fliessen  mit  innerer 
Reibung  der  Flüssigkeit  verbunden  ist,  muss  die  Viscosität 
der  Flüssigkeit  von  grossem  Einfluss  auf  die  Geschwindigkeit  der 
Bewegung  bezw.  auf  die  zur  Bewegung  erforderliche  Arbeit  sein. 

Um  ein  Beispiel  aus  den  Ergebnissen  der  vorliegenden  Abband* 
lung  vorweg  zu  nehmen,  ist  die  Arbeit,  welche  das  Herz  des  Hundes 
aufbringt,  mehr  als  4  mal  so  gross,  als  sie  sein  würde,  wenn  statt 
Blut  eine  Flüssigkeit  von  der  Viscositflt  des  destillirten  Wassers 
durch  die  Adern  fliessen  würde;  ja,  sie  kann  unter  besonderen  Um- 
ständen 8  mal  so  gross  werden  und  vielleicht  noch  mehr  (vgL  den 
Versuch  Nr.  l  Tab.VUI  der  folgenden  Abhandlung  von  Opi  tz  S.  456). 

Um  daher  eine  klare  Vorstellung  über  den  Verbleib  der  zur 
Bewegung  einer  Flüssigkeit  aufgewandten  Arbeit  zu  bekommen,  be* 
dürfen  wir  unter  Anderem  eines  Maassstabes  für  die  Viscosität 
der  Flüssigkeit. 

Als  solchen  verwendet  man  am  einfachsten  die  Aosflussmensen, 

1)  Früher  wurde  auch  der  Aosdrack  Transpinitioo  dafùr  gehnscht. 
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welche  yerachiedene  Flüssigkeiten  unter  denselben  Bedingungen  liefern: 
die  ausgeflossenen  Volumina  stellen  dann  Verhältnisszablen  dar,  welche 
der  Viscositftt  umgekehrt  proportional  sind. 

Um  aber  bei  solchen  Vergleichen  nicht  an  dieselbe  ROhre  und 
denselben  Druck  gebunden  zu  sein,  bedient  man  sich  des  PoiseuiUe- 
schen  Gesetzes^),  welches  bekanntlich  f&r  capillare  Rühren  die  Be- 
ziehungen zwischen  den  Dimensionen  der  Röhre,  dem  Druck  und 
der  Ausflussmenge  darstellt. 

e=^ a> 

In  Worten:  Die  in  der  Zeiteinheit  ausfliessende  Menge  Q  ist 
direct  proportional  der  vierten  Potenz  des  Röhrendurchmessers  d  und 
der  Druckhöhe  A,  während  sie  der  Länge  der  Röhre  l  umgekehrt 
proportional  ist 

Hat  man  nämlich  für  eine  Flüssigkeit  die  Ausflussmenge  Q  durch 
die  Röhre  vom  Durchmesser  d  und  der  Länge  l  unter  dem  Druck  h 
gefunden,  so  berechnet  man  die  Ausflussmenge  h  ftür  eine  Röhre  vom 
Durchmesser  =  1,  einer  Länge  =  1  und  unter  einem  Druck  =  1 
aus  der  Proportion: 

n    ^**        1.    1*1 

*=I4 (ii> 

Der  fbr  k  gefundene  Werth  heisst  der  Coefficient  k  fbr  die 
untersuchte  Flüssigkeit ,  und  dieser  kann  nun  in  die  nach  Q  auf- 
gelöste Gleichung  als  Factor  eingesetzt  werden. 

«=*^ (HI) 

d.  h.  wenn  die  Ausflussmenge  für  eine  bestimmte  Flüssigkeit  unter 
einem  bestimmten  Druck  durch  eine  bestimmte  Röhre  einmal  fest- 
gestellt ist,  lässt  sie  sich  mit  Hülfe  des  Coöfficienten  k  fbr  jede 
Röhre  und  jeden  Druck  berechnen. 

Die  Viscosität  der  Flüssigkeit  ist  umgekehrt  proportional  dem 
Goeffidenten  ib. 

Diesen  Coöfficienten  k  hat  man  nun  auch  seit  langer  Zeit  für 
das  Blut  zu  messen  versucht;  allein  zu  den  Bestimmungen ^  welche 
seit  Poiseui lie  bis  auf  die  jüngste  Zeit  ausgeführt  worden  sind, 

1)  Poiseaille,  Recherches  expérimentales  sur  le  moaTement  des  liquides 
dans  les  tobet  de  très* petits  diamètres.  Ann.  de  Chimie  et  de  Physique,  8.  séi. 
T.  VIL    1843. 

29  • 
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ist  Dicht  das  natürlicbe,  lebende  Blut  verwendet  worden, 
da  die  Gerinnbarkeit  desselben  der  Ausführung  der  Versuche  im 
Wege  stand. 

Aus  diesem  Grunde  wurden  die  Versuche  mit  defibrinirtem 
oder  durch  Zusatz  von  Oxalsäuren  Salzen  ungerinnbar  gemachtem 
Blute  angestellt,  Stunden  —  oder  Tage  lang  nach  der  Entnahme 
aus  dem  Körper^). 

Allein  die  Ergebnisse  dieser  Versuche  dürfen  nicht  auf  daa 
lebende  Blut  übertragen  werden;  denn  einerseits  ist,  wie  spftter  ge- 
zeigt werden  wird,  die  Viscosität  des  defibrinirten  Blutes  von  der 
des  lebenden  nicht  unerheblich  verschieden,  andererseits  macht  sich 
der  Einfluss  des  Senkungsvermögens  der  Körperchen  im  defibrinirten 
Blut  auf  die  Viscosität  so  schnell  bemerklich,  dass  die  Einzel- 
bestimmungen bei  demselben  Blut  zu  wesentlich  verschiedenen  Werten 
führen. 

Es  erschien  daher  in  hohem  Grade  wünschenswerth,  eine  Methode 
zu  besitzen,  welche  die  Viscosität  des  lebenden  Blutes  mit 
ähnlicher  Genauigkeit  zu  messen  gestattet  wie  die  von  reinen  Flüssig- 
keiten und  Lösungen. 

Der  Durchführung  einer  solchen  Methode  steht  natüriich  die 
Gerinnbarkeit  des  Blutes  hindernd  im  Wege,  und  es  entsteht  daher 
entweder  die  Aufgabe,  die  Gerinnbarkeit  des  Blutes  aufzuheben,  ohne 
die  Viscosität  zu  ändern,  oder  die  Messung  der  Viscosität  inneriialb 
des  kurzen  Zeitraumes  auszuführen,  welcher  zwischen  der  Entnahme 
des  Blutes  aus  der  Ader  und  dem  Beginn  der  Gerinnung  liegt  Da 
nun  unsere  Mittel,  die  Blutgerinnung  zu  verhindern  oder  zu  ver- 
zögern, chemische  Aenderungen  des  Blutes  erzeugen  und  für  den 
FalK  dass  der  Eingriff  am  lebenden  Thiere  vorgenommai  wird, 
dieses  wesentlich  schädigen,  so  ist  dieser  Weg  ausgeschlossen,  und 
es  bleibt  von  vornherein  nur  übrig,  die  Versuchszeit  thunlicbst  berab- 
zudrûcken. 

Nun  schwankt  die  Gerinnungszeit  des  Blutes  beim  Hund  zwischen 
1  und  3.  beim  Kaninchen  zwischen  ^t  und  l^f  Minute *).  Ich  habe 
daher  bei  der  Ausarbeitung  der  Methode  von  vornherein  die  Be- 
dingung  iiestellt,  dass  die  einzelne  Messung  innerhalb 
einer  halben  Minute  ausgeführt  wird- 


V  >Wht  dAs  Litemmrerveichni^  am  Schhtss«  étr  Abbadinf. 
e   Sî1^b1^  Rollet,  Hermann^s  HandK  <L  PhtsioL  Bd.  4  Sl  10&. 
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Aus  dieser  Beschränkung  der  Zeit  ergibt  sich  dann  weiter  die 
Notbwendigkeit,  das  Blut  unmittelbar  aus  der  Arterie  des  lebenden 
Thieres  zur  Messung  der  Reibung  zu  benutzen,  d.  h  durch  die 
Capillarröhre  strömen  zu  lassen  und  als  treibende  Kraft  den  arteriellen 
Blutdruck  zu  benutzen. 

Demgemftss  gestaltet  sich  der  Versuchsplan  folgendermaassen  : 
Am  narkotisirten  Thiere  werden  die  beiden  Carotiden  bloss- 
gelegt  und  die  linke  mit  einem  Quecksilber- Manometer  verbunden, 
welches  den  arteriellen  Blutdruck  registrirt  (JST,  Taf.  VIII),  während 
aus  der  rechten  das  Blut  durch  eine  kurze  Kanüle  unmittelbar  in 
die  Glascapillare  geleitet  wird,  welche  zur  Messung  der  Viscosität 
dient  (C— Ä  Taf.  VIII).  Weiterhin  muss  eine  Anordnung  getroffen 
werden,  welche  gestattet, 

1.  das  aus  der  Capillare  fliessende  Blut  ohne  Verlust  zu  sammeln  ; 

2.  die  Zeit  des  Sammeins  thunlichst  genau  zu  messen; 

3.  mit  dem  Sammeln  erst  zu  beginnen,  nachdem  die  Capillare 
mit  Blut  gefüllt  ist,  bzw.  die  ersten  Tropfen  abgeflossen  sind,  da 
dann  erst  die  Strömung  in  der  Capillare  unter  gleichbleibendem 
Widerstand  erfolgt; 

4.  die  hierzu  nöthigen  Handgriffe  innerhalb  einer  halben  Minute, 
von  der  Oeffnung  der  Arterie  an  gerechnet,  auszuführen. 

Diese  Anforderungen  werden  von  einem  kleinen  Apparate  er- 
füllt, welcher  im  Folgenden  als  Wippe  bezeichnet  ist;  er  findet 
seine  Aufstellung  unmittelbar  hinter  der  Capillare  (TT Taf.  VIII)  und 
genügt  den  aufgestellten  Bedingungen  in  gleich  zu  beschreibender 
Weise. 

Nach  dieser  Uebersicht  betrachten  wir  die  Technik  der  einzelnen 
Messungen  und  Vorkehrungen,  und  zwar  der  Reihe  nach: 

1.  Messung  der  Ausflusszeit,  d.h.  derjenigen  Zeit,  während 
welcher  das  zur  Volumsbestimmung  gelangende  Blut  durch  die  Glas- 
capillare fliesst; 

2.  Bestimmung  des  während  der  Ausflusszeit  gesammelten 
Blutvolums; 

3.  Messung  des  Druckes,  upter  welchem  das  Blut  während 
der  Ausflusszeit  durch  die  Röhre  strömt; 

4.  Verbindung  der  Capillare  mit  der  Karotis  und  Schutz  der 
Capillare  vor  Abkühlung; 

5.  Vorbereitung  und  Ausführung  der  Versuche; 

6.  Auswahl  und  ZurOstung  der  Glascapillareu. 
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1.  Die  Messung  der  Ausflusszeit  geschieht  gewöhnlich 
mit  Hülfe  eines  Vs  Secunden  anzeigenden  Chronometers.  Dauert 
der  Âusfluss,  wie  dies  bei  den  Poiseuille'schen  Versuchen  der  Fall 
ist,  mindestens  mehrere  Minuten  oder  gar  V4 — Va  Stunde,  so  ist  der 
Fehler  in  der  Zeitmessung  ein  verschwindend  kleiner;  er  würde 
aber  merkbar  werden  im  vorliegenden  Falle,  wo  die  Ausfluaazeit 
auf  eine  halbe  Minute  herabgedrttckt  werden  soll. 

Aus  diesem  Grunde  wurde  die  Zeitmessung  mit  Hülfe  des 
Kymographions  ausgeführt,  auf  welchem  einerseits  die  Zeit  in  ^/» 
oder  Vioo  Secunden  (mittelst  des  graphischen  Chronometers  von 
Jaquet  oder  einer  Stimmgabel),  andererseits  Beginn  und  Ende  des 
Sammeins  von  Blut  selbstthätig  registrirt  wurde.  Auf  diese  Weise 
konnte  die  Ausflusszeit  bis  auf  Vioo  Secunde  genau  gemessen  werden. 

Zum  Auffangen  des  Blutes,  sowie  zur  selbstthätigen  Registrirung 
von  Beginn  imd  Ende  des  Sammeins  dient  die  in  Fig.  2  und  3  Taf.  IX 
abgebildete  Wippe. 

Unter  dem  Ende  der  Capillare  stehen  zwei  Gläschen  von 
5 — 6  cm  Höhe  neben  einander,  ein  WageglÄschen  W  mit  ab* 
genommenem  Verschlussdeckel  und  ein  gewöhnliches  Becherglftschen 
B.  Aus  der  Capillare  tropft  nun  das  Blut  nicht  unmittelbar  in  eines 
der  Gifischen  ab,  sondern  fliesst  an  einem  der  Glasstreifen  O  oder 
Ol  entlang,  welche  senkrecht  zur  Mündung  der  Capillare  und  Vi  bis 
1  mm  von  ihr  entfernt  angebracht  sind,  und  zwar  in  solcher  Höhe, 
dass  die  Verlängerung  der  Capillare  die  Glasstreifen  im  oberen 
Drittel  trifft.  Um  nun  das  Blut  nach  Belieben  in  das  Gläschen  B 
oder  W  zu  leiten,  sind  die  Glasstreifen  in  einer  zur  Röhrenachse 
senkrechten  Ebene  verschieblich;  sie  werden  nämlich  durch  kleine 
Klammern  K  und  Ki  an  dem  Träger  T  festgehalten,  der  selbst 
wieder  in  dem  Hebel  H  festgeschraubt  wird.  Der  letztere  kann 
durch  Fingerdruck  um  die  der  Glascapillare  parallele  Achse  AA 
umgelegt  werden,  soweit  es  zwei  verstellbare  Hemmungen  (5(7/  Rg.  2; 
die  zweite  nicht  sichtbar)  erlauben.  Wird  z.  B.  der  Hebel  nach 
rechts  (von  der  Strömung  in  der  Capillare  aus)  umgelegt,  so  gelangt 
der  Glasstreifen  O  vor  die  Capillare,  und  das  Blut  fliesst  au  diesem 
entlang  in  das  Becherglfischen  B.  Wird  dagegen  der  Hebel  nach 
links  umgelegt,  so  schiebt  sich  der  Streifen  6/  vor  die  Capillare, 
und  das  Blut  fliesst  in  das  Gläschen  W.  Dies  wird  dadurch  ermög- 
licht, dass  die  Glasstreifen  in  der  aus  Fig.  3  ersichtlichen  Weise 
schräg  abgeschliflen  sind.    Um  zu  verhindern,   dass  bei  der  Um- 
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legUDg  des  Hebels  eine  Flttssigkeitsbrücke  zwischen  den  beiden 
Streifen  entsteht,  sind  diese  an  der  einander  zugewandten  Kante 
mit  einem  Paraffinhauch  überzogen. 

Um  non  die  Ausflusszeit,  d.  h.  die  Zeit,  während  welcher  Blut 
in  das  Wftgegläschen  W  fliesst,  zu  messen,  wird  das  Umlegen  der 
Wippe  durch  Lufttransport  auf  einem  Kymographion  selbstthätig 
registrirt.  Für  diesen  Zweck  ist  die  Wippe  folgendermaassen  ein- 
gerichtet (s.  Fig.  2)  :  Dem  Wippen-Hebel  H  gegenüber  ist  die  Luft- 
trommel L  angebracht;  diese  trägt  einen  kurzen,  hölzernen  Hebel  A, 
in  dessen  Ende  ein  sehr  dünnes  Metallblättchen  b  gesteckt  ist;  in 
der  Höhe  des  letzteren  wird  nun  der  Hebel  von  einer  in  eine  Spitze 
auslaufenden  Schraube  SC  durchsetzt,  welche  der  Lufttrommel  bei  der 
Umlegung  des  Hebels  einen  kleinen  Stoss  ertheilt,  und  zwar  in  dem 
Momente,  in  welchem  der  Hebel  H  die  verticale  Stellung  und  der 
die  Glasstreifen  trennende  Spalt  die  Achse  der  Capillare  passirt. 

Dieser  Stoss  wird  durch  Lufttransport  mit  Hülfe  des  Gabelrohrs 
it  gleichzeitiii:  auf  zwei  Kymographien  übertragen,  uämlich  1.  auf  das 
zeitmessende  Kymographion  Kn  (Fig.  1)  und  2.  auf  das  den  Blut- 
druck registrirende  Kymographion  Kj. 

Für  die  Zeit-  und  Druckmessung  zwei  verschiedene  Kymographien 
zu  verwenden,  war  aus  dem  Grunde  unerlässlich ,  weil  die  beiden 
Kymographien  eine  sehr  verschiedene  Geschwindigkeit  haben  müssen: 
eine  kleinere  für  die  Registrirung  des  mittleren  Blutdrucks,  eine 
verhältnissmässig  grosse  für  die  Zeitmessung.  Das  Kymographion 
zur  Druckmessung  bewegt  sich  denn  mit  einer  Geschwindigheit  von 
etwa  2  mmSec,  während  das  zeitmessende  Kymographion  eine 
Geschwindigkeit  von  80 — 100  rom/Sec.  hat,  so  dass  die  Zeit  von 
^  100  Secunde  noch  leicht  gemessen  werden  kann.  Da  der  Zeit- 
messungsversuch  sich  über  '/s  Minute  erstreckt,  muss  die  Papier- 
schleife dieses  Kymographions  eine  Länge  von  2'/ s  bis  3  m  haben. 

Die  Wippe  W  ermöglicht  also,  die  ausfliessende  Blutmenge  ohne 
Verlust  zu  gewinnen  und  die  Ausflusszeit  bis  auf  ^loo  Secunde  genau 
zu  messen. 

2.  Die  Messung  der  Ausflussmenge  kann  nicht  volu- 
metrisch  vorgenommen  werden,  da  die  in  ^t  Minute  durch  die 
Capillare  fliessende  Blutmenge  für  eine  genaue  Messung  zu  klein  ist 
Das  gesammelte  Blut  wird  daher  auf  der  chemischen  Wage  gewogen 
und  das  Volumen  mit  Hülfe  des  specifischen  Gewichtes  berechnet. 
Letzteres  wird  jeweils  am  Ende  des  Versuches  in  folgender  Weise 
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bestimmt  Das  zur  Âufiiahme  des  Blutes  dienende  Pyknometer  hatte 
die  nebenstehende  Form  und  etwa  5  ccm  Inhalt  Der  Hals  des 
Flfischchens  hat  6  mm  Lumen,  so  dass  durch  denselben  das  ge- 
ronnene Blut  leicht  entfernt  werden  kann,  was  am  besten  mit  Hülfe 
eines  dünnen  Wasserstrahles  geschieht.  Der  Âbschluss  erfolgt  durch 
einen  auf  den  umgebogenen  Hals  aufgeschlifPenen  Glasdeckel  (D  Fig.  4). 
D    -  Dieses  Pyknometer  wurde  jeweils  vor  dem 

I  j         Auffangen  des  Blutes  auf  37  ®  erwärmt  und  mit 

Blut  aus  der  Arterie  gefllUt  und  verschlossen, 
während  es  in  Wasser  von  genannter  Temperatur 
bis  zum  Halse  versenkt  war;  darauf  wurde  die 
Aussenfläche  soi^ltig  gereinigt  und  das  in  der 
Ritze  zwischen  Glasdeckel  und  Flasche  sitzende 
Blut  mit  Filtrirpapier  entfernt 

3.   Messung    des   Druckes,   unter 
welchem  das  Blut  durch  die  CapiUare  strömt. 
Da  der  arterielle  Blutdruck  als  treibende  Kraft 
Fig-  4.  f^^  j|g  Durchströmung  der  Röhre  benutzt  wird, 

wird  derselbe  mit  Hülfe  eines  Quecksilbermanometers  (Hg  Taf.  VIII) 
registrirt,  welches  so  stark  gedämpft  ist  ^^^  ^  Pulse  von  ^/a — 1  mm 
Höhe  zeichnet;  an  dieser  Curve  wird  der  Mitteldruck  am  bequemsten 
durch  das  arithmetrische  Mittel  aus  der  grössten  und  kleinsten 
Ordinate  jedes  einzelnen  Pulsschlages  bestimmt 

Von  der  während  des  Versuchs  registrirten  Druckcurve  darf 
aber  nur  derjenige  Theil  zur  Bestimmung  des  Mitteldruckes  ver- 
wendet werden,  welcher  im  Zeitraum  des  Auffangens  von  Blut  aus 
der  CapiUare  registrirt  wird.  Um  diesen  Zeitraum  an  der  Druckcurve 
genau  festzustellen,  werden  auch  an  dieser  die  beiden  Momente  des 
Umlegens  des  Wippehebels  durch  Lufttransport  markirt  (s.  Taf.  VIII). 
Bei  der  Aufstellung  des  Quecksilbermanometers  muss  selbst- 
verständlich dafür  gesorgt  werden,  dass  der  Null -Punkt  desselben 
und  das  Lumen  der  CapiUare  auf  gleicher  Höhe  liegen.  Diese  Ein- 
stellung lässt  sich  leicht  mit  einer  kleinen,  für  ähnliche  Zwecke  ein- 
gerichteten Wasserwage  bewerksteUigen  ;  diese  besitzt  statt  einer 
ebenen  Auflagefiäche  zwei  Oesen,  welche  so  angebracht  sind,  dass 
ein  durchgezogener  und  gespannter  Faden  horizontal  liegt^  wenn  die 
Libelle  einsteht  (s.  Taf.  VfflAA). 

Dass  der  am  Anfang  der  CapiUare  herrschende  Druck  gleich  dem  in 
der  Unken  Karotis  gemessenen  ist  kann  nicht  bezweifelt  werden,  weil 


lieber  eine  Methode  sur  Bestimmung  der  Yiscosit&t  etc.  423 

der  Durchmesser  der  Capillare  sehr  klein  ist  im  Vergleich  zu  dem 
der  Karotis  und  aus  diesem  Grunde  das  GefUle  in  der  letzteren 
Terachwindend  klein  ist  im  Vergleich  zu  dem  in  der  Capillare  0- 
Dagegen  bedarf  die  weitere  Frage  einer  besonderen  experimentellen 
Entscheidung,  ob  das  Poiseuille'sche  Gesetz  auch  für  rhythmische 
Druckschwankungen  gilt  (s.  S.  4S3). 

4.  Verbindung  der  Capillare  mit  der  Karotis  und 
Schutz  der  Capillare  vor  Abkühlung. 

Die  zur  Durchströmung  dienende  Capillare,  welche  an  ihrem 
vorderen  Ende  kegelf&rmig  erweitert  ist,  wird  mit  der  Karotis  durch 
eine  rechtwinkelig  gebogene  Glascanûle  verbunden;  letztere  ist  an 
die  Capillare  durch  ein  Gummiröhrchen  derart  angefugt,  dass 
zwischen  CapiUare  und  Canule  ein  thunlichst  kleiner  Zwischenraum 
bleibt  (s.  Fig.  5  S.  424).  CanQle  und  Capillare  werden  vor  dem 
Gebrauch  sorgfältigst  gereinigt  und  getrocknet 

Die  Canule  muss  so  geformt  sein ,  dass  sie  an  keiner  Stelle 
ihres  Lumens  eine  plötzliche  und  starke  Erweiterung  oder  Ver- 
engerung hat  (s.  die  Cantüe  in  Fig.  5),  da  an  solchen  Stellen  bei 
dem  Einströmen  des  Blutes  leicht  Luftblftschen  sitzen  bleiben  und 
gelegentlich  während  des  Sammeins  von  Blut  losgerissen  werden; 
durch  die  Luftblase  entsteht  dann  eine  Erhöhung  des  Widerstands 
in  der  Capillare  und  eine  Verminderung  der  Ausflussmenge,  und  es 
können  so  merkliche  Fehler  in  der  Bestimmung  der  Viscosität  entstehen. 
Namentlich  bei  Verwendung  kleiner  Thiere  (Kaninchen)  ist  darauf 
zu  achten,  dass  die  Canttle  hinter  dem  engen  Hals  sich  nicht  plötz- 
lich erweitert;  es  sind  also  für  diese  Thiere  enge  CanQlen  zu  wählen. 
Femer  ist  es  zweckmässig,  auf  die  Cantüe  mit  dem  Fingernagel  zu 
klopfen,  während  das  Blut  aus  der  Arterie  in  sie  einschiesst 

Vor  dem  Einlegen  der  CanûIe  wird  der  peripher  durch  eine 
Ligatur  und  central  durch  eine  Klemme  verschlossene  Abschnitt  der 
Karotis  durch  Ausstreichen  von  Blut  völlig  befreit,  damit  sich  nicht 
schon  vor  Beginn  des  Versuches  Gerinnsel  an  oder  in  der  eingelegten 
Canule  bilden. 

Um  das  Blut  während  der  Durchströmung  vor  Abkühlung  zu 
schätzen,  wird  die  Capillare  von  einem  auf  Körpertemperatur  er- 


1)  Vgl.  hierüber  Jakobson,  Arch.  f.  Anat  n.  PhysioL  1860  S.  80;  1861 
S.  804  und  1862  S.  688  and  die  folgende  Abhandlung  S.  443. 
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Wärmten  Wassermantel  umgeben,  während  die  CanQle  in  ihrem  frei- 
li^enden  Theil  mit  Watte  umhüllt  wird. 

Der  die  Capillare  umgebende  Wassermantel  ist  folgendermaasBen 
hergestellt:  In  die  beiden  Enden  eines  Qlascylinders  von  4  cm 
lichter  Weite  und  von  der  Länge  der  zugehörigen  GlascapiUnre 
(249—308  mm)  sind  zwei  Verschlussdeckel  A  und  Du  von  der 
aus  Fig.  5  ersichtlichen  Form  eingekittet;  dieselben  haben  eine 
centrale  Bohrung,  durch  welche  die  Capillare  gesteckt  wird.  Zur 
Erzielung  eines  wasserdichten  Abschlusses  sind  auf  Anfang  und  Ende 


L 


t 
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Fig.  5.    Capillare  mit  CanOle  und  WassermanteL 


der  Capillare  zwei  MessinghQlsen  Hi  und  Bn  gekittet,  welche  in  die 
entsprechenden  Bohrungen  der  Verschlussdeckel  eingeschliffen  sind. 
Die  Erwärmung  der  Capillare  wird  nun  in  der  Weise  bewerte- 
stelligt,  dass  der  Cylinder  durch  die  Zu-  und  AbflussröhTen  Ri  und 
All  mit  Wasser  gefüllt  und  durchströmt  wird,  welches  V«®  über  die 
Temperatur  des  Thieres  erwärmt  ist;  das  Wasser  wird  in  einem 
grossen,  neben  der  Capillare  aufgestellten  Topf  (T  Taf.  VIII)  auf  der 
richtigen  Temperatur  gehalten  und  durch  zwei  Schläuche  zu-  und 
abgeführt;  bei  massiger  Strömung,  welche  durch  Scbraubklemmen 
regulirt  wird,  erhält  dann  die  Capillare  gerade  die  Temperatur  des 
Thieres. 
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Der  Wassermantel  dient  femer  gleichzeitig  als  Wasserwaage,  um 
die  Glascapillare  horizontal  zu  stellen;  zu  diesem  Zweck  wird  der 
Cylinder  mit  Wasser  bis  auf  eine  Luftblase  von  einigen  Ceûtimetern 
Länge  gefüllt,  die  dann  als  Libelle  benutzt  wird. 

Die  beschriebene  Art  der  Einfügung  der  Gapillare  in  den  Glas- 
cylinder  hat  den  Zweck,  eine  rasche  und  bequeme  Entfernung  der 
Gapillare  zu  ermöglichen.  Unmittelbar  nach  Beendigung  des  Ver- 
suchs muss  nämlich  die  Gapillare  entfernt  und  gereinigt  werden, 
um  die  Gerinnung  des  Blutes  in  ihr  zu  verhindern.  Dabei  muss 
die  Gapillare  in  der  Richtung  auf  die  Ganûle  zu  aus  dem  Cylinder 
herausgezogen  werden,  da  die  Hülse  ^n  im  Interesse  der  raschen 
Entfernung  etwas  dünner  gefertigt  ist  als  Hi. 

5.  Vorbereitung  und  Ausführung  der  Versuche. 

Die  auf  Taf.  Vni  abgebildete  Versuchsanordnung  wird  am  Tage 
vor  dem  Versuch  zusammengestellt  und  geprüft.  Bei  dem  Versueh 
uittssen  dem  Expeiimentator  zwei  geschulte  Geholfen  zur  Seite  stehen, 
welche  die  Kymographien  und  den  Chronographen  in  Gang  setzen 
bezw.  arretiren,  die  Temperatur  des  Wassers  überwachen  u.  dgl. 

Zum  Versuch  wird  das  Thier  mit  Morphium  betäubt  und  durch 
eine  Mischung  von  Chloroform  und  Aether  in  Narkose  erhalten  (vgl. 
den  Versuch  von  Opitz  S.  448  über  den  Einfluss  der  Narkose  auf 
die  Viscosität  des  Blutes);  die  beiden  Karotiden  werden  in  einer 
Ausdehnung  von  etwa  5  cm  blossgelegt  und  peripher  abgeschnürt; 
so  kommt  das  Thier  auf  dem  der  Höhe  nach  abgepassten  Thier- 
balter  (B  Taf.  VUI)  in  die  Versuchsanordnung.  Inzwischen  ist  von 
einem  Geholfen  die  Temperatur  des  Thieres  gemessen,  das  Wasser- 
bad erwärmt  und  der  Chronograph  (Chr  Taf.  VUI)  in  Gang  gesetzt 
worden.  Nun  wird  das  Quecksilbermanometer  mit  der  linken,  die 
Gapillare  mit  der  rechten  Karotis  verbunden  (letztere  nach  Ent- 
fernung des  Blutes  aus  dem  abgebundenen  Stück!);  doch  bleiben 
beide  Karotiden  vorläufig  noch  durch  Klemmen  geschlossen. 

Jetzt  wird  der  Deckel  des  im  Exsiccator  aufbewahrten  Wäge- 
gläschens abgenommen,  der  darin  liegende  Glasstreifen  au  der  Wippe 
befestigt,  das  Wägepläschen  untergesetzt  und  der  Hebel  der  Wippe 
so  gestellt,  dass  das  Blut  zunächst  am  Glasstreifen  G  entlang  in  das 
Bechergläschen  B  fliesst  (Fig.  3  Taf.  IX). 

Wenn  dies  alles  pünktlich  vorbereitet  ist,  wird  der  die  Gapillare 
umgebende  Glascylinder  mit  warmem  Wasser  gefüllt  und  durchströmt. 
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UDd  der  eigentliche  Versuch  beginnt  zunächst  damit,  dass  man  das 
Quecksilbermanometer  durch  Entfernung  der  Klemme  von  der  Karotis 
sich  einstellen  lässt  (man  thut  gut,  die  Verbindung  der  Karotis  mit 
dem   Quecksilbermanometer    nicht    früher   herzustellen    und    nach 
Beendigung  des  Versuchs  die  Karotis  wieder  zu  verschliessen ,  um 
einer  Vermischung  des  Karotis-Blutes  mit  der  im  Manometer  befind- 
lichen Magnesia-Lösung  vorzubeugen).    Hat  sich  das  Manometer  ein- 
gestellt,  so  wird  das  Kymographion  Ki  in  Gang  gesetzt  und  die 
Klemme  von  der  rechten  Karotis  entfernt,    die  nun  ihr  Blut  durch 
die  Capillare  schickt  und  in  das  Gläschen  B  Fig.  3  abtropfen  lässt. 
Während  das  Blut  in  die  Canule  einschiesst,  klopft  man,  wie  schon 
erwähnt,  einige  Male  mit  dem  Finger  auf  diese  oder  auf  den  Glas- 
cylinder,  um  das  Anhaften  von  kleinen  Luftbläschen  an  der  Röhren- 
wand  zu  verhindern;  sobald  die  ersten  Tropfen  Blut  aus  der  Capillare 
fliessen,  wird  das  Kymographion  Ku  in  Gang  gesetzt,  und  eine  oder 
einige   Secunden  darauf  legt  der  Experimentator  den   Hebel   der 
Wippe  W  um ,  wodurch  das  \Vägegläschen  W  Fig.  3  eingeschaltet 
und  Marken  an  den  beiden  Kymographien  erzeugt  werden.    Wenn 
nun  die  Papierschleife  des  Kymographion  Ku  ihrem  Ende  nahe  ist 
(worauf   der   Experimentator,    welcher   seine   Aufmerksamkeit   auf 
Capillare  und  Wippe  richtet,  durch  einen  Geholfen  aufmerksam  ge- 
macht wird),   wird  die  Wippe  zum  zweiten  Male  umgelegt,  die  Ge- 
hûlfen  arretiren  die  beiden  Kymographien,  und  der  eigentliche  Ver- 
such ist  beendet     Nun  müssen   aber  noch   rasch  hinter  einander 
folgende  Manipulationen  ausjreführt  werden: 

1.  Der  Glasstreifen  Gi  Fig.  3  wird  durch  Lüften  der  Klammer 
Kt  in  das  Wägegläschen  gelegt,  dieses  mit  Deckel  verschlossen 
und  in  Sicherheit  gebracht. 

2.  Die  beiden  Karotiden  werden  durch  Klemmen  geschlossen 
und  der  die  Capillare  umgebende  Glascylinder  wird  entleert. 

3.  Die  mit  der  Capillare  verbundene  Cantüe  wird  aus  der  Karotis 
entfernt,  die  Capillare  aus  dem  Cylinder  gezogen  und  mit  einer  in 
einer  Pipette  bereit  gehaltenen  1  ^/oigen  Sodalösung  und  darauf  der 
Reihe  nach  mit  destillirtem  Wasser,  Alkohol  und  Aether  durchspült 
und  durch  einen  warmen  Luftstrom  getrocknet 

Nun  werden  die  Vorkehrungen  gleich  für  den  nächsten  Versudi 
getroffen;  hat  man  vier  Capillaren  zur  Verfügung,  so  könnra  bei 
einiger  Uebung  bequem  vier  Versuche  in  einer  Stunde  angestellt 
werden. 
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Zum  Schluss  wird  die  Temperatur  des  Thieres  nochmals  ge- 
messen und  im  Pyknometer  Blut  zur  Bestimmung  des  specifischen 
Gewichtes  in  der  S.  422  beschriebenen  Weise  gesammelt 

Nach  Beendigung  des  Thierversuchs  sind  dann  noch  die  folgenden 
Werthe  zu  ermitteln:  / 

1.  Das  Gewicht  des  gesammelten  Blutes  und  mit  Hülfe  des 
specifischen  Gewichtes  sein  Volumen; 

2.  der  mittlere  Blutdruck; 

3.  die  Âusflusszeit 

Mit  Hülfe  dieser  Werthe  und  der  Dimensionen  der  beim  Ver- 
sach verwendeten  Capillare  wird  dann  der  Coefficient  h  nach  der 
S.  417  angegebenen  Formel  berechnet. 

6.  Auswahl  und  ZurQstung  der  Glascapillaren. 

In  Anbetracht  der  kurzen  Dauer  der  Versuche  muss  man  darauf 
bedacht  sein,  die  zur  Durchströmung  benutzte  Capillare  thunlichst 
weit  zu  nehmen,  um  nicht  zu  kleine  Blutmengen  zur  Wftgung  zu 
erhalten.  Da  nun  von  Jakobson  Q-c.)  nachgewiesen  ist,  dass  das 
Poiseuille'sche  Gesetz  auch  für  Röhren  gilt,  welche  weiter  sind  als 
^1%  mm,  könnte  man  daran  denken,  Röhren  von  etwa  1  mm  Lumen 
zur  Durchströmung  zu  benutzen;  allein  bei  solchen  stellt  sich  die 
Schwierigkeit  ein,  dass  am  Anfang  der  Röhre  ein  nicht  unerheb- 
licher Druckverlust  stattfindet  und  in  Folge  dessen  der  Mitteldruck 
in  der  Karotis  nicht  gleich  dem  Druck  am  Anfang  der  Röhre  gesetzt 
werden  darf.  Man  ist  vielmehr  in  diesem  Falle  darauf  angewiesen, 
den  Druck  im  Verlauf  der  Röhre  zu  messen,  was  wenigstens  beim 
Thierversuch  grosse  technische  Schwierigkeiten  hat  Trotz  derselben 
habe  ich  einige  Versuche  mit  einer  Röhre  von  1,1  mm  Durchmesser 
(Röhre  B)  gemacht,  um  zu  sehen,  ob  mit  derselben  etwa  genauere 
Resultate  zu  erzielen  sind.  Um  den  Druck  im  Verlauf  dieser  Röhre 
zu  messen,  ist  sie  5  cm  vom  Anfang  entfernt  angebohrt  und  auf 
diese  Stelle  eine  T- förmige  Metallhülse  gekittet,  deren  offener 
Schenkel  die  Fortsetzung  der  gebohrten  feinen  Oefihung  bildet; 
derselbe  hat  eine  Verschraubung,  in  welche  eine  zum  Manometer 
führende  Glasröhre  gekittet  ist  (s.  die  Figur  S.  444  der  folgenden 
Abhandlung).  Diese  Verbindungsröhre  wurde  bei  den  Thierversuchen 
bis  zum  Quecksilbermeniscus  mit  defibrinirtem  Blut  gefllllt  Bis  zur 
Einstellung  des  Manometers  vergingen  aber  immer  10 — 15  Secunden, 
und  wahrend  dieser  Zeit  floss  das  Blut  unbenutzt  aus  der  Capillare. 
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Da  nun  diese  Röhre  dieselben  Coefficienten  lieferte  wie  die 
engeren,  so  habe  ich  sie  später  wegen  der  Schwierigkeiten  der 
Druckniessung  nicht  mehr  benutzt,  sondern  mich  auf  solche  von 
0,5  mm  Durchmesser  beschränkt. 

Da  die  Genauigkeit  der  Versuche  in  hohem  Grade  davon  ab- 
hängt, dass  die  Glascapillaren  thunlichst  cylindrisch  sind,  wurden 
diese  in  folgender  Weise  ausgesucht:  Unter  50  Röhren  von  etwa 
0,5  mm  Durchmesser  wurden  zunächst  unter  dem  Mikroskop  die- 
jenigen ausgewählt,  deren  Querschnitt  annähernd  kreisförmig  war, 
indem  die  Durchmesser  an  beiden  Enden  in  verschiedenen  Richtungen 
mit  Hülfe  eines  Mikrometers  gemessen  wurden  (an  zwei  von  den 
Enden  der  Röhre  abgesprengten  Stücken,  welche  im  Zeiss 'sehen 
Objectiv-Schraubenmikrometer  so  befestigt  wurden,  dass  ihre  Achse 
mit  der  optischen  Achse  des  Mikroskops  zusammenfiel).  Die  besten 
unter  den  Röhren  wurden  dann  weiter  mit  Hülfe  eines  Quecksilberfadens 
auf  die  Gleichförmigkeit  des  Calibers  geprüft  Von  den  50  Röhren 
blieben  dann  drei  (C,  D,  E  Tab.  1)  als  brauchbar  zurück. 

Der  Durchmesser  der  letzteren  wurde  dann  durch  Wägung  eines 
Quecksilberfadens  ermittelt  und  mit  den  mikrometrisch  gemessenen 
vei^lichen;  beide  stimmten  bis  zur  zweiten  Décimale  überein»  wie 
Tabelle  1  zeigt.  Für  die  Berechnung  der  Coöfficienten  wurde  stets 
der  aus  dem  Gewicht  des  Quecksilberfadens  bestimmte  mittlere 
Durchmesser  zu  Grunde  gelegt. 

Femer  wurde  der  Anfang  der  Gapillare  vor  der  Gebläse-Flamme 
kurz  kegelförmig  erweitert,  da  sich  gezeigt  hatte  (vgl.  die  folgende  Ab- 
handlung), dass  in  diesem  Falle  der  Druckverlust  beim  Uebergang  in  die 
Gapillare  verschwindend  klein  ist.  Das  Ende  der  Gapillare  ist  glatt 
abgesprengt.  Um  die  Länge  der  Röhre  zu  messen,  bringt  man  in 
den  erweiterten  Anfang  einen  Quecksilberfaden;  an  letzterem  lässt 
sich  dann  der  Anfang  der  Gapillare  genau  erkennen. 

B.  Experimentelle  Prflfang  der  Methode. 

Die  im  Vorhergehenden  beschriebene  Methode  bedarf  einer 
experimentellen  Prüfung  bezüglich  aller  derjenigen  Punkte,  in  welchen 
sie  sich  von  den  bisher  gebrauchten  einscheren  Methoden  zur 
Messung  der  Viscosität  von  Flüssigkeiten  unterscheidet  Es  werden 
daher  der  Reihe  nach  die  folgenden  Fragen  untersucht: 


Ueber  aine  Methode  lur  Bestimmung  der  Vitcositftt  etc. 
Tabelle  1. 
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Rohre 


Durchmesser  (mm) 


mikroskopisch  gemessen 


durch  Wigung 

eines  Quecksilba*- 

fadens  bestimmt 


Lange  (mm) 


D 


Einflnssöfinnng 


Mittel 


Ausflussöifbung 


Mittel 


Einflussöffhung 

Mittel 

Ausflussöffnnng 


Mittel 


Einflussöffnung 


Mittel 


Ausflussöffnnng 


Mittel 


1,130 
1,100 
1,088 
1,102 
1,105 
1,131 
1,121 
1,095 
1,105 
1,110 

0,524 
0,518 
0,511 
0,510 
0,516 
0,511 
0,513 
0,515 
0,513 
0,513 


[  0,5 

j  0,5 

1  0.5 

l  0,5 
0,5 

{  0,5 

j  0,5 

I  0.5 

l  0,5 


0,538 
),540 
1,550 
0,544 
0,543 
0,554 
1,542 
).584 
K548 
0,544 


1,1087 


0,5165 


0.5406 


0,5430 


501,5  bezw. 
461,8 


308,0  bezw. 
296,2 


273,3  benr. 
225,3 


249,0 


1.  Ist  die  f&r  die  Durcbströmung  der  Capillare  festgesetzte 
Zeit  YOD  20  bis  30  Secunden  nicht  zu  kurz,  um  zuverlässige  Werte 
zu  geben? 

2.  Bedingt  die  Verwendung  der  Wippe  nicht  Fehler  in  der 
Messung  der  Âusflussmenge? 

3.  Gilt  das  Poiseuille'sche  Gesetz  auch  f&r  rhythmische 
Dmckschwankungen  ? 

4.  Gilt  dieses  Gesetz  für  Flüssigkeiten,  welche  geformte  Be- 
standtbeile  enthalten? 
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5.  Erfährt  das  Blut  in  der  Capillare  nicht  schon  innerhalb  der 
ersten  halben  Minute  Veränderungen,  welche  die  Gerinnung  ein- 
leiten und  die  Viscosität  beeinflussen? 


Frage  1  und  2  lassen  sich  zusammen  durch  einen  Versuch  be- 
antworten,  in  welchem  die  Viscosität  des  destillirten  Wassers  tod 
bestimmter  Temperatur  unter  constantem  Druck  nach  der 
beschriebenen  Methode  gemessen  wird.  Stimmt  der  in  diesem  Ver- 
suche erhaltene  Coefficient  mit  dem  Poiseuille'schen  überein,  so 
ist  damit  bewiesen,  dass  durch  die  Verwendung  der  Wippe  troti 
der  Kürze  der  Zeit  eine  genaue  Messung  der  Viscosität  ennög^cht 
wird. 

Für  diesen  Versuch  wurde  folgende  Anordnung  getroffen:  Ein 
am  unteren  Ende  der  Flasche  F  befindlicher  Tubulus  (s.  Fig.   6) 


Fig.  6. 

wird  durch  den  Hahn  H  verschlossen  und  an  diesen  das  T-Rohr  R 
und  dahinter  die  Capillare  C  angeschlossen  ;  der  freie  Schenkel  des 
T-Rohrs  wird  mit  dem  Quecksilbermanometer  verbunden  und  am 
Ende  der  Capillare  die  Wippe  aufgestellt;  dann  wird  die  Flasche  F 
etwa  zur  Hälfte  mit  destillirtem  Wasser  gefüllt  und  mit  einem 
Gummistopfen  verschlossen,  durch  welchen  ein  gutes  in  */io®  ge- 
thelites  Thermometer  T  und  eine  kurze,  gebogene  Röhre  gesteckt 


Ueber  eine  Methode  zur  fiestimmtiDg  der  Viscositftt  etc. 
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sind;  letztere  dient  zur  Verbindung  mit  einer  sehr  grossen  Flasche,  in 
welcher  Luft  durch  den  Druck  der  Wasserleitung  bis  zu  einem  be- 
stimmten Werth  comprimirt  ist;  man  kann  so  das  destillirte  Wasser 
unter  beliebigem  Druck  durch  die  Capillare  strömen  lassen,  dessen  Höhe 
durch  das  Quecksilbermanometer  registrirt  wird;  im  Uebrigen  wird 
der  Versuch  nach  der  unter  A  beschriebenen  Anordnung  ausgeführt 
Die  Ergebnisse  der  mit  vier  verschiedenen  Röhren  ausgeführten 
Versuche  sind  in  den  Tabellen  2  bis  5  mitgetheilt  In  Tabelle  ö 
sind  die  erhalteneu  Cioöfficienten  mit  den  Poiseuille's  zusammen- 
gestellt: Die  in  Stab  5  angegebenen  Differenzen  sind  nicht  grösser, 
als  sie  bei  einem  von  so  vielen  Factoren  abhängenden  Werthe  er- 
wartet werden  müssen,  und  sind  kleiner  als  die  Differenzen  zwischen 
den  (üoöfficienten  anderer  Autoren  und  denen  Poiseuille's,  wie 
die  folgende  Tabelle  7  zeigt  welche  einen  Vergleich  der  Coöffidenten 
Jakobson's^)  mit  denen  Poiseuille's  enthält 

Tabelle  2.    Röhre  B. 
Durchmesser  1,1087  mm;  Länge  501,5  bezw.  461,8  mm. 


Temp. 
•  C. 


Volum        ^™ 
cmm  ^ 


Aosfluss- 

zeit 
Seconden 


Coêffi- 
cieot  k 


BeroerkuDgen 


Datum 

des 

Versuchs 

1896 


9,65 

9,75 

15,90 

15,90 

184 
18,5 


32940  125,0 

20380  85,2 

21920  '     72,7 

15580  '     50,9 


19880 
19920 


71,3 
71,3 


31.10 
29,89 
31,11 
31,20 

28,83 
28,81 


2590 
2446 
2962 
2998 

3210 
3218 


Länge  der  Röhre 
4613  inm 


Länge  der  Röhre 
501,5  mm 


I  26.  Not. 
[9.  Dec. 

[7.  Juli 


Tabelle  3.    Röhre  C. 
Durchmesser  0,5165  mm;  Länge  308,0  mm. 


Temp. 

Aus- 
geflossenes 
Volum 
cmm 

Druck 
mm  Hg 

Ausfluss- 
zeit 
Secunden 

Coefficient 
k 

Datum 

des  Versuchs 

1896 

9,35 
9,45 
13,6 
18,6 
13,6 
13,6 

2512,4 
1534,0 
1643,6 
2581,4 
3442,1 
4492,9 

143,1 
85,2 
79,4 
115,0 
153,7 
193,6 

32,02 
32,49 
31,71 
34,73 
34,72 
35,61 

2373 
2398 
2825 
2797 
2792 
2820 

1    26.  Not. 
3.  Not. 

1)  Jakobson,  1.  c. 

t.  PfUftr,  ArcbiT  fttrPbyriolofie.    Bd.  88. 
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Tabelle  4.    Röhre  D. 
Dorchmesser  0,5406  mm;  Lftnge  273,3  mm. 


Temp. 

Aus- 
geflossenes 
Volum 
cmm 

Druck 
mm  Hg 

Ausfluss- 
zeit 
Secunden 

Coefficient 
k 

Datum 

des  Versocha 

1896 

9,55 

8905.0 

154,8 

82,63 

2474 

1    26.  Not. 

9,60 

2686,0 

106,2 

82,15 

2470 

12,5 

2188,0 

76,5 

82,68 

2780 

' 

12,5 

8426,5 

115,8 

84,48 

2746 

4.  Not. 

12.5 

4521,0 

158,6 

84,66 

2717 

12,5 

5748,0 

191,9 

35,28 

2718 

, 

16,0 

8560,0 

129,2 

80,54 

2887 

J    9.  Dec 

16,0 

2820,5 

82,2 

80,94 

2920 

16,25 

8040,2 

90,5 

36,69 

2980 

1     17.  Not. 

16,25 

4591,8 

142,2 

85,78 

2888 

Tabelle  5.    Röhre  E. 
Durchmesser  0,5430  mm;  Länge  249,0  mm. 


Temp. 

Aus- 
geflossenes 
Volum 
cmm 

Druck 
mm  Hg 

Au&fluss- 

zeit 
Secunden 

Coefficient 
k 

Datum 

des  Versuchs 

1897 

16,0 
16,1 
16,1 
16,2 

5189,5 
4063,7 
3504,8 
2585,0 

170,7 

136,2 

116,2 

86,3 

29,88 
29,32 
29,50 
28,69 

2940,2 
2914,6 
2928,4 
2932,5 

10.  Aprü 

Tabelle  6. 

Vergleich  der  gefundenen  Coéfficienten  k  für  destillirtes  Wasser  mit 
dei\jenigen  Ton  Poiseuiüe. 


Röhre 


Temp. 


Coôff. 
Hûrthle 


Coëff. 
Poiseuiüe 


Differenz 


Bemerkungen 


B 
C 

D 


9,7 
15,9 
18,8 

9,4 
13,6 

9,58 
12,5 
16,0 
16,2 

16,1 


2518 
2980 
8214 

2886 

2808 

2472 
2728 

29as 

2909 
2929 


2476 
2922 
8106 

2456 
2754 

2467 
2675 
2929 
2944 

2936 


+    42 

+    58 
+  108 

-   70 

+    54 


5 

58 
26 
35 


—     7 


)■  Mittel  aus  2  Bestimmungen 


Mittel  aus  2  Bestimmungen 
Mittel  aus  4  Bestiomiungen 

Mittel  aus  2  Bestimmungen 
Mittel  aus  4  Bestimmungen 

>  Mittel  aus  2  Bestimmongeii 
Mittel  aus  4  Bestimmungen 
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Tabelle  7. 

Vergleich  der  CoêfBcienten  k  (für  destillirtes  Wasser)  von 
Poiseuille  und  Jakobson*). 


Temp. 

Coefficient 

Coefficient 

P— / 

Jakobson 

Poiseuille 

11,2 

2470 

2572 

+  102 

12,2 

2666 

2652 

—   14 

13,4 

2980 

2924 

—     6 

15,1 

2842 

2860 

+    18 

15,8 

3040 

2910 

—  130 

16,8 

2965 

2981 

+    16 

18,9 

3090 

3152 

+    62 

20.2 

3216 

3252 

+   36 

Wir  können  somit  Frage  1  und  2  dahin  beantworten ,  dass 
durch  die  Verwendung  der  Wippe  trotz  der  Kürze  der  Zeit  eine 
genaue  Messung  der  Ausflussmenge  ermöglicht  wird. 

3.  Da  alle  Bestimmungen  der  Viscosität  von  Flüssigkeiten 
meines  Wissens  unter  constantem  Druck  ausgeführt  worden  sind,  ist 
weiterhin  die  Frage  zu  entscheiden,  ob  die  FlQssigkeitsmenge,  welche 
unter  rhythmischem  Druck  von  bestimmtem  mittlerem  Werth  durch 
eine  horizontale  starre  cylindrische  Röhre  strömt,  ebenso  gross  ist 
wie  diejenige,  welche  unter  gleichförmigem  Druck  von  demselben 
Werth  durch  die  Röhre  strömt 

Diese  Frage  wurde  dadurch  entschieden,  dass  der  Cioöfficient 
für  destillirtes  Wasser  von  bestimmter  Temperatur  abwechselnd  bei 
gleichförmigem  und  bei  rhythmisch-schwankendem  Druck  festgestellt 
wurde;  letzterer  wurde  dadurch  erzeugt,  dass  der  Schlüssel  des 
Hahnes  H  (Fig.  6  S.  430)  mit  einer  geeigneten  Rolle  versehen  und 
durch  einen  kleinen  Elektromotor  in  Rotation  versetzt  wurde.  Der 
Druck  wurde  in  diesem  Versuche  durch  ein  combinirtes  Feder-  und 
Quecksilbermanometer  (s.  dieses  Arch.  Bd.  72  S.  570)  registrirt,  so 
dass  sowohl  der  Mitteldruck  als  auch  die  Grösse  der  Druckschwankung 
gemessen  werden  konnte. 

Die  Ergebnisse  dieser  Versuche  sind  in  den  Tabellen  8  bis 
10  enthalten.  Tabelle  11  enthält  den  Vergleich  der  Ck)öfficienten  bei 
gleichförmigem  und  bei  rhythmischem  Druck  für  Wasser  von  derselben 
Temperatur.    Die  in  Stab  6  enthaltenen  Differenzen  sind  theils  positiv, 


1)  k  berechnet  nach  den  Messungen  von  Jakobson.     Arcb.  f.  Anat.  u. 
Phyiiol  1860  S.  85-87. 

:^o* 
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Tabelle  8. 
Röhre  B.    Rhythmische  Druckschwankungeo. 


Temp. 

Ausge- 
flossenes 
Volum 
cmm 

Mittel- 

drnck 

mm  Hg 

Ausfluss- 
zeit 
Secunden 

Coeffi- 
cient 
k 

Röhren- 
lange 

Datum 

des  Versuchs 

1896 

15,90 
15,90 

18,8 
18,8 

14  860 
10353 

21716 
21567 

51,9 
35,9 

77.7 

77,7 

30,21 
30,11 

28,56 
28,32 

2896 
2925 

3248 
3260 

461,8 
461,8 

501,5 
501,5 

[    9.  Dec 
1   8.  Juli 

Tabelle  1». 
Röhre  C.    Rhythmische  Druckschwankungen. 


Ausge- 
flossenes 
Volum 
cmm 

Mittel- 

Ausfluss- 

Coeffi- 

Druck- 

Datum 

Temp. 

druck 

zeit 

cient 

schwankung 

des  Versuchs 

mm  Hg 

Secunden 

k 

mm  Hg 

1896 

9,40 

2219.3 

124.3 

32,40 

2385 

116-134 

j   26.  Nov. 

9,50 

1403,0 

80,0 

31.59 

2402 

70-- 88 

14,5 

1906.0 

85,1 

34.13 

2840 

75-90 

14,5 

2524,6 

110,4 

35,33 

2801 

98-117 

11.  Nov. 

14,5 

2953,3 

128,1 

35.62 

2801 

99-135 

14,5 

3317.0 

145,2 

34.62 

2856 

80-162 

Tabelle  10. 
Röhre  D.    Rhythmische  Druckschwankungeo. 


Ausge- 

flosbeues 

Volum 

cmm 

Mittel- 

Ausfluss- 

Coeffi- 

Druck- 

Datum 

Temp. 

druck 

zeit 

cient 

scbwankung 

des  Versuchs 

mm  Hg 

Secunden 

k 

mm  Hg 

1896 

9,55 

3623.0 

149,5 

31,73 

2447 

130-157 

}    26.  Nor. 

9,60 

2563,5 

101,5 

32,78 

2465 

89—109 

16,0 

3166.0 

118.1 

30,22 

2840 

80-127 

1   9.  Dec 

16.0 

2144.6 

75,8 

31.25 

2897 

51-86 

16,3 

2230.5 

68.8 

35,33 

2936 

19—78 

}    17.  Nov. 

16,3 

3846,5 

129,1 

33,25 

2867 

80-137 

theils  negativ  und  so  klein,  dass  sie  als  unvermeidliche  Messungs- 
fehler betrachtet  werden  müssen.  Wir  können  daher  Frage  3  in 
folgendem  Sinne  beantworten:  Strömt  eine  Flüssigkeit  durch  eine 
Capillar-Röhre  abwechselnd  unter  gleichförmigem  und  rhythmisch- 
schwankendem Druck,  so  ist  die  Ausflussmenge  in  beiden  Fallen  die 
gleiche,  wenn  der  mittlere  Werth  des  rhythmischen  Druckes  gleich  dem 


Ueber  eine  Methode  zur  Beetimmiuig  der  Viscosit&t  etc. 


435 


konstanten  ist;  mit  anderen  Worten:  das  Poiseuille'sehe  Gesetz 
gilt  auch  für  rhythmischen  Druck. 

Tabelle  11. 

Vergleich  der  Coôfficienten  für  destillirtes  Wasser  von  gleicher  ' 

Temperatur 

a)  bei  constantem  Druck, 

b)  bei  rhythmischen  Druckschwankungen. 


Röhre 

ä)  Druck  constant 

b)  Druck 

rhythmisch 

Differenz 

constant- 

rhythmisch 

Vergleich 
der 

Temperator 

Coefficient 

Temperatur]  Coefficient 

TabeUen 

B 

18,1 
18,5 

15,90 
15,90 

3210 
8218 

2%2 
2995 

odoo   »o*o 

3248 
3260 

2896 
2925 

-38 
—  42 

+  66 
+  70 

3  und  9 

9,85 
9,45 

2878 
2898 

9,40 
9,50 

2885 
2402 

-12 
-  4 

€ 

14,5 
14,5 
14,5 
14,5 

2817  >) 

14,5 
14,5 
14,5 
14,5 

2840 
2801 
2801 
2856 

-23 
+  16 
+  16 
-39 

4  imd  10 

' 

9,55 
9,60 

2474 
2470 

9,55 
9,60 

2447 
2465 

+  27 
+    5 

D    i 

16,0 
16,0 

2887 
2920 

16,0 
16,0 

2840 
2897 

+  47 
+  23 

5  und  11 

16,25 
16,25 

2888 
2930 

16,30 
16,30 

2936 
2867 

—  48 
+  63 

- 

Dieses  Ergebniss  macht  es  möglich,  den  arteriellen  Blutdruck 
als  treibende  Kraft  bei  der  Messung  der  Viscosität  des  Blutes  zu 
verwenden. 

Die  vierte  Frage,  ob  das  Poiseuille'sche  Gesetz  auch  ftlr 
Flüssigkeiten  gilt,  welche  geformte  Körperchen  suspendirt  enthalten 
wie  das  Blut,  ist  schon  von  L  e  w  y  ')  aufgeworfen  und  f&r  defibrinirtes 
Blut  in  bejahendem  Sinne  beantwortet  worden.  Ich  kann  mich  daher 
auf  die  Erwähnung  der  Thatsache  beschränken,  dass  meine  Versuche 
zu  dem  gleichen  Ergebniss  f&hrten,  da  bei  der  Messung  der  Viscosität 
des  Blutes  die  bei  demselben  Thiere  erhaltenen  Coöfficienten  stets 
nahe   übereinstimmten   trotz  verschiedener  Druckwerthe  und   trotz 


1)  Nach  Poiseuille. 

2)  Siehe  dieses  Archiv  Bd.  65  S.  458-460. 
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Verwendung  von  Röhren,  deren  Durchmesser  zwischen  0,5  und 
1,1  mm  und  deren  Länge  zwischen  249  und  501  mm  schwankte. 
Daraus  ergibt  sich,  dass  das  Poiseuille'sche  Gesetz  auch  für 
Flüssigkeiten  gilt,  wenn  diese  geformte  Bestandtheile  enthalten, 
welche  sehr  klein  sind  im  Vergleich  zum  Durchmesser  der  Röhre. 

Zu  einer  experimentellen  Untersuchung  der  fünften  Frage  wurde 
ich  durch  Herrn  Collegen  Zuntz  veranlasst.  Bei  Gelegenheit  eines 
Besuches,  bei  welchem  ich  am  die  beschriebene  Versuchsanordnung 
zeigte,  hielt  derselbe  die  Möglichkeit  nicht  für  ausgeschlossen ,  da^ 
die  Strömung  in  der  Gapillare  sich  schon  im  Laufe  einer  halben 
Minute  durch  beginnende  Gerinnung  verzögere.  Obwohl  mir  nun 
dies  aus  dem  Grunde  nicht  wahrscheinlich  war,  weil  das  Blut  in 
der  Gapillare  nicht  still  steht,  sondern  beständig  durch  frisches  aus 
der  Arterie  ersetzt  wird,  so  war  doch  die  Möglichkeit  zu  beachten, 
dass  die  der  Röhrenwand  anliegeqden  Schichten  des  Blutes  schon 
innerhalb  30  Secunden  durch  beginnende  Gerinnung  eine  Âenderung 
ihrer  Viscosität  erleiden.  Ich  hielt  daher  eine  experimentelle  Prüfung 
der  Frage  für  wünschenswerth  und  habe  den  folgenden  Versuch  ge- 
meinschaftlich  mit  Herrn  Dr.  Opitz  angestellt: 

Als  Versuchsthier  diente  ein  Hund  nach  Fleischfütterung,  da  es 
sich  in  früheren  Versuchen  gezeigt  hatte,  dass  unter  dieser  Bedingung 
die  Viscosität  des  Blutes  besonders  gross  ist  und  es  möglich  erschien,  dass 
die  grosse  Viscosität  nach  Fleischfütterung  zum  Theil  durch  früher  be- 
ginnende Gerinnung  veranlasst  wird.  Bei  dem  an  diesem  Thiere 
angestellten  Reibungsversuche  wurde  nun  einerseits  die  Ausflusazeit 
etwas  erhöht  (auf  etwa  33  Secunden) ,  andererseits  aber  Blut  nicht 
in  einer,  sondern  in  zwei  Portionen  gesammelt  und  die  Ausflusszeit 
für  die  erste  und  zweite  Portion  registrirt  Dies  geschah  in  der  Weise, 
dass,  während  im  Wägegläschen  I  die  erste  Portion  gesammelt  wurde, 
die  freie  Hälfte  der  Wippe  mit  einem  frischen  Glasstreifen  und 
einem  zweiten  Wägegläschen  beschickt  wurde;  diese  Vorkehrung 
musste  innerhalb  18  Secunden  ausgeführt  werden,  dann  wurde  die 
Wippe  umgelegt  und  im  zweiten  Wägegläschen  Blut  noch  etwa 
15  Secunden  lang  aufgefangen.  Hat  nun  während  des  Versuchs  von 
83  Secunden  Dauer  eine  Gerinnung  in  der  Röhre  begonnen,  so  muss 
das  in  der  zweiten  Hälfte  gesammelte  Blut  eine  grössere  Viscosität 
zeigen  als  das  der  ersten.  Die  nachfolgende  Tabelle  12  enthält 
das  Ergebniss  von  4  an  demselben  Thiere  in  dieser  Art  angestellten 
Versuchen.     Die  Tabelle  zeigt  in  Stab  11,  dass  die  Abweichung 
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zwischen  der  ersten  und  zweiten  Hälfte  des  Versuches  in  zwei  Fällen 
positiv,  in  den  beiden  anderen  negativ  ist,  d.  h.  dass  die  Viscositftt 
des  Blutes  bald  in  der  ersten,  bald  in  der  zweiten  Hälfte  des  Ver- 
suches etwas  grösser  gefunden  wurde;  die  gefundenen  Abweichungen 
(in  maximo  20,7)  sind  aber  so  unbedeutend,  dass  sie  als  unvermei<l- 
liche  Messungsfehler  zu  betrachten  sind.  Das  Blut  erleidet  also 
bei  der  Durchströmung  der  Capillare  innerhalb  Va  Minute  noch 
keine  Veränderungen,  welche  die  Viscosität  beeinflussen. 


Durch  die  Beantwortung  der  aufgestellten  Fragen  glaube  ich 
erwiesen  zu  haben,  dass  wir  in  der  beschriebenen  Versuchsanordnung 
eine  ganz  zuverlässige  Methode  zur  Messung  der  Viscosität  des 
lebenden  Blutes  besitzen. 

C.  Thierversnche. 

Versuche  zur  Messung  des  Viscosität  des  lebenden  Blutes  habe 
ich  im  Ganzen  zwölf  ausgeführt,  nämlich  sechs  am  Hunde,  vier  am 
Kaninchen  und  zwei  an  der  Katze. 

Die  Ergebnisse  dieser  Versuche  sind  in  den  Tabellen  13  bis  15 
roitgetheilt:  Der  Werth  für  *  beträgt  in  Mittel 

beim  Hunde  1011  (im  Mittel  aus  6  Versuchen) 

bei  der  Katze  1128  (  „       „        „2  „        ) 

bei  dem  Kaninchen  1461  (  „        „        „4  »       ) 

Vergleicht  man  diese  Werthe  mit  der  Viscosität  des  destillirten 
Wassers  von  38  <>  C,  für  welches  *  =  4788  ist,  so  verhält  sich  die 
Viscosität  des  Hundeblutes  zu  der  des  destillirten  Wassers  von 
gleicher  Temperatur  =  4,7 : 1 

des  Katzenblutes  =  4,2 : 1 
des  Kaninchenblutes  =  3,3:1. 
Diese  Mittelwerthe  haben  jedoch  nur  eine  annähernde  Gültig- 
keit, da  die  Viscosität  des  Blutes  auch  innerhalb  derselben  Thierart 
noch  grossen,  speciell  durch  die  Art  der  Nahruns:  bedingten 
Schwankungen  unterliegt,  wie  die  folgende  Abhandlung  von  Opitz 
zeigen  wird. 

In  der  am  Hunde  ausgeführten  Versuchsreihe  schwanken  die 
Werthe  k  bei  den  einzelnen  Messungen  am  gleichen  Versuchsthier 
aufifallend  wenig,  im  Maximum  um  34,6,  trotzdem  der  Durch* 
messer  der  Röhren  von  0,5  bis  1,1  mm  und  der  Druck  in  einzelnen 
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Fallen  gleichfalls  erheblich  schwankt  (in  Versuch  5  um  80  mm 
Quecksilber).  Daraus  geht  hervor:  1.  dass  das  Poiseui  11  ersehe 
Gesetz  auch  für  das  lebende  Blut  gilt,  2.  dass  die  Messungsfehler 
der  Methode  auch  am  lebenden  Thiere  verschwindend  klein  sind. 

Beim  Veiigleich  der  Coëfficienten  der  einzelnen  Versuchsthiere 
f&llt  auf,  dass  die  Werthe  der  in  den  Sommermonaten  angestellten  Ver- 
suche unter  1000  liegen  (Versuch  1—3),  der  in  den  Wintermonaten 
angestellten  Versuche  aber  über  1000  (Versuch  4—6);  wenn  dies 
nicht  eine  zuftllige  Erscheinung  ist,  so  geht  daraus  hervor,  dass  die 
Viscositat  des  Blutes  im  Sommer  etwas  grösser  ist  als  im  Winter. 

Bei  der  Versuchsreihe  an  Katzen  und  Kaninchen  sind  die  Ab- 
weichungen unter  den  einzelnen  an  demselben  Thiere  vorgenommenen 
Messungen  grösser  als  beim  Hunde.  Auf  die  Ursache  dieser  Störung 
bin  ich  erst  im  Lauf  der  Versuche  aufmerksam  geworden;  sie  ist  schon 
oben  bei  der  Beschreibung  der  Methode  (s.  S.  423)  auseinander- 
gesetzt worden,  und  daselbst  sind  auch  die  Mittel  angegeben,  diese 
Störung  zu  vermeiden. 

Für  die  Versuche  am  Kaninchen  ist  bemerkenswerth,  dass  nicht 
allein  der  Mittelwert  der  Coöf&cienten  (1461)  grösser  ist  als  der  des 
Hundeblutes  (1011),  sondern  dass  auch  der  kleinste  Werth  von  k 
beim  Kaninchen  (1254)  grösser  ist  als  der  grösste  beim  Hunde  (1134). 
Es  ist  also  die  Viscositat  des  Kaninchen blutes  durchweg  kleiner  als 
die  des  Hundeblutes. 

Die  erheblichen  Unterschiede  in  der  Viscositat  des  Blutes,  welche 
zum  Theil  unter  den  verschiedenen  Individuen  derselben  Art,  noch 
mehr  aber  zwischen  verschiedenen  Thierarten  (Fleisch-  und  Pflanzen- 
fressern) hervortreten,  legen  den  Gedanken  nahe,  den  Einfluss  ver- 
schiedener Factoren,  insbesondere  der  Art  der  Nahrung,,  auf  die 
Viscositat  des  Blutes  zu  untersuchen.  Herr  Dr.  Opitz  hat  diese 
Aufgabe  übernommen  und  im  Folgenden  das  Ergebniss  seiner  Unter- 
suchungen über  die  Viscositat  des  Blutes  unter  verschiedenen  physio- 
logischen Bedingungen  mitgetheilt. 
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Ueber  die  Veränderungr  des  Seltendruckes  bel 
plötzlicher  Verengrungr  der  Strombahn. 

Von 
K.  HftrtUe. 


(Mit  1  Textfigur.) 


Bei  der  Methode,  die  Viscosit&t  von  Flüssigkeiten  durch  die 
Ausflussmenge  aus  Capillar -Röhren  zu  bestimmen ,  wird  der  Druck 
aus  technischen  Gründen  (vgl.  die  vorhergehende  Abhandlung  S.  427) 
nicht  im  Verlauf  der  Capillare,  sondern  unmittelbar  vor  derselben, 
in  einer  weiteren  Röhre  oder  in  einem  Reservoir  gemessen  und  gleich 
dem  Druck  am  Anfang  der  Capillare  gesetzt.  Dabei  b^eht  man 
aber  einen  Fehler,  da  der  Seitendruck  in  einer  Strombahn  bei  plötz- 
licher Aenderung  dieses  Durchmessers  gleichfalls  eine  plötzliche 
Aenderung  erleidet. 

Da  nun  diese  Aenderung  des  Drucks  meines  Wissens  nur  für 
weitere  Röhren  (bis  2,8  mm  Durchmesser)  experimentell  untersucht 
worden  ist*),  habe  ich  einige  Versuche  über  den  Druckverlust  in 
Capillar-Röhren,  wie  sie  zur  Messung  der  Viscosität  benützt  werden, 
in  folgender  Weise  ausgeführt  (s.  die  Figur  auf  folgender  Seite). 
Aus  einem  in  der  Figur  nicht  gezeichneten  Reservoir  fliesst  filtrirtes 
Leitungswasser  unter  constantem  Druck  durch  das  T-Rohr  T  und  von 
diesem  durch  die  Capillar-Röhre  C. 

In  diesem  System  wird  der  Druck  in  zwei  Punkten  A,  und  h^ 
durch  zwei  Manometer  Mi  und  üfn  von  je  8  mm  Lumen  gemessen, 
aus  All  d^i*  Druck  am  Anfang  der  Capillare  h^  berechnet  und  die 
Werthe  Ao  und  Ai  mit  einander  verglichen. 

Zur  Messung  des  Druckes  im  Verlauf  der  Capillare  ist  diese 
folgendermaassen  vorbereitet: 

Die  Capillare  wird  an  einem  Punkte  ihres  Verlaufe  kegelförmig 
angebohrt,  derart,  dass  das  Lumen  in  möglichst  kleinem  Umfang 


1)  Jakobson,  Arch.  f.  Ânat.  u.  PhysioL  1862  S.  683. 
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eröffnet  wird.  Auf  die  angebohrte  Stelle  wird  eine  T-förmige  Messingr* 
hülse  £  gekittet,  deren  freier  Schenkel  ein  Gewinde  trägt;  mit  diesem 
wird  eine  kurze  Metallröhre  R  vei^hraubt,  in  deren  Lumen  das 
Manometer -Rohr  Mu  gekittet  ist.  Der  Stand  der  Wassersäule  in 
Ml  und  Jlfii  wird  während  der  Durchströmung  des  Systems  mit 
Hülfe  eines  Eathetometers  abgelesen. 

In  dieser  Weise  wurde  der  Druckverlust  am  Anfang  von  vier 
Röhren  Ay  B,  E  und  F  untersucht,  deren  Dimensionen  in  nach- 
folgender Tabelle  angegeben  sind. 

Zwei  derselben,  B  und  E^  sind  in  verkürztem  Zustand  bei  den 
Versuchen  der  vorhergehenden  Abhandlung  gebraucht  und  dort  mit 
den  gleichen  Buchstaben  bezeichnet  worden. 


Die  Messungen,  deren  Werthe  in  der  Tabelle  angegeben  sind, 
führten  zu  folgendem  Ergebniss: 

Der  Druckverlust,  welcher  beim  üebergang  der  Strömung  aus 
einer  weiteren  in  eine  engere  Röhre  stattfindet,  nimmt  rasch  ab 
mit  der  Verengerung  der  Röhre  und  ist  bei  Röhren  von  0,5  mm 
Durchmesser  verschwindend  klein;  er  wird  im  Allgemeinen  grösser 
mit  der  Zunahme  des  Gefälles  und  kann  durch  Anbringung  einer 
kegelförmigen  Einflussöffnung  vermindert  werden. 

Die  Versuche  an  den  einzelnen  Röhren  zeigen  femer: 

A)  Bei  der  Röhre  von  2  mm  Durchmesser  ist  der  Druckverlust 
am  Anfang  ein  recht  erheblicher,  er  beträgt  mindestens  lO^/o;  bei 
Anbringung  einer  kegelförmigen  Einströmungsöffnung  an  der  vorher 
glatt  abgeschnittenen  Röhre  vermindert  sich  derselbe  bei  annähernd 
gleichem  Gefälle  (Spalte  1  und  4  der  Tabelle)  von  24  auf  16  «  o. 

B)  Bei  der  Röhre  von  1,1  mm  Durchmesser  ist  der  Druck- 
verlust wesentlich  kleiner,  im  Maximum  3,4  ^/o,  und  nach  Anbringung 
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der  ke$2:elförmigen  Einflussöffhung  innerhalb  weiter  Grenzen  unab- 
hängig vom  Gefälle. 

E)  Noch  kleiner  wird  der  Druckverlust  bei  der  Capillar-Röhre 
von  0,545  mm  Durchmesser,  1,1  ^/o  im  Maximum,  und  zwar  bei  sehr 
viel  grösserem  Gefälle  als  in  den  vorhergehenden  Versuchen. 

Ferner  scheint  nach  den  Versuchen  an  dieser  Röhre  von  Einfioss 
auf  den  Druckverlust  die  Richtung,  in  welcher  die  Röhre  durch- 
strömt wird:  Ergibt  die  mikrometrische  Messung  des  Röhrendurch- 
messers an  beiden  Enden  nicht  genau  gleich  grosse  Lumina,  so  ist 
der  Druckverlust  etwas  kleiner,  wenn  die  Strömung  in  der  Richtung 
vom  weiteren  nach  dem  engeren  Ende  erfolgt  (Versuche  a  und  c). 

F)  Bei  der  nun  folgenden  Röhre,  welche  etwa  **/iooo  mm 
kleineren  Durchmesser  hat  als  die  vorhergehende,  sind  einerseits 
die  procentischen  Abweichungen  noch  kleiner,  andererseits  kommt 
nun  überhaupt  kein  Druck  Verlust  mehr  zur  Beobachtung,  da  der  in 
der  dritten  Spalte  berechnete  von  */io  mm  Wasserhöhe  wohl  in  den 
Bereich  der  Messungsfehler  fällt;  vielmehr  sehen  wir  hier  einen 
Druckzuwachs  am  Anfang  der  Capillare  auftreten,  der  aber  nach 
dem  Anblasen  des  Kegels  so  klein  wird,  dass  er  vielleicht  unter  die 
Messungsfehler  fällt 

Da  ich  zur  Erklärung  dieser  auch  von  anderen  Autoren  be- 
schriebenen Erscheinung*)  nichts  beitragen  kann,  beschränke  ich 
mich  darauf,  aus  den  Versuchen  folgende  praktische  Consequenzen 
zu  ziehen: 

Zu  Viscositätsbestimmungen  sollen  im  Interesse  einer  genauen 
Druckmessung  Capillaren  von  nicht  oder  niur  sehr  wenig  mehr  als 
Va  mm  Durchmesser  verwendet  werden  ;  dabei  empfiehlt  es  sich,  den 
Anfang  der  Capillare  kegelförmig  zu  erweiten  und  die  Capillare 
nöthigen  Falles  in  der  Richtung  von  weiteren  zum  engeren  Ende  zu 
durchströmen. 


1)  Vgl.  Jakobson,  1.  c. 


447 


(Aas  dem  physiologischen  Institat  der  üniversitftt  Bresko.) 

Ueber 

cUe  Veranderimgr   der  Vlscosltät  des  Blutes 

unter  dem  Binfluss  verschiedener  Bmährungr 

und  experimenteller  Blngrrlffe. 

Von 

RvsseU  B«rt«M-Optti, 

Assistenten  am  Institat 


Nachdem  festgestellt  worden  ist,  dass  die  in  der  vorhergehenden 
Abhandlung  beschriebene  Methode  eine  sehr  genaue  Messung  der 
Viscositat  des  lebenden  Blutes  gestattet,  kann  man  daran  denken, 
die  Veränderungen  dieser  Eigenschaft  des  Blutes  unter  verschiedenen 
physiologischen  und  pathologischen  Bedingungen  zu  untersuchen. 
Ich  habe  zunächst  den  Einfluss  der  folgenden  drei  Factoren  auf  die 
Viscositat  des  Blutes  untersucht: 

I.   Einfluss  der  Narkose. 

n.   Einfluss  der  Blutentziehung, 
ni.   Einfluss  verschiedener  Nahrung  und  der  Ent- 
ziehung der  Nahrung. 

Die  zu  den  Versuchen  verwendeten  Capillaren  sind  dieselben, 
welche  Herr  Prof.  Hurt  hie  in  seinen  Versuchen  gebraucht  hatte. 
Ich  gebe  an  dieser  Stelle  noch  einmal  die  Dimensionen  derselben 
wieder: 


Röhre 


c 

D 
E 


Dorchmesser  (mm) 


Länge  (mm) 


0,5165 
0,5406 
0,5430 


296,2 
225,3 
249,0 


Um  aber  zu  prüfen,  ob  die  Röhren  keine  Veränderung  ihrer 
Dimensionen  erlitten  haben,  und  um  sicher  zu  sein,  dass  ich  in  der 

S.  rfltff«r,  AfekW  fSr  Phjilttoci«.  Bd.  82.  31 
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Handhabung  der  Methode  keine  Fehler  mache,  unternahm  ich  mehrere 
Vorversuche  mit  destillirtem  Wasser,  deren  Ergebnisse  in  der  folgen- 
den Tabelle  I  enthalten  sind.  In  dieser  sind  die  bei  meinen  Ver- 
suchen erhaltenen  Coëfficienten  X;  mit  den  entsprechenden  Poiseuille- 
sehen  für  gleiche  Temperaturen  verglichen. 

Die  Tabelle  lehrt,  dass  die  Abweichungen  von  den  von  Poiseuille 
angegebenen  Coöfficienten  für  Röhre  B  negativ,  für  die  Röhren  C 
und  E  positiv  sind.  Im  Uebrigen  sind  die  einzelnen  DifferenzeiL. 
noch  mehr  aber  das  Mittel  aus  denselben  so  gering,  dass  sie  inner- 
halb der  Grenzen  unvermeidlicher  Messungsfehler  fallen. 

Bemerkt  sei  noch,  dass  diese  Versuche  mit  destillirtem  Wasser 
gegen  das  Ende  sämmtlicher  Blutversuche  wiederholt  worden  sind, 
um  zu  sehen,  ob  die  gebrauchten  Capillaren  mit  der  Zeit  sich  viel- 
leicht durch  Ansatz  verengt  hätten.  Die  Resultate  zeigten,  dass  eine 
Veränderung  nicht  eingetreten  war,  denn  diese  späteren  Versuche 
weisen  im  Vergleiche  mit  den  Poiseuille'schen  Werthen  keine 
grösseren  Differenzen  auf,  als  die  durch  die  Vorversuche  er- 
haltenen. 

I.   Ueber  den  Einflnss  der  Narkose  anf  die  Viscosität  des  Elates. 

Bei  den  Versuchen  am  lebenden  Thiere  ist  es  unbedingt  noth- 
wendig,  dass  das  Thier  ganz  ruhig  liegt,  nachdem  die  CanOlen  in 
die  Carotiden  eingebunden  worden  sind.  Es  ist  also  nöthig,  das 
Versuchsthier  tief  zu  narkotisiren.  Da  nun  die  Methode  Auf- 
schluss  geben  soll  über  die  normale  Viscosität  des  lebenden  Blutes, 
so  muss  zunächst  untersucht  werden,  ob  dieselbe  etwa  schon  unter 
dem  Einfluss  der  gebrauchten  Narkotica  eine  Veränderung  erleidet. 
Ein  auf  die  Entscheidung  dieser  Frage  gerichteter  Versuch  musste 
in  der  ^Y^ise  ausgeführt  werden,  dass  die  Viscosität  des  Blutes  zu- 
nächst am  nicht  narkotisirten  Thiere  gemessen,  das  Thier  darauf 
narkotisirt,  die  Viscosität  des  Blutes  von  Neuem  bestimmt  und  nun 
die  Werthe  der  Viscosität  des  narkotisirten  mit  denen  des  nicht- 
narkotisirten  Thieres  verglichen  wurden. 

Da  nun  nichtnarkotisirte  Kaninchen  bei  Weitem  ruhiger  liegen, 
als  nicht  narkotisirte  Hunde,  habe  ich  den  Versuch  am  Kaninchen 
in  folgender  Weise  ausgeführt:  Am  nicht  narkotisirten  Thiere 
wurden  die  beiden  mit  1  und  2  bezeichneten  Versuche  der  Tabelle  II 
ausgeführt,  bei  welchen  sich  der  Coefficient  1295  ergab,  —  im  Mittel 
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aus  2  Messungen,  welche  um  25,4  von  einander  abwichen«  Darauf 
erhielt  das  Thier  IV2  ccm  einer  2^/oigen  Morphinlösung  subcutan, 
und  Vs  Stunde  nach  der  Injection  wurde  es  durch  eine  Mischung 
von  Chloroform  und  Aether  tief  narkotisirt  Nun  wurden  die  mit 
3  und  4  bezeichneten  Versuche  der  Tabelle  n  ausgeführt  Diese 
ergaben  als  Mittelwerth  für  den  Coßffidenten  h  1290,7,  so  dass  der 
Unterschied  in  der  Viscosität  des  Blutes  des  narkotisirten  und  nicht 
narkotisirten  Thieres  nur  4,3  betrug.  Diese  ausserordentlich  gute 
Uebereinstimmung  der  beiden  Coèfficienten  zeigt,  dass  die  durdi 
genannte  Mittel  hervorgerufene  Narkose  keinen  Einfluss  auf  die 
Viscosität  des  Blutes  ausübt. 

IL    Ceber  den  Einfluss  der   Blutentziehung  auf  die  Viaeositlt 

des  Blutes. 

Dass  die  Viscosität  des  Blutes  eine  Veränderung  durch  Blutr 
entziehung  erfährt,  ist  von  vornherein  zu  erwarten,  da  das  Blut 
durch  diesen  Eingriff  eine  Aenderung  sowohl  im  specifischen  Gewicht 
als  auch  in  der  Zahl  der  Blutkörperchen  erleidet  Diese  Erwartung 
ist  auch  durch  den  Versuch  vollkommen  bestätigt  worden. 

Als  Versuchstiere  dienten  3  Hunde,  von  denen  2  mehrere 
Tage  vor  dem  Versuch  mit  gemischter  Kost,  im  Wesentlichen  mit 
Brot  ernährt  wurden,  während  der  dritte  Hund  ausschliesslich  Fleisch 
erhalten  hatte.  Die  Ergebnisse  der  Versuche  sind  in  Tabelle  m 
zusammengestellt  Die  Versuche  a  sind  vor,  h  nach  der  Blut- 
entziehung angestellt. 

Versuchsprotokolle. 

Hund  1.    (19.  JuDi  1899.)    Gewicht  12000  g.    Nach  Yersach  2  der  Tabelle  m 

wurden  dem  Thiere  250  ccm  Blut  entzogen.    Versach  8  wurde  25  Minutai 

später  ausgeführt 
Hund  2.    (12.  JuU  1899.)    Gewicht  9800  g.    Nach  Versuch  2  der  TabeUe  UI 

wurden  dem  Thiere  150  ccm  Blut  entzogen.    Versuch  8  begann  Vt  Stande 

nach  der  Blntentziehung. 
Hund  8.    (15.  Juli  1899.)    Gewicht  19250  g.    Diesem  Thiere  wurden  400  ocm 

Blut  entzogen  nach   Versuch  2  der  TabeUe  HL    Der  Versuch   8  wurde 

^k  Stunde  später  gemacht 

Das  Er^^ebniss  dieser  Versuche  ist  folgendes:  In  allen  FftUen 
tritt  nach  der  Blntentziehung  eine  Erhöhung  von  A;,  also  eine  Ab- 
nahme der  Viscosität  ein;  dieselbe  geht  aber  in  den  einzelnen  Ver- 
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Russell  Burton-Opitz: 


suchen  weder  proportional  der  Grösse  der  Blutentziehung  noch  der 
Aenderung  des  specifischen  Gewichtes,  woraus  zu  schliessen  ist,  dass 
die  die  Viscosität  bestimmenden  Factoren  nicht  ganz  dieselben  sind 
wie  diejenigen,  welche  das  specifische  Gewicht  beeinflussen«  Die  nach- 
folgende Zusammenstellung  enthält  eine  Uebersicht  über  die  Ver- 
änderung der  beiden  genannten  Eigenschaften  des  Blutes  unter  dem 
Einfluss  der  Blutentziehung. 

Tabelle  IV. 


Hund 

Blutmenge 
A  Vi«  des 
Körper- 
gewichtes 

Entzogene 

Biutmenge 

B 

B  in  Vo 
von  A 

Abnahme 
des  spec. 
Gewichts 

Aenderung 

der 
Viscositàt 

I 
II 

m 

920 

750 

1480 

250 
150 
400 

27 
20 
87 

0,0050 
0,0013 
0,0010 

56,7 
,       162,8 

84,4 

III.  lieber  den  Einflass  verschiedener  Ernährung  auf  die 
Viscosität  des  Blutes. 

A.   Versuche  an  Hunden. 

1.  Die  Viscosität  des  Blutes  nach  Entziehung  der  Nahrung. 

2.  Die  Viscosität  des  Blutes  nach  Ernährung  mit  Kohlehydraten« 

3.  Die  Viscosität  des  Blutes  nach  Ernährung  mit  Fett. 

4.  Die  Viscosität  des  Blutes  nach  Ernährung  mit  Fleisch. 

Für  sämmtliche  Fütterungsversuche  ist  zu  bemerken,  dass  sie 
insofern  keine  reinen  Versuche  sind,  als  die  Nährstoffe,  deren  Ein« 
fluss  auf  die  Viscosität  des  Blutes  festgestellt  werden  sollte,  dem 
Thiere  nicht  in  reinem  Zustande,  sondern  nur  quantitativ  überwiegend 
im  Futter  verabreicht  wurden.  So  z.  B.  diente  als  Eiweisskost 
mageres  Pferdefleisch.  Die  Eohlehydratkost  bestand  aus  Brot  und 
Kartoffeln,  und  bei  der  Fettkost  musste  dem  Fett  etwas  Fleisch 
oder  Brot  beigemischt  werden,  da  die  Thiere  die  Annahme  reinen 
Fettes  verweigern.  Das  Wesentliche  über  die  Fütterung  der  einzelnen 
Thiere  ist  in  den  folgenden  Protokollen  enthalten;  die  Ordnungs- 
zahlen der  Versuchsthiere  entsprechen  denen  der  Tabellen  V— VDI. 


1.  Hnngerversiiehe.    (Tabelle  V.) 

Dem  Hund  1  und  Hund  2  wurde  jegliches  Futter  f&r  drei  Tage  entiogeo. 
Versuche  wurden  am  22.  bezw.  25.  Juli  1899  ausgeführt 


IMe 
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2.  Kohlfhjdratfitternng.    (Tabelle  VI.) 

Hund  1.    Gewicht  11000  g. 

21.  October  1899.    Hangertag. 

22. — 24.  October.    Brot  und  Kartoffeln  in  beliebiger  Menge. 
25.  October  Morgens  7  Uhr  ietite  Fütterung.    10  ühr  Versuch. 
Hund  2.    Gewicht  10200  g. 

25.  October.    Hungertag. 

26.-29.  October.    Brot  und  Kartoffeln  in  beüebiger  Menge. 

30.  October.    Letzte  Fütterung  früh  Morgans.    Versuch  3  Stunden  später. 
Hund.  3.    Gewicht  15000  g. 

31.  October.    Hungertag. 

1.— 4.  November.    Brot  und  Kartoffeln  in  beliebiger  Menge. 
5.  Norember.    Letztes  Futter  früh  Morgens.    Versuch  einige  Stunden  später. 
Hund  4.    Mittelgrosses  Thier. 

15.  -  21.  Juni  1900.    Brot  und  Kartoffeln  in  beliebiger  Menge. 

22.  Juni.    Letzte  Fütterung.    Versuch  einige  Stunden  darauf. 
Hund  5.    Blittelgrosses  Thier. 

22.-29.  Juni  1900.    Brot  und  Kartoffeln  in  beliebiger  Menge. 
30.  Juni.    Letzte  Fütterung.    Versuch  einige  Standen  später. 

3.  Fettfïttfnmg.    (Tabelle  Vü.) 

Hund  1.    Gewicht  9800  g. 

26.  Mai  1900.    Hungertag. 

27.-29.  Mai.    Täglich  IVs  Pfund  recht  fetten  Fleisches. 

30.  Mai  Morgens  Versuch.    Letztes  Futter  10  Stunden  vorher. 
Hund  2.    Gewicht  9500  g. 

31.  Mai  1899.    Hungertag. 

1.— 3.  Juni.    Täglich  Vit  Pfund  fetten  Fleisches. 

4.  Juni.    Versuch.    Letzte  Fütterung  5  Stunden  vorher. 
Hund  3.    Gewicht  12700  g. 

7.  November  1899.    Hungertag. 

8.-9.  November.    Täglich  IV«  Pfund  Fett  mit  Brot  untermischt 

10.  November.    Versuch.    Letzte  Fütterung  Abends  vorher. 
Hund  4.    Gewicht  12000  g. 

13.  November  1899.    Hungertag. 

14.  November.    Vit  Fett  mit  Brot  untermischt 

15.  November.    Versuch.    Letztes  Futter  10  Stunden  vorher. 
Hund  5.    (Gewicht  14000  g. 

13.  April  1900.    Hungertag. 

14.  April.    Abends  Vs  Pfund  reines  Fett  mit  wenig  Brot  untermischt 

15.  April.    Versuch. 

4.  Fleischfatterniig.    (Tabelle  VIII.) 

Hund  1.    Gewicht  12000  g. 

21.  März  1899.    Hungertag. 

22.  Man.     Vit  Pfund  Pferdefleisch,  und  zwar  Mittags  1,  Abends  Vs  Pfand. 
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23.  Mftn.    Morgens  Versuch. 

Dieses  Thier  machte  einen  kränklichen  Eindruck  und  vertrug  die 
Narkose  schlecht     Bei  der  Section  fanden  sich  keine  makroskopisch 
sichtbare  pathologische  Veränderungen. 
Hund  2.    Gewicht  11000  g. 

26.  M&n  1899.    Hungertag. 

27.  März.    Abends  1  Pfund  Pferdefleisch. 

28.  Marx.    Moigens  Vs  Pfund  Pferdefleisch.    Versuch  5  Stunden  später. 
Hund  3.    Gewicht  13000  g. 

28.  März  1899.    Hungertag. 

29.-31.  März.    Täglich   1V9~2  Pfund   mageres  Pferdefleisch  (zu  gleichen 
Theilen  Morgens  und  Abends). 

1.  April.    Morgens  Versuch. 
Hund  4.    Gewicht  12000  g. 

11.  Juli  1899.    Hungertag. 

12.— 14.  Juli.     Täglich    IVt— 2  Pfund    mageres   Pferdefleisch  (zu  gleichen 

Theilen  Morgens  und  Abends). 
15.  Juli.    Morgens  Versuch. 
Hund  5.    Gewicht  12000  g. 
30.  April  1900.    Hungertag. 
1   Mai.    Spät  Abends  Vt  Pfimd  Pferdefleisch. 

2.  Mai.    Versuch. 

Die  Ergebnisse  der  Fûttenmgsversuche  sind  in  Tabellen  V — Vin 
enthalten.  Zur  besseren  Uebersicht  sind  in  Folgendem  die  Coêffi- 
cienten  k  als  Mittel  aus  den  einzelnen  Versuchen  der  Versuchs- 
reihen V— Vin  zusammengestellt. 

Bei  der  Berechnung  dieser  Mittelwerthe  habe  ich  den  Versuch  1 
der  Tabelle  VHI  nicht  verwendet,  da  es  fraglich  erschien,  ob  der 
ungewöhnlich  niedrige  Werth  des  Coêfficienten  k  nicht  durch  eine 
Erkrankung  des  Thieres  veranlasst  war.  (Siehe  die  Versuchsprotokolle.) 

Tabelle  IX. 


Art  der  Nahrung 


Mittel        '  9^^^^^  ^chwwà- 
der  Versuchs-  ;>^«J<>"J.^T. 


reihen  k 


I 


sehen  den  ein- 
zelnen Thieren 


1.  Hunger 

2.  Erdüirung  mit  Kohlehydraten. 

8.  Ern&hrung  mit  Fett 

4.  Ernährung  mit  Fleisch .  .   .   . 


1106 
950 
914 
724 


9 

27 

25 

145 


Diese  Uebersicht  zeigt  zunächst,  dass  die  Art  der  Ern&hrung 
tuf  die  Viscositftt  des  Blutes  einen  grossen  Einfluss  ausübt,  derart, 
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das8  dieselbe  ihren  niedrigsten  Werth  im  Hungerzustand  des  Thieres 
und  ihren  höchsten  Werth  nach  .Fleischfütterung  erreicht  Eine  Er- 
klärung der  auffallend  grossen  Unterschiede  in  der  Viscosität  des 
Blutes  lässt  sich  auf  Grund  unserer  jetzigen  Kenntnisse  nicht  geben, 
und  ich  bin  nur  in  der  Lage,  über  den  Einfluss  von  zwei  Factoren 
Folgendes  zu  sagen: 

Was  zunächst  das  specifische  Gewicht  betrifit,  so  zeigt  der  Ver- 
gleich der  Tabellen,  dass  zwar  im  Grossen  und  Ganzen  mit  der  Er- 
höhung des  specifischen  Gewichtes  eine  Erhöhung  der  Viscosität  des 
Blutes  Hand  in  Hand  geht,  dass  aber  der  Parallelismus  an  ver- 
schiedenen Stellen  eine  Ausnahme  erleidet,  und  so  zeigt  sich  auch  hier 
wieder,  dass  die  Factoren,  von  welchen  das  specifische  Gewicht  abhängt, 
nicht  identisch  sind  mit  denen,  welche  die  Viscosität  beeinflussen. 

Um  femer  den  Antheil,  welchen  die  Blutflüssigkeit  an  den 
Âenderungen  der  Viscosität  nimmt,  kennen  zu  lernen,  habe  ich  in 
einer  Anzahl  von  Fällen  aus  dem  Blute  der  zu  den  Versuchen  be- 
nutzten Thiere  Serum  gewonnen  (da  Plasma  selbst  nicht  zu  eitalten 
ist)  und  die  Viscosität  desselben  untersucht,  nach  der  in  der  folgen- 
den Abhandlung  angegebenen  Methode.  Das  Ergebniss  der  Versuche 
ist  in  Tabelle  X  enthalten: 

Tabelle  X. 


Art  der  Nahrung 

Coefficient 
ibdes 

lebenden 
Blutes 

Differenzen 
▼on  k 

Coefficient 

kl  des 

Serums 

Differeniea 
von  ifci 

1.  Hunger 

2.  Eohlehydratfötterung  . 

3.  Fettfötterung | 

4.  Fleischfütterung  .  .  . 

1110 
956 

616 

}     154 

}      ^ 
}    294 

3203 
2906 

2835 

}    297 

281 

1  -210 

Diese  Zusammenstellung  zeigt,  dass  die  Viscosität  des  Blutes 
mit  der  des  Serums  nicht  parallel  geht  Zwar  ändert  sich  die  Vis- 
cosität des  Blutes  mit  der  des  Serums  im  Allgemeinen  im  gleichen 
Sinne  bei  den  ersten  drei  Versuchsreihen:  Hunger,  Kohlehydrat- 
und  Fettfütterung,  wenn  auch  nicht  in  der  Weise,  dass  die  Aende- 
rung  der  Viscosität  des  Blutes  proportional  der  des  Serums  geht 
(wie  aus  den  in  Stab  3  bezw.  5  verzeichneten  Differenzen  ohne 
Weiteres  hervorgeht).  Vielmehr  fällt  auf,  dass  einem  kleinen  Unter- 
schied in  der  Viscosität  des  Blutes  zwischen  Kohlehydrat-  und  Fett- 
fütterung ein  sehr  grosser  beim  Serum  entspricht,  dessen  Viscosität 
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offeDbar  durch  die  Aufiiahme  von  Fett  wesentlich  erhöht  worden  ist. 
Dagegen  zeigt  sich  eine  auffallende  Abweichung  bei  der  Fleisch- 
fütterung,  insofern  die  sehr  hohe  Viscositftt  des  Blutes  nicht  von 
einer  entsprechenden  des  Serums  begleitet  wird.  Wahrend  nämlich 
der  Unterschied  der  Coëfficienten  k  bei  Kohlehydrat-  und  Fleisch- 
fütterung  für  das  gesammte  Blut  340  betragt,  betragt  er  für  die 
entsprechenden  Sera  nur  71.  Vergleicht  man  Fleisch-  und  Fett- 
fütterung,  so  zeigt  sich,  dass  die  Viscosität  des  Gesammtblutes  nach 
Fleischfbtterung  eine  wesentlich  grössere  ist  als  nach  Fettfütterung, 
wahrend  umgekehrt  beim  Serum  die  Viscosität  nach  Fettfbtteruns; 
grösser  ist  als  nach  Fleischfütterung.  Aus  diesen  Thatsachen  muss 
der  Schluss  gezogen  werden,  dass  die  hohe  Viscosität  des  Blutes 
nach  FleischfQtterung  im  Wesentlichen  durch  die  geformten  Elemente 
des  Blutes  hervorgerufen  wird. 

Die  einzelnen  Versuchsreihen  enthalten  noch  folgende  bemerkens- 
werthe  Punkte.  In  den  Versuchen  von  Hûrthle,  welcher  die  Vis- 
cosität nicht  experimentell  beeinflusst  hat,  beträgt  der  mittlere 
Werth  von  k  für  die  Viscosität  des  Hundeblutes  (siehe  dessen 
Tabelle  13  S.  439)  1012,  das  Minimum  889  und  das  Maximum 
1122.  Die  Abweichung  vom  Mittel  beträgt  also  hier  123,  zwischen 
dem  höchsten  und  niedrigsten  Werthe  233. 

Demgegenüber  ist  in  meinen  Versuchen  die  Differenz  zwischen 
dem  höchsten  und  niedrigsten  Werthe  von  k  aller  Versuche  sehr 
viel  grösser,  nämlich  555*);  dagegen  zeigt  die  Viscosität  unter  den 
einzelnen  Individuen  derselben  Versuchsreihe,  d.  h.  bei  gleicher  Er- 
nährung, verhältnissmässig  kleine  Aenderungen,  wie  aus  der  folgenden 
Zusammenstellung  zu  ersehen  ist 


Tabelle  XI. 


Art  der  Nahrung 

k 
Maiimain 

k 

1; 

Mittel 

GröBSte 
Differenz  der- 
selben Ver- 
suchsreihe 

1.  HuDgenrersuche   .   .   . 

2.  KoblebydratfttteniDg  . 
S.  Fettfilttemng    .... 
4.  FleiBchftttemog  .   .  . 

1110 
963 
926 

804 

1101 
986 
901 
659 

1106 
950 
914 
724 

9 

27 

25 

145 

Mittel  aus  allen  Versuchen    923 


»)  TabeUe  V  Versuch  1  und  Tabelle  Vm  Versuch  1. 
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Aus  der  Zusammenstellung  ergibt  sich  zunächst,  dass  die  Ab- 
weichungen in  der  Viscosität  des  Blutes  zwischen  den  einzelnen  Indi- 
viduen nicht  grösser  sind,  als  sie  gelegentlich  bei  verschiedenen  Messungen 
an  einem  und  demselben  Thiere  vorkommen.  Nur  nach  Fleiscb« 
fütterung  finden  sich  grössere  Differenzen,  für  welche  aber  die  in 
den  Protokollen  angegebenen  Unterschiede  in  der  Em&hrung  wieder 
eine  Erklärung  geben. 

Bei  den  Hunden  2  und  5  (Hund  l  ist  aus  dem  angegebenen 
Grunde  [S.  457]  von  der  Betrachtung  ausgeschlossen)  liegt  nämlich 
zwischen  dem  Hungertage  und  dem  Versuche  nur  ein  Fûtteningstag, 
während  die  Hunde  S  und  4  vor  dem  Versuch  je  drei  Tage  lang 
mit  Fleisch  gefüttert  wurden.  Bei  ersteren  zeigt  nun  die  ViscositAt 
des  Blutes  einen  grösseren  Werth  als  bei  letzteren.  Durch  welche 
Stoffe  oder  Vorgänge  im  Blut  die  Unterschiede  der  Viscosität  in 
beiden  Fällen  veranlasst  werden,  ist  vorläufig  nicht  zu  sagen,  —  ver- 
muthlich  durch  die  geformten  Elemente  des  Blutes,  wie  aus  dem 
Vergleich  der  Viscosität  des  Blutes  mit  der  des  Serums  hervorgeht. 

B.  Versuche  an  Kaninchen. 

Auch  beim  Kaninchen  habe  ich  den  Einfluss  der  Nahrung  auf 
die  Viscosität  des  Blutes  festzustellen  gesucht,  mit  dem  Unterschiede, 
dass  ich  bei  diesem  Thiere  auf  die  Ftittenmg  mit  Fett  und  Fleisch 
verzichten  musste.    Messungen  der  Viscosität  wurden  vorgenommen: 

1.  an  hungernden  Thieren; 

2.  nach  Fütterung  mit  Mohrrüben  und  Krautblättem; 

3.  nach  Fütterung  mit  Hafer. 

1.  HnDgerversaehe.    (Tabelle  XII.) 
Kaninchen  1. 

15.— 17.  August  1900.    Hunger. 

Gewicht  15.  August  «  1970  g 

Gewicht  18.  August  =  1830  g 


Gewichtsverlust      140  g 
18.  August    Versuch. 
Kaninchen  2. 

17.— 19.  August  1900.    Hunger. 

Gewicht  17.  August  =  1700  g 
Gewicht  20.  August  =  1480  g 
Gewichtsverlust      220  g 
20.  August.    Versuch. 
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2.  Ftttteru/ç  mit  Mehrriibeii.    (TabeUe  Xm.) 
Kanineben  1.    Mittelgrosses  Thier. 
20.  Juli  1900.    Hungertag. 

21.— 24.  Juli.     Mohrrüben  and  Erautblfttter  in  beliebiger  Menge. 
FuUer  24  Abends. 

25.  Juli.    Versuch. 
Kaninchen  2.    Mittelgrosses  Thier. 

23.  Juli  1900.    Hungertag. 

24.-27.  Juli.    Mohrrüben  und  Krautblätter  in  beliebiger  Menge. 

28.  Juli.    Versuch.    Letztes  Futter  3  Stunden  vor  demselben. 

3.  Fttttenu^  mit  Hafer.    (Tabelle  XIV.) 
Kaninchen  1.    Mittelgrosses  Thier. 

26.  August  1900.    Hungertag. 

27.-29.  August    Hafer  in  beliebiger  Menge.    Letztes  Futter  29.  Abends. 
30.  August    Versuch. 
Kaninchen  2.    Mittelgrosses  Thier. 
7.  October  1899.    Hungertag. 
8.— 10.  October.    Hafer  in  beliebiger  Menge.    Letztes  Futter  5  Stunden  Tor 

dem  Versuch. 
11.  October.    Morgens  Versuch. 

Die  Ergebnisse  dieser  Fûtterungsversuche  sind  in  den  Tabellen 
XII— XIV  enthalten  und  zum  besseren  Vergleich  der  Resultate  die 
Mittelwerthe  der  Coêf&cienten  k  aus  den  einzelnen  Versuchsreihen 
im  Folgenden  zusammengestellt. 

Tabelle  XV. 
Einfluss  der  Nahrung  auf  die  Viscosität  des  Blutes  beim  Kaninchen. 


Art  der  Nahrung 

k  im  Mittel 

aus  den  einzelnen 

Versuchsreihen 

Gröttte 
Schwankung  in 

derselben 
Versuchsreihe 

1.  Hunger 

2.  MohrrObenfÜtterung 

3.  Haferfütterung 

1263 
1454 
1257 

95 
51 

82 

Aus  dieser  Zusammenstellung  ergibt  sich  zunächst  in  Ueber- 
einstimmung  mit  den  Versuchen  von  Hurt  hie,  dass  die  Viscosität  des 
Blutes  beim  Kaninchen  wesentlich  geringer  ist  als  die  beim  Hunde. 
Bei  diesem  ist  der  Werth  fQr  k^  der  ja  der  Viscosität  umgekehrt 
proportional  ist,  im  Mittel  aus  allen  meinen  Versuchen  925,  beim 
Kaninchen  dag^en  1346. 
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Weiterhin  aber  geht  aus  den  Versuchen  hervor,  dass  die  Viscosität 
des  Blutes  beim  Kaninchen  durch  die  Em&hrung  zum  Theil  in 
anderem  Sinne  beeinflusst  wird  als  beim  Hunde.  Zwar  nimmt  auch 
beim  Kaninchen  die  Viscosität  zu  nach  Haferfütterung  im  Vergleich 
zur  Fütterung  mit  MohrrQben,  entsprechend  dem  grösseren  Eiweiss- 
gehalte  des  ersteren,  dagegen  finden  wir  die  kleinsten  Werthe  der 
Viscosität  des  Blutes  nicht  im  Hungerzustand  wie  beim  Hunde, 
sondern  nach  Fütterung  mit  Mohrrüben.  Diese  Erscheinung  dürfte 
einerseits  durch  den  grossen  Wassergehalt  dieses  Futters  henror- 
gerufen  sein,  anderseits  aber  dadurch,  dass  der  Stoffwechsel  des 
Pflanzenfressers  im  Hungerzustand  dem  des  Fleischfressers  ähnlicher 
wird. 

Der  Vergleich  der  Viscosität  mit  dem  specifischen  Ge- 
wichte ergibt  auch  in  dieser  Versuchsreihe  wieder,  dass  diese 
beiden  Eigenschaften  des  Blutes  sich  im  Allgemeinen  in  gleichem 
Sinne  ändern:  so  fallen,  wie  die  nachfoteende  Zusammenstellung 
zeigt,  der  höchste  und  niedrigste  Werth  der  Viscosität  mit  dem 
höchsten  und  niedrigsten  des  specifischen  Gewichtes  zusammen, 
aUein  die  innerhalb  derselben  liegenden  Werthe  zeigen,  wie  in  den 
früheren  Versuchsreihen,  dass  eine  völlige  Proportionalität  zwischen 
Viscosität  und  specifischem  Gewichte  nicht  besteht 

Tabelle  XVI. 

Vergleich  der  Werthe  der  Viscosität  und  des  specifischen  Gewichtes 
des  Blutes  beim  Kaninchen. 


X;  des  lebenden 
Blutes 


Spec  Gewicht 


Hunger  .  .  . 
Hafertttttening 
HaferfÙttening 
Hunger  .  .  . 
Mohrrüben.  . 
Mohrrüben.    . 


1216,1 
1216,2 
1298,5 
1311,1 
1429,2 
1480,0 


1.0477 
1,0469 
1,0472 
1,0475 
1,0485 
1,0850 


e.Pfliff«r.  Arvhirfto  PkyrioloffW.    Bd.  88. 
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(Aus  dem  physiologischen  Institut  der  Universität  Breslau.) 

Vergrleich  der  Viscosität 

des  normalen  Blutes  mit  der  des  Oxalatblutes« 

des  defibrinirten  Blutes  und  des  Blutserums 

bei  verschiedener  Temperatur. 

Von 

Rvssell  BMrt«ii*Opiti, 

Assistenten  am  Institut 


(Mit  1  Textfigur.) 


L   Vergleich  der  Viscosität  des  normalen  Blntes  mit  der  des 
defibrinirten  nnd  Oxalatblntes. 

Da  alle  frUhereu  Versuche  zur  Bestimmung  der  Viscosität  des 
Blutes  an  defibrinirtem  oder  Oxalatblute  angestellt  worden  sind,  habe 
ich  eine  Anzahl  von  Viscositätsbestimmungen  mit  diesen  künstlich 
an  der  Gerinnung  verhinderten  Blutarten  angestellt,  um  zu  sehen, 
ob  und  in  welchem  Sinne  die  Viscosität  des  normalen  Blutes  durch 
das  Defibrinireu  oder  durch  Zusatz  von  Oxalsäuren  Salzen  geändert 
wird. 

Der  Gang  der  Versuche  war  jeweils  der,  dass  zunächst  die 
Viscosität  des  Blutes  am  lebenden  Thiere  durch  einige  Messungen 
festgestellt  wurde.  Darauf  wurde  das  Thier  durch  Verblutung  ge- 
tötet und  das  ausfliessende  Blut  in  einem  Theile  der  Versuche 
defibrinirt,  in  einem  anderen  Theile  durch  Zusatz  von  oxalsaurem 
Kali  an  der  Gerinnung  verhindert  (auf  100  ccm  Blut  2  ccm  einer 
2  ^/o  igen  Lösung  von  Kalium  -  Oxalat)  oder  endlich  unverändert  in 
Gylindergläschen  zur  Gewinnung  von  Serum  aufbewahrt^ 

Die  Viscositätsbestimmungen  an  dem  künstlich  veränderten  Blute 
oder  Blutserum  wurden  gleichfalls  nach  der  von  Hürthle  an- 
gegebenen Methode  ausgeführt,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  das 
Blut  aus  einem  Reservoir  (F)  durch  ein  Röhrensystem  (H  R  O 
strömte,  wie  es  in  der  umstehenden  Zeichnung  abgebildet  ist    Das 
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Blut  befindet  sich  in  der  Flasche  i^  von  ^'s  1  Inhalt,  deren  Tubulos  durch 
den  Hahn  H  verschlossen  wird,  und  strömt  durch  das  T-Rohr  i2  in  die 
Capillare  C  Der  freie  Schenkel  des  T-Rohres  dient  zur  Verbindung 
mit  dem  Manometer.  Die  Flasche  F  ist  durch  einen  Gummipfropfen 
luftdicht  geschlossen,  durch  dessen  Bohrungen  ein  Thermometer  und 
eine  gebogene  Glasröhre  gesteckt  sind.  Letztere  dient  zur  Ver- 
bindung mit  einem  comprimirte  Luft  enthaltenden  Reservoir.  Diese 
ganze  Anordnung  ist  in  ein  für  diesen  Zweck  angefertigtes  Blech- 
becken der  Art  versenkt,  dass  das  Ende  der  Capillare  C  mittels 
eines  Gummistöpsels  wasserdicht  durch  eine  Oeffhung  der  Wanne 


gesteckt  ist,  aus  welcher  es  wenige  Millimeter  herausragt  Die  Flasche 
sammt  dem  Röhrensystem  kann  so,  unter  Wasser  gesetzt,  auf  beliebiger 
constanter  Temperatur  erhalten  werden. 

Die  Sedimentirung  des  Blutes  habe  ich  dadurch  zu  verhindern 
gesucht,  dass  einerseits  die  Flasche  vor  jedem  Versuch  umgeschûttelt 
wurde,  was  durch  eine  lose  Verbindung  zwischen  Hund  B  ermöglicht 
war,  andererseits  dadurch,  dass  die  den  Gummistöpsel  durchsetzende 
Röhre,  welche  die  comprimirte  Luft  zuführte,  bis  auf  den  Boden  der 
Flasche  reichte*).  Bei  dieser  Einrichtung  wurde  das  Blut  während 
der  Durchströmung  der  Röhre  durch  die  aufeteigenden  Luftblasen  in 


^)  In  der  Figur  zu  kurz  gezeichnet 
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Bewegung  erhalten.  Im  Uebrigen  war  dem  Sedimentiren  durch  die 
kurze  Dauer  dee  Versuches  (25 — 30  Secunden)  vorgebeugt. 

Mit  Oxalatblut  bähe  ich  nur  einen  Versuch  angestellt,  mit 
defibrinirtem  Blut  aber  drei  bezw.  sechs,  indem  das  Blut  jedes 
einzelnen  Thieres  zwei  Mal  zur  Viscosit&tsbestimmung  benutzt  wurde, 
n Amiich  zum  ersten  Male  2  Stunden  und  zum  zweiten  Male  24  Stunden 
nach  dem  Tode  des  Thieres. 

S&mmtliche  Versuche  dieser  Abhandlung  sind  mit  Hundeblut 
ausgeführt  worden. 

Die  Ergebnisse  der  Versuche  sind  in  den  Tabellen  I— III  ent- 
halten, aus  welchen  Folgendes  hervorgeht: 

Die  Viscositat  des  normalen  Blutes  wird  durch  Zusatz  von  oxal- 
saurem  Kali  bezw.  durch  die  dadurch  hervorgerufenen  Veränderungen 
im  Blute  nicht  unwesentlich  erhöht,  indem  der  Coefficient  des 
lebenden  Blutes  eine  Verkleinerung  von  71  erf&hrt,  eine  Zahl,  die 
allerdings  nur  auf  einem  Versuche  beruht 

Diese  Erhöhung  der  ViscositAt  ist  begleitet  von  einer  Erhöhung 
des  specifischen  Gewichtes,  welches  von  1,0614  auf  1,0629  steigt 
Inwieweit  diese  Erhöhung  durch  Wasserverdunstung  veranlasst  ist, 
vermag  ich  nicht  zu  entscheiden.  Ich  bemerke  jedoch,  dass  eine 
solche  thunlichst  zu  vermeiden  gesucht  wurde,  indem  das  Blut  von 
der  Entnahme  bis  zum  Versuch  in  einem  kleinen,  verschlossenen 
Gefässe  aufbewahrt  wurde. 

Die  wesentlichen  Ergebnisse  der  Versuche  mit  defibrinirtem 
Blute  sind  in  Tabelle  IV  zusammengestellt 

Am  defibrinirten  Blute  zeigt  sich  eine  Aenderung  der 
Viscosit&t  im  umgekehrten  Sinne  wie  beim  Oxalatblute,  wenigstens 
dann,  wenn  dasselbe  kurze  Zeit  nach  der  Entnahme  aus  dem  Körper 
zum  Versuch  verwendet  wird.  In  drei  übereinstimmenden  Versuchen 
erleidet  der  Coefficient  k  des  normalen  Blutes  durch  das  Defibriniren 
eine  Erhöhung  im  Mittel  um  117.  Dieser  Verkleinerung  der  Vis- 
cositAt  entspricht  eine  Abnahme  des  specifischen  Gewichtes  im  Mittel 
um  0,0012. 

Lftsst  man  nun  das  defihrinirte  Blut  einen  Tag  stehen,  so  er- 
leidet es  eine  Aenderung  in  dem  Sinne,  dass  die  Viscosit&t  wieder 
zunimmt,  also  sich  der  des  normalen  Blutes  nähert,  wie  ein  Ver- 
gleich der  Tabellen  II  und  in  lehrt  Dass  diese  Aenderung  nicht 
durch  Verdunstung  hervorgerufen  ist,  zeigt  das  Gleichbleiben  des 
specifischen  Gewichtes;  vermuthlich  ist  sie  bedingt  durch  die  zu» 
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Russell  Burton-Opitz: 
Tabelle  in.    Yiscosität  des  defibrinirten  Blutes, 


Nr. 
der  Ver- 
suche 


Temperatur 
in  0  C. 


Specifisches 

Gewicht  des 

defibrinirten 

Blutes 


Aus- 
geflossene 
Menge  in  mg 


Zeit 
Secunden 


Druck 
mm  Hg 


37,2 


1,0616  I 


[     37,2 


37,2 


1,0630 
1,0543 


648,17 
497,90 
657.66 
606,13 

786,01 
746,00 
672,07 

1048,1 
941,6 

878,6 


22,85 
22,74 
22,07 
20,15 

22,77 
22,22 
20,92 

22,91 
21,19 
20,54 


117.20 
103,80 
188,40 
134,50 

116.90 
113,40 
108,60 

130,70 
127,80 
123,00 


nehmende  Geldrollenbildung  und  andere  Veränderungen  der  Blut- 
körperchen. 

Diese  Versuche  lehren  also,  dass  die  Viscosität  des  defibri- 
nirten oder  des  Oxalatblutes  der  des  normalen  nicht  gleichgesetzt 
werden  darf;  denn  einerseits  erleidet  das  normale  Blut  sowohl  durch 
das  Defibriniren  als  auch  durch  Zusatz  von  Oxalsäuren  Salzen  Ver- 
änderungen seiner  Viscosität,  und  zwar  in  entgegengesetztem  Sinne; 
andererseits  ist  auch  die  Zeit,  welche  zwischen  der  Entnahme  des 
Blutes  aus  dem  Körper  und  dem  Versuche  vergeht,  von  Einfluss 
auf  die  Grösse  der  Viscosität 


II.  lieber  den  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  Viscosittt 

des  Blutes. 

Diese  Frage  ist  schon  von  verschiedenen  Autoren  untersucht, 
aber  nicht  in  übereinstimmendem  Sinne  beantwortet  worden.  Während 
nämlich  Haro^  und  Ewald^)  fanden,  dass  die  Viscosität  des 
Blutes  mit  wachsender  Temperatur  abnimmt,  gibt  Lewy')  an,  dass 


1)  Haro,  Essai   sur  la  transpirabilité   du  sang.     Gazette  bebdomadair« 
Nr.  11.    1873. 

2)  C.  A.  Ewald,  Ueber  die  Transpiration  des  Blutes.    Archiv  Aür  (Ana- 
tomie und)  Physiologie  1877  S.  208. 

3)  B.  Lewy,   Die  Reibung   des  Blutes.     Archiv  IQr  die  ges.  Physiologie 
Bd.  65  S.  447. 
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Rohre 

Coeffi- 
cient k 

1 

GrOsste 
Differenz 

Mittel 
Yon  k 

^'des 

lebenden 

Blutes 

Spec. 
Gewicht 
d.  lebend. 

Blutes 

D 
E 
E 
E 

D 
D 
D 

E 
E 
E 

601,4 
569.1 
5803 
602,4 

739,0 
732,9 
734,0 

950,9 
944,6 
944,7 

33,3 

6,1 
[     63 

588,4 

735,3 
946,7 

555,1 

659,0 
909,7 

1,0630 

1,0640 
1,0562 

Tabelle  IV. 


Nr. 

A 

k  d.  lebenden 
Blutes 

ß            1             C               ^^ 
k  des  defibr.        it  des  defibr.    ,  Differenz 

2St  nach  der      24St  nach  der        B    A 

Entnahme            Entnahme 

Differenz 
C-A 

1 
2 
3 

555,1 
659,0 
909,7 

1 
664,9         1          588,4          '      109,8 

765,4                   735,8                106,4 

1044,9         1          946,7                135,2 

1 

33,3 
763 
37,0 

dieselbe  „von  27  bis  etwa  45,0®  C.  fast  constant  bleibt  und  erst 
von  da  ab  rasch  abnimmt ''. 

Ich  hielt  es  daher  für  angezei^,  den  Einfluss  der  Temperatur 
auf  die  Viscositat  des  defibrinirten  Blutes  von  Neuem  zu  untersuchen 
und  habe  nach  der  oben  angegebenen  Methode  drei  Versuchsreihen, 
angestellt,  welche  in  den  Tabellen  V — VII  mitgetheilt  sind  und  die 
Frage  in  übereinstimmender  Weise  beantworten. 

Das  zu  den  Messungen  gebrauchte  defibrinirte  Blut  war  in  sammt- 
lichen  Versuchen  2—3  Stunden  alt  Zu  den  in  Stab  3  verzeichneten 
Werthen  des  specifischen  Gewichtes  ist  zu  bemerken,  dass  diese 
nicht  für  jedes  einzelne  Temperaturintervall  bestimmt  wurden.  Die 
durch  Wftgung  festgestellten  Werthe  sind  nicht  eingeklammert, 
wahrend  die  in  Klammem  gesetzten  aus  den  direct  gemessenen 
unter  der  Voraussetzung  berechnet  wurden,  dass  sich  das  specifische 
Gewicht  proportional  der  Temperatur  ändert 

Die  Tabellen  V  bis  VII  sind  nach  der  Grösse  der  Viscositat  des 
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lebenden  Blutes  angeordnet,  dessen  Coefficient  k  in  Tabelle  V:  616'), 
in  Tabelle  VI:  884')  und  in  Tabelle  Vil:  958  betrug.  In  den  Ver- 
suchen ist  die  Viscosität  des  defibrinirten  Blutes  jeweils  in  Tem- 
peraturintervallen von  5^  C.  bestimmt  worden,  indem  der  Coeffi- 
cient k  für  jedes  Temperaturintervall  durch  eine  oder  zwei  Messungen 
festgestellt  wurde. 

Das  Ergebniss  der  Versuche  ist  nun  das,  dass  die  Viscosit&t  des 
defibrinirten  Blutes  mit  steigender  Temperatur  abnimmt.  Die  Grösse 
der  Abnahme  der  Viscosität  ist  bei  den  untersuchten  Blutsorten 
für  dasselbe  Temperaturintervall  nicht  genau  die  gleiche,  sondern 
ist  derart,  dass  der  Coefficient  k  beim  Blute  von  höherer  Vis- 
cosität fbr  das  gleiche  Temperaturintervall  etwas  weniger  zunimmt. 
(Tabelle  V  im  Mittel  um  79)  als  beim  Blute  von  geringerer  Vis- 
cosit&t (Tabelle  VI:  Zunahme  um  104,  Tabelle  Vn  um  107  für  je 
5«  C). 

Da  die  in  Stab  9  verzeichneten  Differenzen  der  Coöfficienten  k 
sich  so  wenig  von  einander  unterscheiden  (im  Maximum  um  16), 
dass  diese  Unterschiede  innerhalb  der  Messungsfehler  der  Methode 
liegen,  müssen  wir  schliessen,  dass  die  Aendernn^  der  Viseositit 
iiierkalb  der  nntersnehten  Temperatnren  (15^  —  40®  C.)  fBr 
f  leiehe  Temperatnnuiterschiede  constant  ist. 


III.  Ueber  den  Einflnss  der  Temperatur  auf  die  Viseositit 

des  Serums. 

In  den  zuletzt  besprochenen  Versuchen  zeigt  das  Blut  bezüglich 
seiner  Viscositftt  eine  Abweichung  von  Flüssigkeiten,  welche  keine 
geformten  Bestandtheile  enthalten,  insofern,  als  die  Aenderung  seiner 
Viscosit&t  mit  steigender  Temperatur  eine  gleichm&ssige  ist,  w&hrend 
sie  bekanntlich  für  Wasser  und  wässerige  Lösungen  in  rascherem 
Verh&ltniss  abnimmt  Um  nun  experimentell  zu  entscheiden,  ob 
dieser  Unterschied  durch  die  geformten  Elemente  des  Blutes  veran- 
lasst wird,  habe  ich  noch  in  zwei  Versuchsreihen  den  Einfluss  der 
Temperatur  auf  die  Viscosit&t  des  Blutserums  untersucht. 

Die  Ergebnisse  dieser  Versuche  sind  in  Tabellen  VIII  und  IX 
mitgetheilt,  zu  denen  zu  bemerken  ist,  dass 


V  Diese  Versuche  sind  in  den  Tabellen  nicht  aufgeführt. 
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1.  von  den  in  Stab  3  verzeichneten  Werthen  des  specifischen 
Gewichtes  die  in  Klammer  gesetzten  nicht  durch  directe 
Messung  bestimmt  wurden  (vgl.  S.  469); 

2.  das  zu  der  Versuchsreihe  2  (Tabelle  K)  benutzte  Serum  ein 
wenig  bluthaltig  war. 

Aus  den  Tabellen  geht  Folgendes  hervor: 

1.  Wie  zu  erwarten,  zeigt  sich  auch  beim  Blutserum  eine  Ab- 
nahme der  ViscositAt  mit  Steigerung  der  Temperatur. 

2.  Diese  Abnahme  ist  für  dasselbe  Temperaturintervall  bei  ver- 
schiedener Temperatur  nicht  gleich,  sondern  grosser  bei 
höherer  Temperatur,  ähnlich  wie  beim  Wasser  und  wässerigen 
Lösungen« 

Diese  Erscheinung  kommt  vollkommen  deutlich  zum  Ausdruck 
in  Tabelle  Vin,  in  welcher  die  Aenderung  des  CJoöfficienten  k 
ttat  b^  C.  hei  Ib^  C.  rund  200,  bei  35«  C.  dagegen  rund  300 
beträgt.  In  Tabelle  IX  ist  dieses  Resultat  nicht  ganz  so  deutlich, 
wahrscheinlich  weil  das  zu  dem  Versuch  verwendete  Serum  etwas 
bluthaltig  war. 

Diese  Versuche  zeigen,  dass  die  gleichmässigen  Aenderungen 
der  Viscosität  mit  steigender  Temperatur  beim  (îesammtblut  durch 
die  geformten  Elemente  des  Blutes  veranlasst  sein  müssen;  ver- 
muthlich  erfahren  diese  mit  steigender  Temperatur  eine  Veränderung, 
welche  die  abnehmende  Viscosität  der  Blutflüssigkeit  zum  Theil 
compensirt 
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Arterlendurcliiiiesser  und  Orgransrewlclit. 
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Dr.  Rlehar«  Th^aé. 
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I.  Sonderstellung  der  Aorta 492 

II.   Besteht  eine  gesetzmässige  Beziehung  zwischen   den  erhaltenen 

Coëfficienten  und  der  mittleren  Blutversorgung  der  Organe?  .    497 

Die  bisher  angestellten  Messungen  der  Geftssdurchmesser  haben 
im  Wesentlichen  den  Zweck  verfolgt,  einerseits  über  die  Gestalt  des 
Geftsslumens  oder  Ober  die  Art  und  Gesetzmässigkeit  der  Ver- 
zweigungen Aufklärung  zu  gewinnen,  andererseits  die  Veränderungen 
des  Lumens  der  Arterien  mit  dem  Alter  oder  bei  Krankheiten  zu 
untersuchen.  Dagegen  ist  bei  nur  wenigen  Untersuchungen  das  Ver- 
hältniss  des  Arteriendurchmessers  zum  Gewicht  des  von  der  Arterie 
versorgten  Organs  berücksichtigt  worden.  Es  liegen  in  dieser  Hin- 
sicht bisher  nur  die  Untersuchungen  von  Thoma(12),  sowie  eine 
kurze  Notiz  von  Hûrthle(8)  vor.    An  einer  eingehenden  Unter- 
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8ucbung  (1er  Frage  aber  fehlt  es  bisher  «  ob  das  Organgewicht  zum 
Arteriendurchmesser  in  einem  bestimmten  Verbältniss  steht  Um 
dieser  Frage  nfther  zu  treten,  habe  ich  als  Aœistent  am  physio- 
logischen Institut  zu  Breslau  die  nachfolgende  Untersuchung  auf  An- 
regung von  Herrn  Prof.  Hurt  h  le  angestellt. 

Es  könnte  scheinen,  als  ob  eine  derartige  Untersuchung  keinen 
oder  doch  nur  geringen  Werth  hätte,  seitdem  wir  wissen,  dass  die 
Blutmenge,  die  ein  Organ  erhftit,  nicht  vom  Durchmesser  der  zu- 
fbhrenden  Arterie  abhängt,  sondern  wesentlich  bedingt  ist  vom  je- 
weiligen Innervationszustand  der  capillaren  Oefftsse  (kleinste  Arterien, 
Capillaren,  kleinste  Venen). 

Trotzdem  bleibt  immer  noch  zu  untersuchen,  ob  nicht  dennoch 
der  Arteriendurchmesser  ein  constantes  Verhältniss  zum  Organgewicht 
hat;  denn  es  liegt  doch  die  Möglichkeit  vor,  dass  er  durch  die 
mittlere  Blutversorgung  des  Organs  bestimmt  wird. 

Von  diesem  Gesichtspunkt  aus  lohnt  es  sich,  bei  verschiedenen 
Individuen  derselben  Art  zu  untersuchen,  ob  der  Durchmesser  der  zu- 
führenden Arterie  in  einem  bestimmten  Verhältniss  zum  Gewicht  des 
Oiigans  steht  Sollte  sich  dies  herausstellen,  so  wäre  damit  schon 
in  hohem  Grade  wahrscheinlich,  dass  thatsächlich  gesetzmässige  Be- 
ziehungen zwischen  der  mittleren  Blutversorgung  der  Organe  und  dem 
Durchmesser  der  zuführenden  Arterie  bestehen. 

A.   Untersnehnni^sinethode. 

I.  Injectionstechnik. 

Die  genauesten  Ergebnisse  wären  vielleicht  zu  erreichen  durch  Be- 
stimmung des  Durchmessers  der  lebenden  Arterie.  Allein  es  schien 
mir  nicht  möglich,  eine  solche  Messung  auch  nur  an  einer  geringen 
Zahl  von  Arterien  an  demselben  Thiere  durchzuführen.  Die  noth- 
wendigen  vorbereitenden  Operationen  wären  so  zeitraubend  gewesen, 
dass  es  fraglich  gewesen  wäre,  ob  die  gefundenen  Werthe  wirklich 
immer  als  der  Ausdruck  völlig  normaler  Verhältnisse  zu  betrachten  seien. 
Dann  aber  hätte  auch  die  aufzuwendende  Zeit  in  keinem  Vei'hältniss 
zu  der  etwa  erzielten  grösseren  Genauigkeit  der  Resultate  gestanden, 
denn  in  der  Injection  der  Arterien  unmittelbar  nach  dem  Tode  unter 
einem  Druck  von  der  Höhe  des  normalen  mit  einer  schnell  er? 
starrenden  Masse  haben  wir  ein  Mittel,  das  uns  die  natürliche  Form\ 
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der  Arterien  wohl  vollkommen  erhält  (s.  S.  482).  Aus  diesen  GrQoden 
wurde  die  Bestimmung  des  Arteriendurchmessers  an  injicirten  Ge- 
fassen  vorgezogen. 

Zunächst  musste  zu  diesem  Zweck  eine  geeignete  Injecüons* 
masse  gefunden  werden.  Eine  solche  muss  folgende  Bedingungen 
erfüllen: 

Erstens  muss  sie  dünnflüssig  sein,  um  auch  die  feineren  Arterien 
bis  zu  mindestens  V2  mm  Durchmesser  vollkommen  und  gleich- 
massig  anzufüllen. 

Zweitens  muss  sie  schnell  erstarren,  um  postmortale  Verände- 
rungen, Verlust  des  Tonus  der  Arterienwandungen  möglichst  aus- 
zuschliessen. 

Drittens  muss  sie  nach  dem  Erstarren  so  widerstandsfilhig  sein» 
dass  keine  nachträglichen  Veränderungen  an  dem  Ausguss  der  Arterie 
durch  die  Präparation  oder  beim  Messen  entstehen  können.  Allen 
diesen  Bedingungen  scheint  in  Wasser  verriebener  Gyps  am  meisten 
zu  genügen. 

Doch  hat  er  den  grossen  Uebelstand,  so  schnell  zu  erstarren, 
dass  eine  vollständige  Injection  in  der  verfügbaren  Zeit  kaum  zu 
erlangen  ist,  da  Canülen  und  Schläuche  sich  sehr  bald  verstopfen. 
Durch  Zusatz  von  Mehl  wird  aber  das  Erstarrungsvermögen  des 
Gypsbreies  nicht  unerheblich  verzögert,  und  nach  mehreren  Ver- 
suchen fand  ich  in  folgender  Mischung  eine  zusagende  Masse: 

Bester  Alabastergyps  30  g 
Roggenmehl  1  g 

^/8  0/0  Stärkekleister    30  ccm. 

Diese  Masse  erstarrt,  von  beendigter  Injection  an  gerechnet,  in 
20—30  Minuten  vollständig,  ohne  dass  freie  Flüssigkeit  austritt,  wie 
vorher  durch  Proben  festgestellt  wurde,  und  wie  sich  auch  bei  den 
Injectionen  selbst  herausstellte.  Der  Zusatz  von  Stärkekleister  kann 
so^^iii  noch  etwas  grösser  genommen  werden  (bis  35  ccm),  doch  ohne 
besüUfleren  Vortheil,  da  auch  mit  der  angegebenen  Masse  die  feinsten 
iji  Betr^icht  kommenden  Arterien  gut  gefüllt  werden.  Der  Stärkekleister^ 
der  ebnifalls  eine  geringe  verzögernde  Wirkung  auf  die  Erstarrung  hat. 
bewirkt  vor  Allem,  dass  die  Masse  weniger  krümelig  wird,  als  wenn 
an  **einer  Stelle  reines  Wasser  genommen  wird.  Mit  Ausnahme  der 
ersten  Injectionen  wurden  noch  einige  Kubikcentimeter  eines  Farb- 
stoffes zugesetzt,  gewöhnlich  eine  concentrirte  Lösung  von  Jodviolett 
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da  die  injitirten  Arterien  sich  dann  optisch  besser  von  ihrer  Unter- 
lage abheben.  Je  nach  der  Qualität  des  Gypses  und  Mehles  müssen 
die  Mengenverhältnisse  etwas  variirt  werden.  So  sind  die  ersten 
acht  Iiqectionen  mit  einem  Gyps  angestellt,  von  dem  35  Theile  auf 
einen  Theil  Mehl  genommen  werden  mussten,  da  bei  Anwendung  des 
oben  angegebenen  Recepts  die  Erstarrung  eine  Stunde  und  darüber 
gedauert  hAtte. 

Von  grosser  Bedeutung  ist  das  richtige  Anrühren  der  Masse. 
Zunächst  müssen  Gyps  und  Mehl  ordentlich  mit  einander  gemischt 
werden,  da  sonst  das  Mehl  bei  Berührung  mit  dem  St&rkekleister 
sich  leicht  zu  Klümpchen  zusammenballt,  deren  nachträgliche  Ver- 
reibung  nicht  ganz  einfach  ist.  Alsdann  wird  zunächst  eine  nicht 
zu  grosse  Menge  dieses  Gyps -Mehl -Pulvers  mit  möglichst  wenig 
Flüssigkeit  angerührt;  allmälig  wird  immer  neues  Pulver  und  neuer 
Stärkekleister  zugefügt,  bis  das  Ganze  einen  zähen  Teig  ohne  Krümel 
bildet  Dann  erst  wird  langsam,  unter  stetem  kräftigen  Umrühren, 
der  Rest  der  Flüssigkeit  zugefügt  Wird  hierbei  nicht  sehr  sorgfältig 
verfahren,  so  bilden  sich  einerseits  leicht  Klumpen,  die  nicht  nur 
die  Canüle  verstopfen,  sondern  selbst  grössere  Gefässe  verlegen 
können  ;  andererseits  könnte  eine  ungleichmässige  Mischung  von  Gyps 
und  Mehl  eine  ungleichmässige  Erstarrung  bewirken.  Am  besten  ist 
es,  wenn  diese  Bereitung  der  Injectionsmasse  von  zwei  Personen 
ausgeführt  wird ,  von  denen  die  eine  das  Hinzufügen  des  Pulvers 
und  der  Flüssigkeit  übernimmt,  während  die  andere  stetig  die  Masse 
kräftig  umrührt.  In  den  angestellten  Versuchen  wurde  die  Masse 
möglichst  körperwarm  injicirt.  Am  einfachsten  wurde  dies  dadurch 
erreicht  dass  Pulver  und  Stärkekleister  vor  dem  Anrühren  einige  Zeit 
in  den  auf  56  ®  erwärmten  Paraffinofen  gestellt  wurden.  Bei  Beginn 
der  Injection  hatte  sich  dann  die  Masse  auf  etwa  35 — 40®  abgekühlt 

Die  zu  den  Injectionen  benutzten  Hunde  waren  grösstentheils 
schon  vorher  zu  Versuchen,  meist  hämodynamischen ,  gebraucht 
worden.  Sie  wurden  in  der  Chloroform -Aethemarkose  durch  Ver- 
Verbluten aus  der  Carotis  und  Femoralis  getödtet.  Eine  auch  nur 
annähernde  Rassenbestimmung  war  leider  selbstverständlich  in  den 
allermeisten  Fällen  nicht  möglich. 

Zur  Veranschaulichung  der  Ausführung  der  Injection  möge  die 
beigefügte  Skizze  dienen  (s.  Fig.  1).  Die  Druckflasche  B  wurde  ver- 
mittelst des  Hahnes  jET,  mit  der  Wasserleitung  in  Verbindung  ge- 
bracht   Hahn  H.  war  geöffnet,  Hahn  jET,  geschlossen.    Es  wurde 
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80  lange  Wasser  zugelassen,  bis  der  Druck  im  Inneni  von  D  sxd 
etwa  200  mm  Quecksilber  gestiegen  war.  Dann  wurden  Hi  und  H^ 
vorläufig  ebenfalls  geschlossen.  Bei  festsitzendem  Pfropfen  und  dichtes 
Gummischläuchen  und  Hähnen  konnte  die  Flasche  längere  Zeit 
stehen  bleiben,  ohne  dass  eine  Veränderung  des  Druckes  eintrat. 
Die  fertig  angerührte  Injectionsmasse  wurde  in  den  firaduirten  In* 
jectionscylinder  J  gefüllt,  der  beiderseits  mit  durchbohrten  Oornmi* 
pfropfen  versehen  war.  Von  dem  unteren  führte  ein  nicht  zu  langer» 
mit  einer  Klemme  versehener  Gummischlauch  zur  InjectionscanQle  C^ 


Fig.  1. 


während  der  obere  mit  der  Druckflasche  D  verbunden  wurde.  Die 
Injectionscanüle  C  wurde,  mit  der  Injectionsmasse  angefüllt,  central- 
wärts  in  eine  Carotis  eingebunden.  Dann  wurden  die  Hähne  H^ 
und  H^  abwechselnd  geöffnet  und  geschlossen,  um  nicht  dauernd  den 
ganzen  Druck,  sondern  immer  nur  einen  Theil  einwirken  zu  lassen. 
Auf  diese  Weise  wurde  so  lange  injicirt,  bis  der  Druck  im  Innern 
des  Gefässsystems  120—140  mm  Quecksilber  betrug.  Gontroliit 
wurde  dieser  Druck  an  einem  Manometer,  das  in  die  Femoralis  ein- 
gebunden war.  Um  ein  Eindringen  von  Gyps  in  dieses  m^licfast 
zu  vermeiden,  war  es  schon  vorher  auf  etwas  höheren  Druck  gebracht 
und  dann  mittelst  eines  Hahnes  verschlossen  worden.  Erst  wenn 
angenommen  werden  konnte,  dass  der  gewünschte  Druck  annähernd 
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erreicht  sei ,  wurde  dieser  Hahn  geöffnet  Leider  ereignete  es  sich 
einige  Male,  dass  der  in  den  Gelassen  erreichte  Druck  bei  der  Ein- 
schaltung des  Manometers  schon  etwas  höher  war,  als  gewünscht 
wurde.  Er  sank  zwar  manchmal  noch  etwas  ab,  so  dass  sogar  noch 
G)  psbrei  nachgefüllt  werden  musste,  in  andern  Fällen  blieb  er  doch 
etwas  zu  hoch.  Wenn  die  Masse  zähflüssig  wurde,  wurden  die 
Arterien  abgeklemmt  und  die  Canûlen  entfernt,  um  nicht  den  Gyps 
in  ihnen  und  den  Gummischläuchen  fest  werden  zu  lassen. 

n.   Bestimmung  des  Arteriendurchmessers. 

Zur  Messung  des  Durchmessers  wurden  die  Arterien  zunächst 
fireipräparirt  und  dann  das  zur  Messung  bestimmte  Stück  heraus- 
geschnitten. Hierbei  ist  zunächst  Folgendes  zu  berücksichtigen:  Von 
S t ah e  1(11)  ist  nachgewiesen  worden,  dass  der  Querschnitt  einer 
Arterie  nie  vollkommen  kreisrund  ist,  femer,  dass  wenigstens  die 
grösseren  abwechselnd  Erweiterungen  und  Verengerungen  zeigen  — 
Spindeln  bilden  — ,  und  drittens,  dass  allgemein  das  Lumen  der 
Arterien  sich  bei  der  Abgabe  von  Aesten  erweitert.  Desshalb  wurde 
zunächst  immer  eine  möglichst  weit  von  abgehenden  Aesten  entfernte 
Stelle  der  Arterien  zur  Messung  zu  verwenden  gesucht  Leider  war 
dies  nicht  immer  möglich,  so  bei  vielen  Muskelarterien  und  besonders 
bei  den  Coronararterien,  die  fast  unmittelbar  nach  dem  Austritt  aus 
der  Aorta  sich  verzweigen. 

Die  Spindelbildung  ist  beim  Hund  an  der  Aorta  zwar  meist 
sehr  deutlich,  bei  den  übrigen  in  Betracht  gezogenen  Arterien  da- 
gegen scheint  sie  wenig  in's  Gewicht  zu  fallen.  So  z.  B.  fanden  sich 
bei  Hund  XI  an  der  Carotis  sinistra,  die  in  Abständen  von  je  1  cm 
gemessen  wurde,  auf  einer  Strecke  von  24  cm  bei  Bestimmung  der 
Durchmesser  nur  Schwankungen  von  wenigen  hundertstel  Millimetern. 
Dennoch  wurde  die  Vorsicht  gebraucht,  wenn  eine  Arterie,  wie  z.  B. 
die  Nierenarterie,  ein  genügend  langes  astfreies  Stück  aufwies,  an 
mehreren  Stellen  zu  messen  und,  wenn  sich  Schwankungen  zeigten, 
die  engste  Stelle  zur  Berechnung  zu  verwenden. 

Besonders  besprochen  werden  müssen  hier  noch  die  Messungen 
an  der  Aorta  ascendens,  Coeliaca  und  Mesenterica  superior.  Bei  der 
Aorta  ascendens  wurde  zur  Bestimmung  des  Durchmessers  immer  die 
Stelle  benutzt,  die  unmittelbar  über  den  Klappen  gelegen  ist  und 
sich  an  den  Ausgüssen  durch  eine  deutliche  Einziehung  bemerkbar 

r  Pfiff tr .  Archiv  fftr  Phyilokfit.    Bd.  82.  33 
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macht  Bis  zum  Abgang  der  A.  anonyma  erweitert  sieh  nämlich 
lias  Lumen  der  Aorta  nicht  unbeträchtlich.  Die  Differenz  zwischen 
dem  Durchmesser  der  engsten  Stelle,  der  zur  Berechnung  benutzt 
wurde,  und  dem  der  weitesten  kann  über  3  mm  betragen.  Die 
Goeliaca  und  Mesenterica  superior  haben  beide  bei  ihrem  Ursprung 
aus  der  Aorta  abdominalis  einen  deutlich  ellipsoiden  Querschnitt. 
ebenso  beide  einen  relativ  kurzen  Stamm,  der  in  flachem  Bogen  ver- 
läuft,  und  bei  der  ersten  Theilung  wiederum  meist  einen  ellipsoiden 
Querschnitt  Um  hier  zu  vergleichbaren  Resultaten  zu  gelangen« 
wurde  jedes  Mal  der  Durchmesser  dieser  beiden  Arterien  möglichst 
am  Scheitelpunkt  der  Bogen  bestimmt,  wo  überdies  der  Querschnitt 
des  Lumens  meist  annähernd  kreisförmig  war. 

War  nach  den  angeführten  Gesichtspunkten  das  gewünschte 
Stück  der  Arterie  herauspräparirt,  so  wurde  die  Arterienwand  — wo 
es  anging,  im  Ganzen,  sonst  nach  vorsichtiger  Längsspaltung  —  von  dem 
Gypsausguss  entfernt.  Zur  Messung  der  Durchmesser  wurde  bei 
Arterien  bis  zu  6  mm  Weite  ein  Zeiss'scher  Deckglastaster  benutzt; 
für  Arterien  bis  zu  10  mm  Durchmesser  stand  ein  genau  gearbeiteter 
Tasterzirkel  mit  Vio  mm  Theilung  zu  Verfügung.  Noch  grössere 
Durchmesser  wurden  mit  Hülfe  eines  einfachen  Tasterzirkels  und 
eines  auf  Vs  mm  getheilten  Lineales  bestimmt  Das  Messen  an  der 
gewählten  Stelle  geschah  in  der  Weise,  dass  mehrere  Durchmesser 
eines  und  desselben  Querschnitts  bestimmt  wurden,  wobei  sorgfältig 
darauf  geachtet  wurde,  nicht  durch  Schrflghalten  des  Arterien- 
ausgusses zu  hohe  Werthe  zu  erhalten.  Das  Mittel  aus  diesen  Be- 
stimmungen wurde  dann  als  Durchmesser  der  Arterie  zur  Berechnung 
verwendet  Zeigten  indessen  die  gefundenen  Werthe  Abweichungen 
von  ^10  mm  und  darüber,  so  wurde  angenommen,  dass  hier  der 
Querschnitt  der  Arterie  eine  regelmässige  Ellipse  bilde,  deren  grösster 
und  kleinster  Durchmesser  den  gefundenen  höchsten  und  niedrigsten 
Werthen  entsprächen.  Wenn  möglich,  wurden  natürlich  solche  Stellen 
nicht  gewählt,  doch  Hessen  sie  sich  in  manchen  Fällen  nicht  vermeiden. 

TTL    Bestimmung  des  Organgewichts. 

Zur  Bestimmung  des  Organgewichts  wurde  möglichst  genau  das 
StioniK'tOKet  der  betreffenden  Arterien  zu  begrenzen  versucht;  jeden- 
falls aber  wurden  die  einzelnen  Organe  immer  in  gleicher  Weise 
bebîiûdeli.     Die  Muskeln  wurden  von  ihren  Fasden  befreit    Bei 
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den  Nieren  wurde  die  Kapsel  mit  dem  Fett  abgezogen  nnd  scharf 
am  Hilus  abgeschnitten.  Ebenso  wurden  die  SubmaxiUaris  und 
Thyreoidea  von  dem  anhaftenden  Bindegewebe  befreit  Beim  Darm 
Iftsst  sich  die  Grenze  des  Verbreitungsgebietes  der  Mesenterica  su- 
perior einerseits  gegen  die  Verbreitungsgebiete  der  Goeliaca  und 
Mesenterica  inferior  andererseits  nicht  genau  feststellen,  eine  an- 
nAhemde  Abgrenzung  ist  aber  bei  injicirten  Präparaten  wohl  mög- 
lich. Ebenso  ist  auch  die  Grenze  der  Verbreitung  der  Goeliaca 
gegen  den  Oesophagus  hin  nicht  ganz  genau  festzustellen.  Magen 
und  Darm  wurden  aufgeschnitten  und  von  ihrem  Inhalt  befreit; 
ebenso  wurde  die  meist  prall  gefüllte  Gallenblase  aufgeschnitten 
und  entleert 

Beim  Herzen  wurden  nur  die  Ventrikel  gewogen,  die  ebenfalls 
aufgeschnitten  und  von  Blutcoagulis  befreit  wurden.  Ausser  den 
beiden  in  der  Tabelle  angeführten  Arterien  entsprang  nämlich  aus 
der  Aorta  noch  eine  weitere,  sehr  kleine  Arterie»  die  sich  unmittel- 
bar nach  dem  Ursprung  in  feine  Aestchen  zerteilte,  so  dass  ihr 
Durchmesser  nicht  bestimmt  werden  konnte.  Ihr  Verbreitungsgebiet 
beschränkte  sich  wesentlich  auf  den  rechten  Vorhof.  Es  blieb  also 
die  Wahl,  entweder  das  ganze  Herz  zu  wägen,  wodurch  bei  Be- 
rechnung eines  Verhältnisses  zwischen  Organgewicht  und  Arterien- 
durchmesser ein  etwas  zu  kleiner  Werth  erhalten  worden  wäre,  oder 
nur  die  Ventrikel  zu  benutzen,  wodurch  dieses  Verhältniss  einen 
etwas  zu  hohen  Werth  erhielt  Letzteres  wurde  vorgezogen,  da  eine 
exacte  Abgrenzung  der  Ventrikel  von  den  Vorhöfen  leichter  erschien 
als  eine  Abgrenzung  der  Vorhöfe  von  den  Venen. 

Beim  Gehirn  konnte  ähnlich  wie  beim  Darm  die'  Grenze  des 
Verbreitungsgebietes  der  A.  basilaris  gegen  das  Rückenmark  hin  nur 
annähernd  bestimmt  werden.  Das  Körpergewicht  wurde  noch  am 
lebenden  Hund  bestimmt 

IV.   Fehlergrenzen. 

Welchen  Anspruch  auf  Genauigkeit  können  diese  Untersuchungen 
erheben?  Bei  den  Gewichtsbestimmungen  dürften  die  Fehler,  die 
durch  nicht  ganz  gleichmässige  Abgrenzung  der  Organe  entstehen, 
gegenüber  dem  Organgewicht  relativ  gering  sein.  Selbst  in  den  un- 
günstigsten Fällen,  wie  beim  Darm  und  Gehirn,  oder  auch  beim 
M.  adductor  magnus,  der  breit  am  Knochen  aufritzt  und  desshalb 

ohne  Substanzverlust  kaum  zu  entfernen  ist,  wird  es  sich  nur  um 
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wenige  Procent  handeln.  Auch  die  Bestimmung  des  Körpergewichts 
wurde  stets  unter  denselben  Umständen  ausgeführt,  nämlich  am 
lebenden  Thier  nach  der  Morphiuminjection ,  die  beim  Hund  stets 
eine  ausgiebige  Darm-  und  Blasenentleerung  zur  Folge  hat 

Mehrere  Fehlerquellen  sind  indess  bei  der  Bestimmung  der 
Arteriendurchmesser  vorhanden,  Fehlerquellen,  deren  Einfluss  nicht 
zu  berechnen  ist.  Zunächst  wurde  es  nicht  erreicht,  dass  der  Druck 
stets  derselbe  war^  sondern  er  schwankt  um  mehrere  Centimeter 
Quecksilber.  Aus  einer  kürzlich  erschienenen  Arbeit  von  R.  F.  F  u  c  h  s  (5) 
lässt  sich  indess  entnehmen,  dass  diese  Druckdiflferenzen  den  Arterien- 
durchmesser wenig  beeinflussen,  sowie  ferner,  dass  wir  durch  In- 
jection der  Arterien  annähernd  genau  den  mitUeren  Durchmesser 
der  lebenden  Arterien  bestimmen  können. 

Fachs  hat  auf  andere  Weise  und  zu  anderen  Zwecken  den  Dorchmeaser 
verschiedener  Arterien,  besonders  der  Aorta,  beim  Hund  gemessen.  Zonachst 
wurde  das  Gefäss  am  lebenden  Thier  gemessen,  dann  nach  dessen  Tod,  indem 
es  in  natürlicher  Lagerung  unter  verschiedenem  Druck  mit  physiologischer  Koch- 
salxlösung  durchströmt  wurde.  Hierbei  stellte  sich  heraus  (L  c  Tabelle  Ik  dass 
z.  B.  der  Durchmesser  der  Aorta  thoracica  beim  todten  Hund  nur  um  ein  Geringes 
grösser  war  als  beim  lebenden,  vorausgesetzt,  dass  der  Druck  in  beiden  FAlIeo 
derselbe  war.  Im  ungünstigsten  Fall  betrug  die  Zunahme  5,78  <^/«,  doch  handelte 
es  sich  um  eine  Aorta,  die  schon  leicht  wasserstarr  und  vorher  stark  gedehnt 
war.  In  den  anderen  Fällen  betrug  die  Zunahme  8,61,  1,18  und  1,96  ^'/o.  Leider 
gibt  Verfasser  nicht  an,  wie  lange  Zeit  nach  dem  Tod  die  Messung  angestellt 
wurde. 

Femer  hat  Fuchs  auch  die  Durchmesser  der  Aorta  bei  verschiedo^em 
Druck  gemessen.  Nach  Tabelle  IV  z.  B.  wuchs  der  Durchmesser  einer  Aorta 
thoracica  beim  Steigen  des  Druckes  von  0  auf  50  mm  Hg  von  7  auf  13  mm, 
dann  aber  bei  weiterem  Steigen  des  Druckes  bis  auf  170  mm  Hg  nur  noch  bis 
auf  14  mm.  Hieraus  ergibt  sich,  dass  bei  Druckschwankungen  zwischen  100  und 
160  mm  Hg,  wie  sie  bei  der  Injection  vorkamen,  der  Durchmesser  der  vorher 
angeführten  Aorta  nur  um  geringe  Bnichtheile  eines  Millimeters  schwanken  würde. 
Da  bei  den  übrigen  Arterien  ein  ähnliches  Verhalten  angenommen  werden  dari 
so  kann  geschlossen  werden,  dass  die  durch  die  Druckschwankungen  verursachten 
Differenzen  der  Arteriendurcbmcsser  so  gering  sind,  dass  sie  im  Allgemeinen 
noch  innerhalb  der  Fehlergrenzen  beim  Messen  liegen. 

lieber  die  Fehler  beim  Messen  selbst  ist  zu  bemerken,  dass  sie 
bei  Arterien  bis  zu  6  mm  Durchmesser  bis  zu  0,025  mm,  bei  Arterien 
von  6 — 10  mm  Durchmesser  bis  zu  0,1  mm*  bei  noch  grösseren  Ar- 
terien bis  zu  0,25  mm  betragen  können,  entsprechend  der  Feinheit 
der  mir  zu  Gebote  stehenden  Messinstrumente. 
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B.  Ergebnisse  der  Untersachnng. 

I.    Gefundene  Werthe. 

In  der  beschriebenen  Weise  wurden  bei  29  Hunden  das  Gewicht 
einer  Reihe  von  Organen  und  die  Durchmesser  der  zuführenden  Arterien 
bestimmt.  Die  Ergebnisse  dieser  Untersuchungen  sind  in  der  am 
Schlüsse  der  Abhandlung  beigefügten  Tabelle  I  zusammengestellt; 
das  Organgewicht  ist  in  Grammen,  die  »Arteriendurchmesser  in 
Millimetern  angegeben.  In  der  Tabelle  sind  femer  noch  an- 
gegeben der  vor  Entfernung  des  Manometers  aus  der  A.  femoralis 
(s.  S.  478)  abgelesene  Druck  in  Millimetern  Quecksilber,  sowie  die 
Menge  des  injicirten  Gyps-Mehlbreis  in  Kubikcentimetem.  Ausser- 
dem   sind    bei   jedem   Organe    noch   zwei   Quotienten  ausgeführt, 

d  d 

4  und  d  ,  bei  welchen  d  den  Arteriendurchmesser,  g  das  Organ- 
ic       Vg 

gewicht  bedeutet  Bei  elliptischem  Querschnitt  der  Arterie  ist  als 
Durchmesser  d  der  Durchmesser  eines  Kreises  von  gleichem  Inhalt 
wie  die  Ellipse  zur  Berechnung  verwandt  worden.  Waren  mehrere 
Arterien  vorhanden,  deren  Durchmesser  di,  d^  \x,  s.  w.  gemessen 
worden  waren,  so  wurde  an  Stelle  dieser  zur  Berechnung  verwandt 
eine  Arterie  von  Durchmesser  d,  dessen  Beziehung  zu  den  gemessenen 
Werthen  in  folgenden  Formeln  enthalten  ist: 

1.  d*  =  d/  +  da*  H-  .   .   .   .  d/  bezw. 

2.  d«  =  dl»  +  da»  +    .    •        .  d.« 

Auf  die  Berechtigung  zu  einem  solchen  Verfahren,  sowie  auf  die 
Bedeutung  der  Quotienten  überhaupt  wird  im  Folgenden  noch  zurück- 
gekommen werden. 

Zu  Tabelle  I  selbst  ist  noch  Folgendes  zu  bemerken.  Bei  den 
Zahlen  fQr  die  Arteriendurchmesser  sind  statt  einer  Zahl  zwei  Zahlen 
in  der  Form  z.  B.  3,4/3,6  in  den  Fällen  angegeben,  in  welchen  die 
Arterie  einen  elliptischen  Querschnitt  hatte,  und  diese  Zahlen  be- 
zeichnen den  grössten  und  kleinsten  Durchmesser  des  Querschnitts. 

Das  Minuszeichen,  das  sich  einige  Male,  besonders  vor  einigen 
Muskelarterien,  findet,  bedeutet,  dass  die  betreflfende  Arterie  von 
einer  der  anderen  angeführten  Arterien  entsprang,  ohne  selbst  zu 
dem  betreflfenden  Organ  zu  fbhren.  Zur  Veranschaulichung  möge  die 
beigefbgte  kleine  Skizze  (s.  Fig.  2)  dienen. 
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Centralw&rts  von  einer  solchen  Arterie  wurde  natürlich  nur 
dann  gemessen ,  wenn  es  nicht  m(yglich  war,  die  Aeste  der  Stamm- 
arterie  einzeln  zu  messen,  sei  es,  dass  sie  zu  fein  waren,  oder  dass 
sie  sich  zu  schnell  verzweigten,  als  dass  ein  genaues  Resultat  zu  er- 
warten gewesen  wäre. 

Bei  den  Organen  ist  noch  zu  erw&hnen,  dass  die  Schenkel- 
'musculatur  jeweils  nur  auf  einer  Seite  in  den  Bereich  der  Unter- 
suchung gezogen  werden  konnte,  da  ja  in  die  eine  A.  femoralis  ein 
Manometer  eingebunden  war.    In  der  überwiegenden  Mehrzahl  der 
Fälle    war   das  Manometer   mit   der   linken 
A.  femoralis  in  Verbindung,  doch  habe  ich 
leider  verabsäumt,  mir  die  Ausnahmefiüle  zu 
notiren. 

Thyreoidea  und  Submaxillaris  sind  ge- 
legentlich beiderseitig  untersucht  worden.  Wenn 
auch  die  eine  Carotis  zur  Iiyection  benutzt 
wurde,  so  ist  doch  die  Communication  im 
Gehirn  weit  genug,  um  auch  rückläufig  die 
betreflfenden  Arterien  unter  normalem  Druck 
zu  iqiciren.  In  der  Tabelle  sind  sie  in  je  einer 
Spalte  vereinigt  worden,  da  bei  einer  Trennung 
nach  der  Lage  die  einzelne  Versuchsreihe  zo 
klein  ausgefallen  wäre.  Doch  ist  jeweils 
durch  ein  r  oder  l  darauf  hingewiesen,  ob  es 
sich  um  eine  rechte  oder  linke  Drüse  handelt 

Für  eine  etwaige  Berücksichtigung  der 
jeweils  verbrauchten  Injectionsmasse  ist  ange- 
sichts der  auffällig  hohen  Werthe  bei  Nr.  XI  und  Nr.  XVm  zu  be- 
merken, dass  in  beiden  Fällen  eine  directe,  ziemlich  weite  Ver- 
bindung zwischen  Aorta  und  Pulmonalis  bestand,  und  dass  auf 
diese  Weise  auch  die  Pulmonalis  und  ihre  Aeste  mit  Gyps  gefüllt 
wurden. 

Ausser  den  in  Tabelle  I  (s.  die  Beilage  am  Schlüsse  des  Heftes) 
angeführten  sind  in  einigen  wenigen  Fällen  auch  noch  an  anderen 
Organen  Untersuchungen  vorgenommen  worden,  deren  Resultate  in 
Tabelle  n  verzeichnet  sind. 


Fig.  2. 
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Nr. 


r  g  a  n 


Gewicht 

des 
Organa 


Durch- 
messer 

der 
Arterien 


II      » 

m 

IV 


XIV 

xvu 

XIX 

XIX 
XXI 

xvra 

XIX 

XXI 

XXIV 

xvra 
xvra 
xvra 

XIX 
XIX 

XIX 

XXI 
XXI 
XXI 


Leher  .  .  .  . 
Leber    .  .  .  • 

lieber    .... 

Leber  .... 
Leber    .... 

Leber    .  .  .  . 

Zunge  .  .  .  . 
Zunge  .... 

Unterkiefer  .  . 
Unteildefer  .  . 
Unterinefer  .  . 

Unterkiefer  .  . 

Hnmeros  dezt 
Humeras  dn.  . 
Femor  .  .  .  . 
Homerus  dext. 
Hnmenis  sin.  . 

Tibia 

Humerus  dezt. 
Humerus  sin.  . 
Femur  .  .  .  . 


860 

dOd 


292| 
290 

199  1 

59  I 
6o| 

-I 


67 


I 


44 

41 
48 
38^ 
38 

26,5{ 

58 
57 
59 


2,90 
2,85 

\» 

135 
1,40 

2,55 

1,20 
1,20 
1,60 

2,40 
2,20 

2,55 
2,85 

0,65 

0,60 

-0,20 

-0,20 

1,0 
1,0 
-0,60 
-0,85 

130 
1,00 

—  0,55 

—  0,45 

0,95 
0,95 

—  0,40 

—  0,50 

0,55 

0,60 

0,65 

0,60 

0,60 

0,40 
0,50 

0,55 

0,50 

035 


03S 
}o3» 

}0,48 

a,fl2 

}o,48 

}l.« 
}03B 

[0,27 
[o,48 

la,4« 


0,21 
034 
0,2& 

034 

030 
0,18 
030 


0,41 
036 

03S 
031 


034 

0,79 
0,70 

030 
031 
032 

03B 

0,16 
047 
049 
049 
0,19 

0,19 

0,14 
0,18 
0,14 
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n.    Besteht   eine   gesetzmässige   Beziehung  zwischen 
Arteriendurchmesser  und  Organgewicht? 

Um  für  die  Auffindung  einer  gesetzmässigen  Beziehung  zwischen 
Arterieudurchmesser  und  Orçangewicht  von  vornherein  einen  leiten- 
den Gesichtspunkt  zu  haben,  wurden  die  folgenden  Hypothesen  auf- 
gestellt und  an  der  Hand  der  gefundenen  Werthe  geprüft: 

1.  Die  mittlere  Blutversorgung  gleicher  Organe  verschiedene! 
Gewichtes  ist  dem  Gewicht  proportional. 

2.  Die  Grösse  des  Arteriendurchmessers  wird  bestimmt  von  der 
mittleren  Blutmenge,  welche  die  Arterie  durchströmt 

3.  Die  gesetzmässige  Beziehung  zwischen  Geftssdurchmesser 
und  der  mittleren  durchströmenden  Blutmenge  ist  im  Arteriensjstem 
dieselbe  wie  in  dem  für  die  anorganische  Natur  geltenden  Poi- 
seuille'schen  Gesetz,  d.  h.  die  mittlere  durchströmende  Blutmenge 
ist  proportional  der  vierten  Potenz  des  Gefftssdurchmessers. 

Die  Aufetellung  der  letzten  Hypothese  könnte  vielleicht  etwas 
willkürlich  erscheinen,  da  das  Gesetz  nur  für  starre,  cylindriscbe 
Röhren,  für  konstanten  Druck  und  unter  der  Beschränkung  bestätigt 
worden  ist,  dass  der  Durchmesser  im  Verhältniss  zur  Länge  der 
Röhre  einen  sehr  geringen  Werth  hat.  Darauf  ist  zu  sagen  :  Erstens 
ist  dies  Gesetz  neuerdings  von  Hürthle(8)  auch  für  rhythmischen 
Druck  bestätigt  worden;  zweitens  steht  nichts  im  Wege,  sich  den 
complicirten  Widerstand  des  Capillargebietes  unter  der  Form  einer 
geraden  cylindrischen  Röhre  vorzustellen,  deren  Durchmesser  gleich 
dem  der  zuführenden  Arterie  ist  In  diesem  Fall  wird  dann  der 
Durchmesser  sehr  klein  im  Verhältniss  zur  Röhrenlänge.  So  ist 
von  Hürthle  z.  B.  für  eine  Hundeniere  von  100  g  Gewicht 
und  einer  Arterie  von  4,6  mm  Durchmesser  die  Länge  einer  solchen 
Röhre  auf  35  m  berechnet  worden,  und  für  diese  würde  das  Poi- 
seuille'sche  Gesetz  wohl  Geltung  haben. 

Treffen  diese  Hypothesen  zu,  so  muss  die  Betrachtung  der  ge- 
messenen Wertjie  ergeben,  dass  der  Quotient:  „Arteriendurchmesser 
dividirt  durch  die  vierte  Wurzel  aus  dem  Organgewicht"  für  das- 
selbe Organ  constant  ist,  wie  die  folgende  üeberlegmig  zeigt.  Da 
nach  Hypothese  1  das  Organgewicht  proportional  ist  der  mittleren 
Blutversorgung,  so  kann  in  Hypottiese  2  und  3  statt  der  mittleren 
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BlutversorguDg  auch  das  Organgewicht  eingesetzt  werden,  und  dem- 
nach ergibt  sich  nach  Hypothese  3,  dass  das  Organgewicht  pro- 
portional ist  der  vierten  Potenz  des  Geßlssdurchmessers  oder,  was 
dasselbe  ist,  der  Gefössdurchmesser  proportional   ist   der  vierten 

Wurzel  aus  dem  Organgewicht.  Es  mttsste  also  der  Quotient  4     für 

ig 

jedes  Organ  ein  bestimmter  Werth  sein. 

Aus  dieser  Ueberlegung  ergibt  sich  auch,  warum  bei  Vor- 
handensein mehrerer  Arterien  der  Durchmesser  der  hypothetischen 
Arterie  nach  der  Formel  d*  =  rf^*  -f-  dg* d/  berechnet  wurde. 

Der  Quotient  4  ist  nun  far  alle  Einzelmessungen  berechnet 
V^ 
worden  und  findet  sich  in  Tab.  I  je  in  Stab  3.  Das  Mittel  aus  den 
gefundenen  Werthen  ist  für  jedes  Organ  am  Fuss  der  Tabelle  an- 
gegeben,  ebenso  die  höchsten  und  niedrigsten  Werthe.  Um  die 
Höhe  der  Abweichungen  von  der  Mittelzahl  in  Procenten  besser  er- 
sehen zu  können,  sind  diese  in  Tab.  IV  Stab  2  (s.  S.  489)  noch- 
mals zusammengestellt,  und  zwar  ist  hier  angegeben,  wieviel  von 
den  gefundenen  Werthen  bis  zu  5®/o,  von  5®/o  bis  10®/o  u.  s.  w.  von 
der  Mittelzahl  abweichen.  Hierbei  ergibt  sich,  dass  bei  der  linken 
Niere,  bei  der  die  Einzelmessungen  am  wenigsten  übereinstimmen, 
die  grösste  Abweichung  etwa  27  ®/o  beträgt,  während  unter  29  Werthen 
im  Ganzen  17  nur  bis  zu  10  ^/o  abweichen,  davon  7  nur  bis  zu  5®/o. 
Besser  sind  die  Ergebnisse  bei  den  übrigen  Organen,  am  besten 
beim  Herzen,  bei  dem  von  29  Quotienten  16  Abweichungen  bis  zu 
5®o  von  der  Mittelzahl  zeigen,  10  bis  zu  10 ^o  und  nur  3  Ober 
10^0  abweichen,  und  zwar  um  ll^/o,  12^0  und  14 ^o.  Diese  Ver- 
schiedenheiten unter  den  gefundenen  Werthen  sind  nicht  so  gross, 
dass  sie  nicht  durch  Beobachtungsfehler,  sowie  durch  nicht  in  Be- 
tracht gezogene  Factoren,  wie  das  verschiedene  Alter  und  die  ver- 
schiedenen Rassen  der  Thiere,  genügend  erklärt  werden  könnten. 
Man  könnte  also  daraus  schliessen,  dass  die  aufgesteUte  Hypothese 
zutrifft  und  in  der  That  der  Durchmesser  der  Arterien  proportional 
der  vierten  Wurzel  aus  dem  Organgewicht  wächst  Eine  genauere 
Betrachtung  lässt  aber  in  den  Abweichungen  eine  gewisse  Gesetz- 
mässigkeit erkennen  in  der  Weise^  dass  die  Organe  von  höherem 
Gewicht  auch  grössere  Quotienten  aufweisen.  Am  deutlichsten  zeigt 
sich  das   beim  Herzen ^   wie  sich  aus  Tab.  HI  ergibt,   in  der  die 


488 


Richard  Thome: 


Quotienten  far  Herzen  bis  einschliesslich  85  g  Gewicht  einerseits  und 
f&r  solche  über  85  g  Gewicht  andererseits  zosammengestellt  sind. 


Tabelle  m. 


Herzen  bis  85  g  Gewicht 

Herzen  über  85  g  Gewicht 

Nummer 

des 
Versuchs 

Hen- 
gewicht 

1 
d 

Nummer 

des 
Versuchs 

Herz- 
gewicht 

4 

I 

in 

V 

xm 

XIV 
XV 

xvu 
xvni 

XIX 
XX 

xxn 
xxni 

XXIV 

xxvni 

XXIX 

84 

71 

65 

46 

84 

69 

88 

70 

55 

21,5 

48 

70 

85 

85 

66 

0,99 

0,92 

0,94 

0,88 

0,95 

0,95       1 

0,99 

0,98 

0,98 

0,88 

0,90 

0,90 

0,96 

1,00 

0,99 

n 

IV 
VI 

vn 
vm 

IX 

X 

XI 

XII 

XVI 

XXI 

1        XXV 

XXVI 

XXVII 

87,5 

91 

94 
128 
107 

86 

86,5 
227 

92 
105 
105 
114 
140 
147 

1,10 
1,08 
0,97 
1,07 
1,04 
1,02 
LOS 
1,0» 
0,84 
0,94 
0,98 
1.07 
1,01 
1,04 

Durchschnitt 

0,95 

Durchschnitt 

1,02 

Man  sieht  aus  dieser  Zusammenstelhing,  dass  die  bei  An- 
wendung der  vierten  Wurzel  erhaltenen  Quotienten  bei  den  Herzen  bis 
zu  85  g  Gewicht  unter  15  Fallen  nur  ein  Mal  den  Werth  1,00  er- 
reichen, bei  den  Herzen  tlber  85  g  Gewicht  unter  14  Fallen  nur 
vier  Mal  unter  1,00  heruntergehen.  Dementsprechend  betragt  auch 
der  Durchschnitt  der  ersteren  nur  0,95,  der  letzteren  1,02.  Eän 
ahnliches  Verhaltniss,  nur  nicht  so  deutlich,  findet  sich  auch  bei 
einer  Reihe  von  anderen  Organen.  Es  zeigt  dies,  dass  die  Arterien- 
durchmesser doch  nicht  ganz  in  dem  Verhaltniss  wachsen  wie  die 
vierten  Wurzeln  aus  dem  Oiigangewicht,  sondern  schneller.  Um 
dies  Verhaltniss  zu  finden,  wurden  nun  versuchsweise  Quotienten 
mit  niedrigeren  Wurzeln  aus  dem  Organgewicht  berechnet,  da  niedrigere 
Wurzeln  ja  ebenfalls  schneller  wachsen  wie  höhere.  So  wurden, 
wenn  auch  nicht  bei  allen  Organen,  die  3,5.,  3.,  2,75.  und  2,5. 
Wurzel  in  Rechnung  gestellt.  Von  allen  Zahlenwerthen  zagten  nun 
die  bei  Anwendung  der  dritten  Wurzel  erhaltenen  Quotienten  die 
grösste  Uebereinstimmung.    Sie  sind  desshalb  in  d^aelben  Weise 
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wie  die  bei  Anwendung  der  vierten  Worzel  erhaltenen  in  Tabelle  I 
und  Tabelle  IV  aufgenommen  worden. 

Tabelle  IV. 


^9 


I.  GesaMBikSrper. 

Aniahl  der  Uotenachaiigen  28. 

Mittel  ans  den  Quotienten 

Abweichcmgen  Ton  0—5  */• 

»    5-100/0 

„  10-15*/# 

„  ll^20*/o 

„  ,ûber20«/o 

U.  YentrikeL 

Aniahl  der  Untenachangen  29. 

Mittel  ans  den  Quotienten 

Abweichungen  Ton  0—5  */• 

n      5-100/0 

»  10-15*/# 

ni.  Rechte  Niere. 

Anzahl  der  Untersuchungen  29. 

Mittel  aus  den  Quotienten 

Abweichungen  Ton  0—5  ^/o 

»    5-100/0 

n    10-15«/. 

„  15-20*/o 

„  20-25*/. 

„ftber25«/o 

IT.  Linke  Niere. 

Anzahl  der  Untersuchungen  29. 

Mittel  aus  den  Quotienten 

Abweichungen  Ton  0—5  ^/o 

n    5-10*/o 

„  10-150/0 

^  16-20*/* 

„  20-25*/# 

„aber  25  «/o 

Y.  StreBgehiel  der  A.  aeteiterica  sip. 

Anzahl  der  Untersuchungen  27. 

Mittd  aus  den  Quotienten 

Abweichungen  Ton  0—5  ^/o 

„    5-10*/o 

,  10-15*/o 

„  •ta)erl5«/o 


1,691 

0,^80 

10 

12 

12 

10 

3 

5 

2 

0 

1 

1 

16 

10 

8 


9 
7 
5 
5 


1,411 

7 

10 

8 

4 
1 

4 


1,052 
15 

7 

4 
1 


5 
2 


1,042 
9 
9 
5 
6 


1,059 
9 

8 
6 
2 
8 

1 


0,641 

18 

6 
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d 

« 
>7 

d 

B 

VI.  Stromgebiet  der  Art.  eoeiiaea. 

Anzahl  der  Untersuchungen  27. 

Mittel  aus  den  Quotienten 

0,855 
11 
7 
3 
5 
1 

0,507 

Abweichungen  von  0—5  •/o 

«    5—100/0 

11 

8 

„  10-150/0 

-  15— 20®/o 

4 
3 

!               „über20<^/o 

1 

VII.  eehira. 

Anzahl  der  Untersuchungen  13. 

Mittel  aus  den  Quotienten 

0,465 
9 

4 

0,352 

Abweichungen  von  0—5  o/o ^  .   . 

n      5-100/0 

11 
2 

YUI.  M.  graeilis. 

Anzahl  der  Untersuchungen  21. 

Mittel  aus  den  Quotienten 

Abweichungen  von  0—5  ^/o 

5—100/0 

0,503 
8 
9 
2 
2 

0,391 

11 

6 

!            !  10—150/0 

3 

«über  150/0 

1 

IX.  M.  semimemkraiiosas. 

Anzahl  der  Untersuchungen  21. 

Mittel  aus  den  Quotienten 

0,595 
11 
6 
8 
0 
1 

0,451 

Abweichungen  von  0—5  0/0 

n      5-100/0 

«  10— 150/0 

9 
9 
2 

.,  15—200/0 

1 

«  über  20  0/0 

0 

X.  M.  addnetor  magans. 

Anzahl  der  Untersuchungen  12. 

Mittel  aus  den  Quotienten 

Abweichungen  von  0—5  0/0 

„    5— 100/0 

0,763 
4 
5 
1 
2 

0,530 
3 

«  10—150/0 

2 

..  über  15  0/0 

0 

XI.  M.  semitendinogns. 

Anzahl  der  Untersuchungen  17. 

Mittel  aus  den  Quotienten 

Abweichungen  von  0—5  0/0 

^    5—100/0 

0,584 

8 
2 

4 
3 

0,453 
10 

1 

n             ^  10— 150/0 

3 

^  15—200/0 

3 
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XII.  M.  biceps  braeldi  dext 

Anzahl  der  üntenachuDgen  19. 

Mittel  ans  den  Quotienten 

Abweichungen  Ton  0—5  ®/o 

n      5-10^0 

„  10-15«/o 

„  15-20<>/o 

Xm.  M.  biceps  bracJdi  sii. 

Anzahl  der  Untersuchungen  17. 

Mittel  aus  den  Quotienten 

Abweichungen  Yon  0—5  */o 

„    5-100/0 

„  „über  10*^/0 

XIV.  eiaidila  snbMxiUaris. 

Anzahl  der  Untersuchungen  16. 

Mittel  aus  den  Quotienten 

Abweichungen  von  0—5  */o 

n      5-10«/o 

„  10-15^/0 

«  über  15  o/o 

XY.  GlaBdila  Ihyreoidea. 

Anzahl  der  Untersuchungen  14 

Mittel  aus  den  Quotienten 

Abweichungen  von  0 — 5  o/o 

.    5^100/0 

„  10-150/0 

„  15-20O/O 

„über  200/0 


0^25 

12 

1 

8 

3 


0,529 

12 

3 

2 


0,677 
3 
6 
6 

1 


1,292 
0 
4 
3 
2 
5 


0,438 

10 

4 

5 

0 


0,444 
13 
3 

1 


0,594 
6 

4 
4 
2 


1,286 
3 
3 
3 

4 
1 


Die  VergleichuDg  der  in  Stab  2  und  3  angegebenen  procenti- 
scben  Abweichungen  vom  Mittel  bei  Verwendung  der  vierten  bez. 
dritten  Wurzel  ergibt  nun  bei  der  Mehrzahl  der  Organe,  dass  die 
grösseren  Abweichungen  bei  Anwendung  der  dritten  Wurzel  etwas 
geringer  geworden  sind,  dass  die  Zahl  der  nur  bis  5^/o  bez.  10  ^/o 
von  der  Mittelzahl  abweichenden  Quotienten  sich  etwas  vermehrt 
hat  Doch  ist  diese  Besserung  zu  Gunsten  der  dritten 
Wurzel  nicht  so  bedeutend,  dass  ein  zwingender 
Grund  vorläge  zu  der  Annahme,  dass  die  Arterien- 
durchmesser   proportional    der    dritten   Wurzel    aus 
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dem  Organgewicht  wüchsen.  Da  aber  beide  Quotienten- 
reihen keine  grösseren  Abweichungen  zeigen,  als  sie  bei  einer 
derartigen  Untersuchung  überhaupt  zu  erwarten  sind,  so  darf 
man  annehmen.,  dass  einer  der  beiden  Quotienten  oder  anch 
ein  zwischen  ihnen  liegender  Werth  der  Wirklichkeit  entspricht 
Eine  bestimmtere  Entscheidung  möchte  ich  vorläufig  nicht  treffen, 
und  so  mag  noch  der  Versuch  gerechtfertigt  sein,  nach  weiteren, 
anatomischen  oder  physiologischen  Thatsachen  zu  suchen,  die  eine 
Entscheidung  in  der  einen  oder  andern  Richtung  herbeizuführen  ge- 
eignet sind. 

C.  Discussion  der  Ergebnisse. 
I.   Sonderstellung  der  Aorta. 

Zur  Entscheidung,  welcher  von  den  beiden  Quotienten  der  Wirk- 
lichkeit näher  kommt,  könnte  vielleicht  folgende  Ueberl^[ung  fuhren: 
Wenn  die  auf  S.  486  angestellten  Hypothesen  allgemeine  Gültigkeit 
haben,  so  muss  sich  auch  der  Durchmesser  d  einer  Arterie  aus  den 
Durchmessern  ihrer  Aeste  d^  d^  -  >  *  dn  bestimmen  lassen  nach  der 

Formel 

d*  =  d,^  ^-  c/,4  -H  .  .  .  d/  .  . 

bezw.  nach  der  Formel 

cP  =  dl»  +  da»  +  •      •  dA 
falls  das  mittlere  Stromvolum  proportional  der  dritten  Potenz  der 
Arteriendurchmesser  ist. 

Es  soll  nun  im  Folgenden  an  einer  Arterie,  die  eine  grosse  Zahl 
messbarer  Aeste  hat,  n&mlich  an  der  Aorta,  diese  Frage  geprüft 
werden.  Zu  diesem  Zweck  sind  bei  Hund  21  sAmmtliche  Aeste  der 
Aorta  gemessen  worden;  an  Stelle  der  A.  anonyma  wurden  die 
A.  subclavia  dextra  und  die  beiden  Carotiden  gemessen,  da  die 
A.  anonyma  nur  als  kurzer,  kegelförmiger  Anhang  der  Aorta  vor- 
handen war.  Die  Zahlen  fQr  die  Durchmesser  der  einzelnen  Aeste 
sowie  ihrer  zweiten,  dritten  und  vierten  Potenzen  finden  sich  in 
Tabelle  V. 

Es  zeigt  sich  nun^  dass  die  Summe  der  vierten  Potenzen  der 
Durchmesser  der  Aortenaste  nur  etwa  den  18.  Theil  der  vierten 
Potenz  des  Durchmessers  der  Aorta  an  der  engsten  Stelle  betiftgt, 
die  Summe  der  dritten  Potenzen  der  Astdurchmesser  nur  den  5.  TheO 
-der  dritten  Potenz  des  Aortendurchmessers.  Diese  Difierenzen  sind 
so  gross,  dass  sie  unmöglich  durch  einen  zu^ligen  Befund  bei  diesem 
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Durch- 

messer 

der  Arte- 

d* 

d* 

d* 

rien  d 

in  mm 

Aorta,  engste  Stelle 

18 

324 

5832 

104976 

Aorta,  weiteste  SteUe 

21 

441 

9261 

194481 

1                                         / 

1,35 

1,82 

2,46 

3,82 

1,5/1,7 

2,55 

4,07 

6,50 

1,80 

3,24 

533 

10,50 

1,10 

1,21 

1,33 

1,46 

1,15 

1,32 

1,52 

1,75 

1,45 

2,10 

3,05 

4,42 

135 

1,82 

2,46 

3,32 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,45 

2,10 

3,05 

4,42 

1,45 

2,10 

3,05 

4,42 

1^ 

3,24 

5,83 

10,50 

1,70 

2,89 

4,91 

835 

135 

1,82 

2,46 

3,32 

1,45 

2,10 

3,05 

4.42 

1 

1,45 

2,10 

3,05 

4,42 

S 

1,25 

1,56 

1.95 

2,44 

■< 

1,10 

1,21 

1,33 

1,46 

•S 

Intercostales  und 

1,10 

1,21 

1,33 

1,46 

s 

1,40 

1,96 

2,74 

334 

1 

Lombales 

1,40 

1,96 

2,74 

3,84 

1,70 

2,89 

4,91 

8,35 

•• 

1,90 

3,61 

636 

13,03 

s 

1,25 

136 

1,95 

2,44 

1 

1,55 

2,40 

3,72 

5,77 

< 

1,55 

2.40 

3,72 

5,77 

M 

2,00 

4,00 

8,00 

16,00 

•o 

2,40 

5,76 

1332 

33,18 

g 

1,60 

2,56 

4,10 

6,55 

»* 

1,70 

239 

4,91 

8,35 

^ 

130 

3,24 

5,83 

10,50 

JO 

1,70 

2,89 

4.91 

8,35 

«S 

1,35 

132 

2,46 

3,82 

i 

1,80 

3,24 

633 

10,50 

1,75 

3,06 

536 

9,38 

1,60 

236 

4,10 

6,55 

135 

132 

2,46 

3,32 

1,25 

136 

1,95 

2,44 

Sabdam  dextra 

6,20 

38,44 

238,40 

1477,62 

Carotis  dextra 

3,15 

9,92 

31,26 

98,45 

Carotis  sinistra 

4,00 

16,00 

64,00 

256,00 

Sabclavia  sinistra  .... 

5,80 

33,64 

195,11 

1131,67 

Femoralis  dextra    .... 

4,90 

24,01 

117,65 

576,50 

Femoralis  sinistra  .... 

4,80 

23,04 

11039 

530,84 

Renalis  dextra 

3,30 

10,89 

35.94 

118,59 

Renalis  sinistra 

3,60 

12,96 

46,66 

167,96 

Mensenterica  sap 

4,80 

23,04 

110,59 

530,84 

Stamm  der  Hypogastricae. 

3,9/4,20 

16,38 

66,30 

268,30 

Coeliaca 

4,25/4,75 

20,18 

90,70 

407,53 

"s 

umme 

— 

316,07 

1249,30 

5799,96 
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Hund  erklärt  werden  können.  Sie  weichen  so  sehr  von  dem  nach  unseren 
Hypothesen  zu  erwartenden  Ei^ebniss  ab,  dass  nur  die  Möglichkeit 
bleibt,  entweder  die  Gültigkeit  unserer  Voraussetzungen  zu  ver- 
werfen oder  aber  eine  Sonderstellung  der  Aorta  anzunehmen. 

Nun  haben  wir  anatomische  und  physiologische  Befunde,  die  dafür 
sprechen,  dass  die  Aorta  thatsächlich  eine  Sonderstellung  im  Arterien- 
system einnimmt 

Nach  den  bisherigen  Anschauungen  über  die  Art  der  Ver- 
zweigung des  Gefässsystems  hat  dieses  seinen  kleinsten  Querschnitt 
in  der  Aorta  ascendens,  um  dann,  bei  jeder  Verzweigung  sich  er- 
weiternd, seinen  grössten  Werth  in  den  Capillaren  zu  erreichen. 
Dieser  Anschauung  widersprechen  nun  die  Untersuchungen  Tho- 
ma's  (13). 

Thoma  hat  vor  einigen  Jahren,  angeijBgt  durch  eigene,  von  der 
bisher  geltenden  Anschauung  abweichende  Befunde,  die  schon  vor 
längerer  Zeit  zu  anderen  Zwecken  angestellten  Gefässmessungen 
Beneke*8(l)  dazu  benutzt,  die  gesetzmässige  Beziehung  zwischen 
dem  Querschnitt  der  Aorta  und  dem  ihrer  Aeste  beim  Menschen  zu 
untersuchen. 

Einmal  hat  er  das  Verhältniss  des  Querschnittes  der  Aorta 
ascendens  zu  der  Summe  der  Querschnitte  ihrer  Aeste  (Subclaviae, 
Carotiden,  Aorta  thoracica,  gemessen  am  Ende  des  ersten  Drittels, 
und  einige  kleinere  Zweige)  berechnet  und  dabei  gefunden,  dass 
zwar  bis  zum  21.  Lebensjahr  der  Querschnitt  der  Aorta  ascendens 
kleiner  sei  als  die  Summe  der  Querschnitte  ihrer  Aeste,  dass  vom 
21.— 35.  Jahr  beide  etwa  gleich  seien,  nach  dem  40.  Lebensjahr  da- 
gegen im  Gegentheil  der  Querschnitt  der  Aorta  ascendens  stets 
grösser  sei  als  die  Summe  der  Querschnitte  ihrer  Aeste. 

Femer  hat  Thoma  das  Verhältniss  des  Querschnittes  der  Aorta 
abdominalis  zu  dem  der  A.  iliacae  sowie  einiger  noch  abgehender 
kleinerer  Zweige  untersucht  und  hier  die  schon  von  anderen  Autoren 
gemachte  Angabe  bestätigt,  dass  der  Querschnitt  der  Aorta  abdomi- 
nalis,  allerdings  mit  zwei  Ausnahmen,  erheblich  grösser  ist  als  die 
Summe  der  Astquerschnitte.  Die  Ausnahmen  beziehen  sich  auf  das 
20.— 21.  Lebensjahr,  wo  das  Verhältniss  gleich  0,99  :  1,0  ist,  und  auf 
das  70.— 80.  Lebensjahr,  wo  beide  gleich  sind.      * 

Unberücksichtigt  geblieben  ist  also  das  ganze  Stück  der  Aorta 
vom  zweiten  Drittel  der  Aorta  thoracica  an  bis  2  cm  oberhalb  der 
Theilungsstelle.    Da  nun  aber  kein  Grund  vorliegt,  für  dieses  ein 
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von  den  beiden  anderen  Theilen  der  Aorta  abweichendes  Verhalten 
anzunehmen,  so  kann  man  wohl  schliessen^  dass  beim  erwachsenen 
Menschen  der  Querschnitt  der  Aorta  ascendens  der  Summe  der 
Querschnitte  sämmtlicher  von  der  Aorta  abgehender  Aeste  mindestens 
gleich,  im  spateren  Lebensalter  aber  sicher  grösser  ist'). 

Mit  den  Befunden  Thoma's  stimmen  auch  die  Ergebnisse  bei 
dem  schon  erwähnten  Hunde  ttberein,  bei  dem  sämmtliche  Aeste  der 
Aorta  gemessen  wurden.  Man  sieht  aus  Tabelle  V  Stab  3,  dass 
die  Summe  der  Quadrate  der  Astdurchmesser,  die  ja  dem  Querschnitt 
proportional  sind,  316  ist,  das  Quadrat  des  Durchmessers  der 
Aorta  ascendens  an  ihrer  engsten  Stelle  aber  324,  an  ihrer  weitesten 
Stelle  sogar  441  beträgt 

Zeigen  so  die  anatomischen  Untersuchungen  an  Mensch  und 
Hund,  dass  das  Arteriensystem  keineswegs  seinen  kleinsten  Quer- 
schnitt in  der  Aorta  ascendens  hat,  so  liegt  auch  eine  physiologische 
Thatsache  vor,  die  im  selben  Sinne  spricht 

Sie  gründet  sich  auf  einen  Vergleich  der  Stromgeschwindigkeit 
in  der  Aorta  und  in  der  Carotis.  Die  Strömungsgeschwindigkeit  in 
einer  Röhre  ist  bekanntlich  gleich  dem  Stromvolum,  dividirt  durch 
den  Röhrenquerschnitt.  Sie  wird  also  kleiner  bei  Verminderung  des 
Stromvolums  oder  Vergrösserung  des  Röhrenquerschnitts.  Da  nun 
in  einem  zusammenhängenden  Röhrensystem,  wie  es  das  Geftsssystem 
darstellt,  durch  jeden  Gesammtquerschnitt  eine  gleich  grosse  Blut- 
menge fliesst,  so  werden  Veränderungen  der  Geschwindigkeit  nur 
durch  Veränderung  des  Gesammtquerschnitts  verursacht 

Nun  hat  Dogiel  (4)  die  mittlere  Geschwindigkeit  in  der  Carotis 
vom  Kaninchen  gleich  158  mm  in  der  Secunde  gefunden.  Anderer- 
seits berechnet  sich  aus  dem  von  Tigerstedt  (15)  mittelst  der 
Stromuhr  direct  bestimmten  Werthe  Air  das  mittlere  Secundenvolum 
(1,35  ccm)  der  Aorta  ascendens  bei  einem  Kaninchen  von  1550  g  die 
mittlere  Geschwindigkeit  in  dieser  auf  27  mm,  wenn  man  für  die 
von  Tigerstedt  benutzten  Kaninchen  im  Durchschnitt  eine  Aorta 
von  8  mm  Durchmesser  annimmt,  wie  sie  von  H  Urthle  (8)  bei  einem 
Kaninchen  von  1500  g  gemessen  wurde. 


1)  Es  mag  hier  noch  bemerkt  werden,  dass  Thema  (12)  ein  Verhältniss 
det  Radios  der  Aorta  ascendens  zum  Körpergewicht  beim  Menschen  gesucht  hat 
ond  ein  solches  wenigstens  annähernd  constant  findet,  wenn  er  das  Körper- 
gewicht dnrch  die  dritte  Potenz  des  Radios  dividirt 

K.  Pfiff «r.  AreUr  Ar  PkytlolHi«.    Bd.  88.  34 
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Capülaren. 

Fig.  3. 
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Fig.  4. 

In  beiden  Figuren  stellt  die  atisgezoffene  Curve  den  Querschnitt  des  Oefikas- 
systems*  die  punktirte  das  Verhalten  der  Geschwindigkeit  in  den  einjcelnen  Ab- 
theilungen des  Gefässsystems  dar. 
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Aus  dem  Vergleich  der  beiden  Untersuchungen  ergibt  sich,  dass 
die  Strombahn  der  Aorta  sich  zunächst  nicht  nur  nicht  erweitert,  sondern 
erheblich  verengt,  —  nach  den  angeführten  Werthen  der  Strom- 
geschwindigkeit fast  auf  ein  Sechstel. 

Wenn  nun  auch  die  angeführten  Zahlen  keinen  Anspruch  auf 
absolute  Gültigkeit  haben,  da  sie  an  verschiedenen  Individuen  ge- 
wonnen sind  und  ausserdem  die  Werthe  der  Geschwindigkeit  inner- 
halb weiter  Grenzen  schwanken,  so  ist  doch  die  Differenz  eine  so 
grosse,  dass  sie  ausserhalb  der  individuellen  und  functionellen 
Schwankungen  liegt. 

Wir  kommen  daher  zu  dem  Ergebniss,  dass  die  bis- 
herige Anschauung  über  die  Verzweigung  des  Gefäss- 
systems,  wie  sie  in  Figur  3  dargestellt  ist,  der  Wirk- 
lichkeit nicht  entspricht,  sondern  dass  dieStrombahn 
jenseits  der  Aorta  zunächst  eine  Verengerung  erleidet, 
wie  sie  Figur  4  schematisch  zeigt. 

So  kommen  wir  auf  Grund  anatomischer  und  physiologischer 
Thatsachen  zu  einer  Vorstellung  über  die  Bedeutung  der  Aorta,  die 
schon  von  E.  H.  Weber  ausgesprochen  und  neuerdin^  vol 
Barth  le  (8)  vertreten  worden  ist,  —  dass  nämlich  die  Aorta  nicht  die 
Bedeutung  einer  zuführenden  Arterie,  sondern  vielmehr  die  eines 
Windkessels  hat,  welcher  die  rhythmische  Strömung  am  Aortenanfang 
in  eine  mehr  gleichförmige  verwandelt  Hierzu  stimmt  femer  noch 
die  oben  erwähnte  Angabe  von  Thoma,  dass  die  Aorta  ascendens 
mit  zunehmendem  Alter  relativ  weiter  wird,  da  mit  zunehmendem 
Alter  eine  Abnahme  der  Dehnbarkeit  eintritt,  die  zu  einer  Ver- 
minderung der  Windkessel  Wirkung  fahrt  ^). 

IL    Besteht   eine   gesetzmässige   Beziehung   zwischen 
den  Coêfficienten  und  der  mittleren  Blutversorgung 

der  Organe? 

Nachdem  wir  also  erkannt  haben,  dass  der  Aorta  eine  Aus- 
nahmestellung im  Arteriensystem  zukommt,  soll  noch  im  Folgenden 

1)  Diese  DanteUung  beseitigt  zugleich  den  „sehr  grossen  und  bisher  an- 
gelösten  Widersprach",  auf  welchen  L.  Hermann  (7)  hingewiesen  hat,  and 
welcher  zwischen  den  Angaben  über  die  Verzweigung  des  Arteriensystems  einer- 
seits and  über  die  Stromgeschwindigkeit  in  Carotis  and  Aorta  andererseiu 
bisher  bestand. 

34* 
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geprüft  werden,  ob  die  aufgestellten  Hypothesen  für  die  übrigen 
Arterien  durch  physiologische  Thatsachen  bestätigt  werden  können, 
und  ob  einem  der  beiden  Quotienten  der  Vorzug  zu  geben  ist. 


Tabelle  VI. 


Organ  bezw.  Organgrappe 


Arterien- 
coëfficient 


Vierte 

Potenz  des 

Arterien- 

coêfficienten 

Ifc* 


Gehirn  ^  1 
gesetzt 


Röhrenknochen 

Unterkiefer :   .   . 

Gehirn 

M.  gracilis 

M.  biceps  brachii  dexter 

M.  biceps  brachii  sin 

Leber 

M.  semitendinosus 

M.  semimembranosus 

Glandula  submaxillaris 

M.  adductor  magnus 

Gesammt-Eörper^) 

Stromgebiet  der  A.  coeliaca    •  .   .  . 

Herz 

Zunge 

Stromgebiet  der  A.  mesenterica  sup. 

Glandula  thyreoidea 

Rechte  Niere 

Linke  Niere 

Gesammt-Körper") 


0,22 

0,885 

0,465 

0,503 

0.525 

0,529 

0,565 

0,584 

0,595 

0,677 

0,763 

0,829 

0,855 

0,982 

1,00 

1,052 

1.292 

1,383 

1,411 

1,691 


0,047 
0,064 
0,076 
0,078 

0,116 
0.125 
0,210 
0,339 
0,472 
0,534 
0,930 

1,225 

2,786 
3,658 
3,964 
8,176 


1 

1,4 
1.6 
IJ 

2,7 

4,5 

7,2 

10 

11,4 

20,0 

26.1 
59,3 

77,8 

84,3 

173,5 


Die  für  die  einzelnen  Organe  erhaltenen  Quotienten  setzen  uns 
in  den  Stand,  aus  dem  Gewicht  der  Organe  den  Durchmesse 
der  zuführenden  Arterie  annähernd  zu  berechnen.  Es  soll  im 
Folgenden  für  sie  der  Ausdruck  „Arteriencoëfficient**  ein- 
geführt werden.  Nach  der  Grösse  ihrer  Arteriencoéffidenten  ordnen 
sich  nun  die  Organe  in  Reihen,  wie  sie  die  Tabellen  VI  und  VII 
zeigen.  In  beiden  Tabellen  ist  in  Stab  1  der  Name  des  Organs,  in 
Stab  2  der  Arteriencoëfficient,  in  Stab  3  die  vierte  bezw.  dritte 
Potenz  des  Arteriencoêfficienten  aufgeführt;  endlich  sind  in  Stab  4 
die  betreffenden  Potenzen  der  Arteriencoêfficienten  auf  das  Gehirn  =  1 
bezogen.  Für  diejenigen  Organe,  an  welchen  nur  wenige  Messungen 
ausgeführt  wurden,  sind  die  Potenzen  der  Coßffidenten  nicht  be- 
rechnet worden. 


1)  Berechnet  aus  der  Summe  der  Aortenäste  (s*  Tabelle  V). 

2)  Berechnet  aus  dem  Durchmesser  der  Aorta  ascendens. 
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Organ  bezw.  Organgruppe 


Arterien- 
coëffident 

Vf 


Dritte 

Potenx  des 

Arterien- 

coëfficienten 


)t»  für 

Oehim  «^  1 

gesetzt 


Röhrenknochen 

Unterkiefer 

Gehirn  .   .   .  • 

Leber    

M.  sracilis 

M.  biceps  brachii  dexter 

M.  biceps  brachii  sin. 

M.  semimembranosus 

M.  seraitendinosus 

Gesammt-Köiper') 

Stromgebiet  der  A.  coeliaca    .   .  .   . 

11  adductor  magnus 

Glandula  subnuuullaris 

Stromgebiet  der  A.  mesenterica  sup. . 

Herz 

Zunge    

Gesinmt-Körper') 

Rechte  Niere  • 

Linke  Niere 

Glandula  thyreoida 


0,17 

0,28 

0,352 

0.36 

0,391 

0,438 

0,444 

0,451 

0,453 

0,467 

0,507 

0,530 

0,594 

0,641 

0,718 

0,75 

0,780 

1,042 

1,060 

1,286 


0,044 

0,060 
0,084 
0,087 
0,092 
0,093 
0,102 
0,180 
0,149 
0,210 
0,263 
0,370 

0,475 
1,131 
1,190 
2,127 


1,4 
1,9 
2,0 
2,1 
2.1 
2,3 
8,0 

M 

4,8 

6,0 

M 

10,8 
25,7 
27,0 
48,0 


Von  den  beiden  fbr  den  Gesammtkörper  angegebenen  Coéffi- 
denten  ist  der  grössere  durch  Benutzung  des  Aortendurchmessers, 
der  kleinere  durch  Benutzung  der  Durchmesser  sämmtlicher  von 
der  Aorta  abgehenden  Aeste  (s.  Tab.  V)  entstanden,  also  nach  der 
Formel 


*  = 


y  Körpergewicht 

berechnet  worden.  Dieses  Verfahren  findet  seine  Erklärung  in  dem 
vorhergehenden  Abschnitt  und  zeigt,  dass,  wenn  statt  des  Aorten- 
durchmessers zur  Berechnung  des  Coêfficienten  die  Summe  der 
einzelnen  Aeste  verwendet  wird,  die  Blutversorgung  des 
Gesammtkörpers,  wie  zu  erwarten,  eine  Mittel- 
stellung unter  den  Organen  einnimmt 

Der  mit  Benutzung  des  Aortendurchmessers  berechnete  Arterien- 
coëffident  des  Körpers  dagegen  ist  wegen  der  Sonderstellung  der 
Aorta  von  den  folgenden  Betrachtungen  auszuschliessen  ;  er  würde 


1)  Berechnet  aus  der  Summe  der  Aortenäste  (s.  Tabelle  Y). 

2)  Berechnet  ans  dem  Durchmesser  der  Aorta  ascendens. 
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nach  Tabelle  VI  ergeben,  dass  der  Gesammtkörper  fbr  die  Gewichts- 
einheit eine  grössere  Blutzufuhr  hat  als  irgend  eines  seiner  Orgaae« 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  S.  486  aufgestellten  Hypo- 
thesen richtig  sind,  bringt  die  Tabelle  VI  folgende  Thatsaehen  zum 
Ausdruck.  Da  nach  unserer  Annahme  die  mittlere  Blutversorgung  der 
Organe  der  vierten  Potenz  ihres  Arteriencoöfficienten  proportional 
ist,  bringen  die  in  Stab  3  verzeichneten  Werthe  die  relative  Blut- 
versorgung der  einzelnen  Organe  zum  Ausdruck.  Diese  ist  in  Stab  4 
auf  das  Gehirn  =  1  bezogen.  Demgemäss  ist  die  mittlere  Blut- 
versorgung der  einzelnen  Organe  ausserordentlich  verschieden;  am 
kleinsten  unter  den  berücksichtigten  Organen  ist  sie  für  das  Gehirn, 
am  grössten  für  die  Niere,  und  zwar  ist  der  Unterschied  so  bedeutend, 
dass  die  Gewichtseinheit  Niere  etwa  80  mal,  die  Gewichtseinheit  Herz 
20  mal  so  viel  Blut  erhalten  würde  als  die  Gewichtseinheit  Gehirn. 

Desgleichen  würde  sich  unter  der  Voraussetzung,  dass  die 
Arteriendurchmesser  proportional  der  dritten  Wurzel  aus  dem  Organ- 
gewicht wachsen,  aus  Tabelle  VU  ergeben,  dass  zwar. die  Reihoi- 
folge  unter  den  Organen  annähernd  dieselbe  ist  wie  in  Tabelle  VI, 
dass  aber  die  Unterschiede  in  der  Blutversorgung  zwischen  den 
einzelnen  Organen  geringer  sind;  so  würde  sich  die  Blutversoiigung 
von  Gehirn,  Herz  und  Nieren  etwa  verhalten  wie  1 : 8 :  26. 

Es  fragt  sich  nun,  ob  Thatsaehen  über  die  mittlere  Blut- 
versorgung der  Organe  bekannt  sind,  die  uns  ermöglichen,  eine  Ent- 
scheidung für  den  einen  oder  anderen  Quotienten  herbeizuführen  oder 
beide  zu  verwerfen.  Leider  liegen  nur  wenige  Untersuchungen  vor, 
die  einen  Vergleich  der  mittleren  Blutversorgung  der  Organe  zulassen* 

Zunächst  sind  die  Untersuchungen  über  das  Stromvolum  der 
Aorta  zu  erwähnen: 

Tigerstedt  (15)  hat  dasselbe  beim  Kaninchen  direct  mit 
der  Stromuhr  gemessen  und  danach  das  Minutvolum  für  100  g 
Körpergewicht  auf  5,1  ccm  bestimmt. 

Nach  den  Untersuchungen  von  Zuntz(16),  welcher  die  Grösse 
des  Aortenstroms  aus  dem  SauerstofiFverbrauch  des  Thieres  und  aus 
der  Differenz  des  Sauerstoffgehaltes  des  arteriellen  und  venösen 
Blutes  berechnet  hat,  beträgt  beim  ruhenden  Pferd  das  Hinnt- 
volum  für  100  g  Körpergewicht  etwa  8,3  ccm;  dieses  steigt  bei 
mittlerer  Arbeit  auf  15,2  ccm,  um  bei  maximaler  Arbeit  den  Werth 
von  70  ccm  zu  erreichen. 
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Nach  einem  anderen  Verfahren  hat  Zuntz  (17)  beim  Hund 
das  Minutvolum  der  Aorta  gleichfalls  auf  8,3  ccm  berechnet. 

Von  Landergreen  nnd  Tigerstedt  (9)  ist  femer  ebenfalls 
durch  directe  Messung  mit  der  Stromuhr  die  Blutversorgung  der 
Niere  beim  Hunde  gemessen  worden.  Bei  ruhender  Niere  (nach 
24  ständiger  Carenz)  belief  sich  das  Minutvolum  für  100  g  Niere 
im  Mittel  auf  50  ccm,  nach  Einführung  harntreibender  Mittel  auf 
96  ccm. 

Verfasser  nehmen  aber  an,  dass  die  „bei  Zufuhr  von  harn- 
treibenden Mitteln  beobachteten  Blutmengen,  welche  pro  1  Minute 
die  Niere  passiren,  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  etwa  deqenigen 
Blutmengen  entsprechen,  welche  bei  normalen  Veriiältnissen  unter 
der  Einwirkung  dieser  Stofie  in  nicht  toxischen  Dosen  zu  der  Niere 
strömen*^.  —  „Unter  dem  Einfluss  harntreibender  Mittel  erhält  die 
Niere  also  minutlich  etwa  ihr  gleiches  Gewicht  Blut.^ 

Schliesslich  sind  noch  die  Untersuchungen  von  Bohr  und  Hen- 
ri ques  (2)  zu  erwähnen,  welche  die  Blutversorgung  des  Herzens 
beim  Hunde  untersucht  und  das  Minutvolum  fbr  100  g  Herz- 
muskel auf  30  ccm  (im  Mittel  aus  vier  Versuchen ,  Minimum  19, 
Maximum  41)  angegeben  haben.  Diese  Versuche  sind  allerdings  am 
isolirten,  mit  defibrinirtem  Blut  durchströmten  Herzen  ausgefoiirt; 
doch  hatte  dieses  in  der  Versuchsanordnung  einen  Theil  seiner 
normalen  Arbeit  zu  leisten. 

Derselben  Abhandlung  entnehme  ich  noch  die  Angaben  von 
Chauveau  und  Kaufmann  über  die  Blutversorgung  der  Skelett- 
muskeln; diese  beträgt  in  Kubikcentimetem  pro  Minute  und  100  g 

Muskel: 

Ruhe:  16;  Arbeit:  76. 

„Hiemach,  bemerken  B.  und  H.,  ist  die  Blutspeisung  des  Herz- 
muskels eine  bedeutend  geringere  als  die  eines  ununterbrochen 
arbeitenden  Skelettmuskels.  Man  muss  aber  dabei  bemerken,  dass 
das  Herz  nicht  immer  arbeitet  Wenn,  wie  bei  unseren  Versuchen, 
die  Anzahl  der  Pulsschläge  ca.  60  ist,  wird  die  Dauer  der  Systole 
beiläufig  Vs  sein  und  die  Dauer  der  Diastole  '/s.  Um  die  Blut- 
speisung des  Herzmuskels  mit  der  des  Skelettmuskels  zu  vergleichen, 
sollte  der  letztere  auch  Vs  der  Versuchszeit  arbeiten  und  */8  ruhen. 

Der  Irrigationscoefficient  wird  dann  mit  Hülfe  der  von  Chauveau 
und  Kaufmann  gefundenen  Zahlen  sein:  's  •  16-f- Vs  •  76  =  36, 
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Während   in  Folge  unserer  Versuche  der  IrrigationscoêffideDt   des 
Herzens  =  30  ist" 

Um  den  Vergleich  zwischen  den  Ergebnissen  der  physiologischen 
Versuche  und  meiner  Gefässmessungen  zu  erleichtem,  habe  ich  im 
Folgenden  die  in  Betracht  kommenden  Werthe  zusammengestellt: 
Zeile  2  enthält  das  Verhältniss  der  Blutversorgung  von  Skelett* 
muskeln,  Körper,  Herz  und  Niere  für  den  Fall,  dass  dieses  durch 
die  vierte  Potenz  des  Arteriencoéfficienten  dargestellt  wird^),  die 
dritte  Zeile  die  entsprechenden  Werthe  für  k^  und  die  vierte  die 
experimentell  gemessenen  Minutvolumina  pro  100  g  Organ. 


Skelett- 
moskeln 

Gesammt- 
Körper 

Hers 

Niere 

k^ 

it» 

Physiol.  Versuche  . 

3 
2,1 

36 

10 
2,3 
5,1  (Kaninchen) 
8,3  (Hund) 
.8,3-68  (Herd) 

20 

8,4 

i      30 
1 

80 
26 

(50— )100 

Herz 

Niere 

2   : 

8 

8,6  : 

11 

3    : 

10 

Die  Uebereinstimmung  zwischen  den  Resultaten  der  physio- 
logischen Versuche  und  meinen  Messungen  ist,  von  den  Skelett- 
muskeln abgesehen,  eine  befriedigende^  und  zwar  etwas  besser  für 
Ä®  als  kK    Setzen  wir  die  Blutversorgung  des  Körpers  =  1 ,  so  ist 

die  der  andern  Organe 

Körper 

nach  Ä* =     1 

.     *• =     1 

„     den  physiol.  Versuchen  =     1 

wenn  wir  das  beim  ruhenden  Hund  gemessene  Aortenvolum  auf  10 
abrunden  und  für  die  Niere  den  Werth  benutzen,  welcher  von 
Tigerstedt  für  den  normalen  gehalten  wird. 

Der  Werth  dieser  Uebereinstimmung  wird  dadurch  kaum  ge- 
schmälert, dass  die  für  Skelettmuskeln  experimentell  gefundenen 
Werthe  von  denen  der  Arteriencoéfficienten  in  entgegengesetztem 
Sinne  abweichen;  denn  es  ist  meines  Ei*achtens  höchst  unwahr- 
scheinlich, dass  die  Skelettmuskeln  eine  grössere  mittlere  Blutver- 
sorgung haben  als  das  Herz. 

Die  befriedigende  Uebereinstimmung  bei  den  übrigen  Organeui 


1)  Die  Werthe  für  ^  und  J^  sind  die  aus  der  Summe  der  Aortenüste  er- 
mittelten (s.  S.  498  und  499). 
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die,  wie  gesagt,  für  den  Coôffidenten  k^  noch  etwas  besser  ist  als 
fOr  k^.  möchte  ich  aber  doch  nicht  zu  einer  Entscheidung  zu  Gunsten 
des  enteren  benutzen,  da  einerseits  die  Uebereinstimmung  auch  für 
k*  eine  leidliche  ist  und  andererseits  die  experimentell  gemessenen 
Werthe  nicht  die  wirkliche  mittlere  Blutversorgung  der  Organe  dar- 
stellen, sondern  nur  Einzelmessungen,  die  sehr  grossen  Schwankungen 
unterliegen  können. 

Die  vorliegende  Untersuchung  hat  also  zunächst  einen  Beweis 
für  die  Sonderstellung  der  Aorta  im  Arteriensystem  erbracht 
Femer  ist  das  Bestehen  einer  gesetzmässigen  Beziehung  zwischen 
Arteriendurchmesser   und   Organgewicht  höchst   wahrscheinlich   ge- 

macht,  und  zwar  haben  wir  diese  in  dem  Quotienten  4  _  oder   3 

Vi/  Vflr 

bezw.  einem  ihnen  nahestehenden  Werth  zu  suchen.  Dass  eine  ge- 
nauere Feststellung  nicht  möglich  ist,  hat  ausser  den  Untersuchungs- 
fehlem wesentlich  seinen  Grund  darin,  dass  verschiedene  Factoren, 
wie  das  Alter  der  Versuchsthiere,  nicht  berücksichtigt  werden  konnten. 
Ob  schliesslich  die  erhaltenen  Quotienten  die  ihnen  zugeschriebene 
Beziehung  zur  mittleren  Blutversorgung  der  Organe  haben,  kann 
erst  dann  entschieden  werden,  wenn  eine  grössere  Reihe  von  experi- 
mentell festgestellten  Werthen  fbr  die  mittlere  Blutversorgung  der 
Organe  bekannt  ist 
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(Aas  dem  phyaioL  Institut  der  Umrersitat  Breslao.) 

Ueber  Veränderongren 

des  Blutes  durch  Muskelthätlgrkelt,  ein  Beitrag: 

zu  Studien  an  überlebenden  Orgranen. 

Von 
O.  Wetiel. 


Im  Laufe  des  vergangenen  Jahres  habe  ich  mich  damit  be- 
schäftigt, eine  Methode  zur  Isolirung  und  Durchblutung  beliebiger 
Organcomplexe  des  Säugethierkörpers  auszuarbeiten.  Ich  bin  nicht 
über  eine  Reihe  von  Vorversuchen  hinausgekommen.  Jedoch  glaube 
ich,  dass  die  wenigen  Erfahrungen,  welche  ich  dabei  gemacht  habe, 
für  Andere  bei  der  Inangriffiiahme  ähnlicher  Experimente  von  Nutzen 
sein  können.  Daher  habe  ich  mich  entschlossen,  meine  bisherigen 
Resultate  zu  veröffentlichen. 

A.  Technik. 

H.  E.  Hering  (8)  hat  eine  Methode  zur  Isolirung  des  Herz- 
Lungenkreislaufes  veröffentlicht,  bei  der  nach  Abbindung  aller  übrigen 
arteriellen  Wege  der  grosse  Kreislauf  auf  eine  Karotis,  eine  CanQle, 
welche  diese  mit  der  einen  Vena  jugularis  verbindet,  und  auf  diese 
Vene  beschränkt  ist  Der  kleine  Kreislauf  bleibt  vollständig  erhalten. 
Derartige  Präparate,  die  Hering  von  Kaninchen  herstellte,  blieben 
bei  Unterhaltung  der  künstlichen  Athmung  Stunden  lang  in  Function. 

Im  Anschluss  hieran  wollte  ich  das  System  Lunge -Herz  noch 
mit  je  einem  dritten  Organe  verbinden  oder,  wie  bei  der  Durch- 
blutung von  Muskeln,  mit  einem  (Komplex  gleichartiger  Organe.  Die 
Vortheile,  welche  das  Verfahren  für  die  Erhaltung  des  normalen 
Zustandes  des  durchbluteten  dritten  Oi^anes  bieten  würde,  liegen 
in  Folgendem: 

1.  Das  Organ  braucht  nicht  herausgenommen  zu  werden, 
sondern  bleibt  unangetastet  an  seinem  Platze  im  Körper  liegen. 
Dadurch  wird  es  vor  mechanischen  Läsionen  und  vor  Wärmeverlust 
bewahrt 
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2.  Es  wird  nicht  mit  defibrinirtem,  sondern  mit  voUwerthigem 
Blute  gespeist 

3.  Die  Blutzufuhr  erfolgt  nicht  gleichförmig,  sondern  rhythmisch. 
Auf  die  Wichtigkeit  dieses  Punktes  hat  besonders  von  Frey  (5  u.  6) 
hingewiesen  und  ihn  bei  der  Construction  seines  Durchblutungs- 
apparates  berücksichtigt. 

Die  Nachtheile  sind  folgende: 

1.  An  den  Stellen,  wo  eine  künstliche  Verbindung  zwischen 
Gefässen  hergestellt  worden  ist,  kann  es  unter  Umstanden  zur  Ge- 
rinnung des  Blutes  kommen. 

2.  Die  Anwesenheit  von  Herz  und  Lunge  wird  es  oft  erforder- 
lich machen,  noch  Gontrolversuche  anzustellen,  bei  welchen  das 
Blut  nur  durch  Herz  und  Lungen  oder  nur  durch  das  Anschluss- 
organ fliesst 

Für  die  verschiedenen  Organe  gestaltet  sich  das  Verfahren 
etwas  abweichend.  Wir  bezeichnen  Herz  und  Lunge  zusammen  als 
Motor,  das  jeweilige  dritte  Organ  als  Anschlussorgan  und  theilen  die 
Organe  wieder  in  zwei  Gruppen. 

Zur  ersten  Gruppe  gehören  diejenigen  Organe,  bei  denen  man 
sich  der  natürlichen  Verbindungswege  des  Kreislaufes  bedienen  kann, 
um  sowohl  den  Zufluss  wie  den  Abfluss  des  Blutes  in  genügender 
Weise  zu  sichern.  Es  kommt  dann  nur  darauf  an,  alle  übrigen 
Wege  durch  Abklemmen,  Abbinden  oder  Injection  von  erstarrenden 
Massen  zu  verlegen.  Hierzu  gehören  z.  B.  die  Nieren  und  die 
Muskulatur. 

In  der  zweiten  Gruppe  muss  die  Verbindung  zwischen  Anschluss- 
organ und  Motor  auf  künstlichem  Wege  hergestellt  werden.  Hierzu 
gehören  Magen,  Darm,  Pankreas  und  Milz,  deren  venöse  Abflüsse 
unter  normalen  Verhältnissen  der  Leber  zufliessen.  Die  Verbindung 
mit  der  Leber  muss  aufgehoben  und  das  venöse  Blut  direct  in  die 
untere  Hohlvene  geleitet  werden.  Ebenso  ist  es  mit  der  Leber 
selbst,  bei  welcher  der  Blutzufluss,  da  die  Leberarterie  relativ  wenig 
Blut  führt  und  es  nicht  den  Leberzellen  selbst  zuleitet,  durch  eine 
artificielle  Communication  zwischen  der  Aorta  oder  einem  ihrer 
Zweige  und  der  Pfortader  gesichert  werden  müsste. 

Hering  bat  zur  Verbindung  zwischen  Carotis  und  Jugularis 
eine  U-förmige  Glasröhre  benutzt.  Es  treten  in  dieser  nach  seiner 
Angabe  keine  Gerinnungen  ein.  Da  das  Blut  in  Bering's  Ver- 
suchen nur  durch  Herz  und  Lungen  fliesst,  so  liegen  hier  zur  Ver- 
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bûtuDg  der  Gerinnung  besonders  günstige  Verhältnisse  vor.  Denn 
nach  der  Angabe  von  Pawlow(12),  welche  Bohr(l)  bestätigt  bat, 
bûsst  das  Blut  unter  diesen  Umständen  seine  Gerinnungsfähigkeit 
zu  einem  bedeutenden  Theile  ein. 

In  anderen  Fällen ,  also  vor  Allem  bei  der  Durchblutung  der 
Bauchorgane,  ist  die  Anwendung  einer  Glascanûle  vielleicht  bedenk- 
licher. Um  den  (üontact  des  Blutes  mit  fremden  Körpern  ganz  zu 
vermeiden,  habe  ich  folgendes  Verfahren  ersonnen:  Man  bedient  sich 
eines  kurzen,  schwach  kegelförmigen  Metallröhrchens ,  welches  an 
seinem  engeren  Ende  eine  Riefe  zum  Festbinden  von  Fäden  besitzt 
Für  den  Fall  der  Verbindung  einer  Arterie  mit  einer  Vene  wird 
das  Röhrchen  so  benutzt:  Die  Arterie  wird  doppelt  abgebunden, 
durchschnitten,  mit  Hülfe  eines  Fadens  durch  das  Röhrchen  hin- 
durcbgeführt  und  am  gerieften  Ende  um  die  Aussenfläche  zurück- 
geschlagen, wo  sie  mit  einem  Faden  festgebunden  wird.  Ueber  die 
umgestülpte  Arterie  wird  die  Vene  geschoben  und  ebenfalls  auf  der 
Riefe  festgebunden.  Das  Blut  strömt  nun  direct  aus  der  Arterie  in 
die  Vene,  ununterbrochen  in  Berührung  mit  der  Intima  der  Ge&sse. 
In  ähnlicher  Weise  kann  das  Blut  direct  von  Arterie  zu  Arterie 
oder  von  Vene  zu  Vene  geleitet  werden. 

Nachträglich  wurde  ich  von  befreundeter  Seite  darauf  aufinerk- 
sam  gemacht,  dass  fast  dasselbe  Verfahren  schon  von  Magnanimi  (10) 
angewendet  worden  ist  Nur  bindet  Magnanimi  die  Gefässe  nicht 
auf  dem  Ringe  fest,  sondern  vernäht  sie  auf  dem  Ringe  miteinander. 
Ich  entnehme  dies  dem  Referat  in  Maly's  Jahresbericht 

Ich  habe  mein  Verfahren  nur  ein  Mal  zur  Verbindung  zwischen 
Jugularis  und  Karotis  verwendet  und  keine  ausreichenden  Erfahrungen 
darüber  sammeln  können. 

Die  Abtödtung  des  Thieres  habe  ich  beim  Kaninchen,  wie 
Hering,  durch  Unterbindung  sämmtlicher  vom  Aortenbogen  ab- 
gehender Gefässe  erreicht  Nach  der  Unterbindung  treten,  wie  wir 
durch  Kussmaul  und  Tenner  (9)  wissen,  unter  starker  Steigerung 
des  Blutdrucks  Krämpfe  und  bald  darauf  der  Tod  ein. 

Anders  ist  es  beim  Hunde.  Hier  geben  zwischen  dem  IL  und 
HL  Halswirbel  starke  Zweige  von  der  Vertebralis  ab,  welche  zur 
Bildung  der  Arteria  basilaris  beitragen.  Daher  konnte,  nach  den 
Angaben  von  Kussmaul  und  Tenner  (9),  Panum  und  ebenso 
Cowper,  welche  ausser  den  Karotiden  die  Vertébrales  bei  ihrem 
Uebertritt  vom  Epistropheus  zum  Atlas  unterbunden  hatten,  die  Ab- 
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tödtung  des  Hundehirns  nicht  erreichen.  Bei  meinen  VersudeB 
zeigte  sich  jedoch,  dass  auch  die  Unterbindung  sämmtlicber  vom 
Aortenbogen  abgehender  Gef&sse  nicht  zur  Abtödtung  genügte.  Die 
Thiere  bekamen  keine  Krämpfe,  und  der  Comealreflex  blieb  bis 
zum  Ende  des  Versuches  erhalten.  Die  Section  lieferte  in  diesen 
Fallen  stets  den  Nachweis,  dass  die  Unterbindungen  gelungen  und 
kein  Gefäss  tibersehen  worden  war.  Nun  gibt  nach  Ellenberger 
und  Baum  (4)  die  Arteria  spinalis  anterior  des  Hundes  zwischen  je 
zwei  Wirbeln  Verbindungszweige  ab,  welche  zu  den  Sacrales.  Lum- 
bales, Intercostales  und,  worauf  es  hier  ankommt,  auch  zu  den  verté- 
brales gehen.  Es  war  zu  vermuthen,  dass  auf  diesem  Umwege  das 
Gehirn  mit  Blut  versorgt  worden  war.  Es  gelang  jedoch  nicht,  dordi 
Injection  von  Gyps  in  die  Aorta  descendens  den  Circulus  arteriosus 
mit  der  Ii^ectionsmasse  zu  fallen.  Auf  prftparatorischem  Weige 
konnte  nach  einer  solchen  Injection  in  einem  Falle  der  Eintritt  von 
2V9  bis  1  mm  dicken  Arterien  durch  die  Dura  in  das  obere  Brust- 
mark nachgewiesen  werden.  Von  hier  ab  Hessen  sich  aber  die 
.Zweiire  nur  noch  eine  kurze  Strecke  weit  nach  dem  Gehirn  zu  ver- 
folgen. Der  prftparatorische  Nachweis  der  zu  vermuthenden  Geftss- 
communicationen  gelang  also  nicht  Dass  dennoch  das  Gehirn  durch 
Vermittlung  der  Arterien  des  Wirbelcanales  mit  Blut  gespeist  wird, 
ging  aus  einem  Experiment  hervor,  in  welchem  ich  den  Hund  nach 
Abbindung  der  grossen  Geftsse  des  Aortenbogens  durch  Durch- 
schneidung  des  Halsmarkes  zu  tödten  versuchte,  um  ihn  dann  zu 
decapitiren.  Bei  der  Durchtrennung  der  Halswirbelsäule  spritzte 
an  zwei  Stellen,  die  symmetrisch  gelegen  waren,  arterielles  Blut  in 
feinem,  aber  energischem  Strahle  hervor.  Die  Section  zeigte  aucii 
hier,  dass  bei  der  Unterbindung  der  grossen  Geftsse  des  Aorten- 
bogens kein  Versehen  begangen  worden  war. 

Es  kommen  übrigens  Fälle  vor,  in  denen  die  Unterbindung  der 
genannten  Geftsse  zur  Abtödtung  des  Gehirns  genügt.  In  rodnem 
einzigen  derartigen  Falle  trat  der  Tod  nach  etwa  einer  halben  Stunde 
ein.  Die  selbstständigen  Athembewegungen  hörten  auf,  und  der 
Comealreflex  erlosch. 

Da  diese  Fälle  aber  offenbar  sehr  selten  sind,  so  versuchte  idi 
durch  Injection  von  Gyps  oder  von  Paraffin  in  die  Gehimgeftase 
zum  Ziele  zu  kommen.  Die  Masse  wurde  in  eine  der  Karotiden 
eingespritzt;  es  ist  nur  sehr  wenig,  etwa  1—2  ccra,  erfordoüch. 
Der  Circulus  arteriosus  und  die  Arteria  basUaris  fanden  sieh  bei  der 


üeber  Ver&ndenuigeii  des  Blotes  durch  Muskelthatigkeit  etc.         509 

Section  mit  Gyps  bezw.  Paraffin  angeftUlt  Nach  der  Injection  liegt 
das  Thier  einen  AugenbKck  ruhig;  dann  treten,  wie  beim  Kaninchen, 
Krämpfe  ein,  welche  jedoch  nicht  so  heftig  sind.  Während  dieser 
Krämpfe  steigert  sich  der  Druck  im  arteriellen  System  sehr  be- 
deutend. Die  Druckcurve  wurde  in  zwei  Versuchen  mit  einem 
Quecksilbermanometer  vor,  während  und  nach  der  Injection  con- 
tinuirlich  aufgezeichnet  Der  Druck;  welcher  in  einem  der  Versuche 
vor  der  Injection  einen  Werth  von  35  mm  Quecksilber  besass,  er- 
reichte nach  derselben  eine  Höhe  von  mehr  als  228  mm  Queck- 
silber. Dies  war  der  höchste  noch  von  dem  Hebel  verzeichnete 
Druck;  der  Schreiber  stieg  aber  schätzungsweise  noch  etwa  3  cm 
aber  den  oberen  Rand  der  Trommel,  so  dass  also  etwa  noch  60  mm 
Hg  dazu  kommen.  Dies  ergibt  einen  maximalen  Druck  von  an- 
nähernd 290  mm  Hg. 

Schliesslich  ist  zu  der  Technik  der  Versuche  noch  hinzuzufügen, 
dass  in  allen  Fällen  für  die  Warmhaltung  der  Thiere  Sorge  getragen 
wurde.  Anfangs  mussten  in  Ermangelung  eines  besonderen  Appa- 
rates dazu  vorgewärmte  Decken  dienen,  in  welche  die  Thiere  ein- 
gehüllt wurden.  Später  konnte  ein  eigens  zu  diesem  Zwecke  con- 
struirter  Kasten  verwendet  werden.  Derselbe  besteht,  von  einem 
starken  eisernen  Untergestell  abgesehen,  aus  zwei  Theilen,  einer 
Wärmewanne  und  einem  darüber  befindlichen  Kasten,  dessen  Gerüst 
aus  Eichenholz  und  dessen  Wände  aus  Glas  bestehen. 

Die  Wanne  ist  rechteckig  und  hat  hohlen  Boden  und  hohle 
Wände.  Der  ganze  Hohlmantel  mit  Einschluss  des  Hohlraumes  des 
Bodens  fasst  etwa  40  Liter  Wasser.  Die  Wanne  ist  ganz  aus 
Kupferblech  gefertigt  und  wird  von  unten  her  mit  einem  Gasbrenner 
geheizt. 

Der  Kasten  darüber  lässt  sich  im  Ganzen  abnehmen.  Seine 
beiden  Längswände  bestehen  aus  je  drei  Thûren,  die  zurückgeschlagen 
und  ganz  an  die  übrigen  Wände  und  die  Decke  des  Kastens  an- 
gelegt werden  können,  so  dass  der  Innenraum  bei  aufigesetztem 
Kasten  von  zwei  Längsseiten  aus  in  ganzer  Ausdehnung  zugänglich 
gemacht  werden  kann.  Um  bei  geschlossenen  Wänden  während  der 
ganzen  Versuchsdauer  Leitungsdrähte  oder  Röhren  zur  Druckmessung 
in  das  Innere  führen  zu  können,  sind  die  Seitenwände  der  Wanne 
von  mehreren,  8  bis  4  cm  weiten  röhrenförmigen  Oeflhungen  durch- 
brochen, die  fbr  gewöhnlich  durch  Korkstöpsel  verschlossen  werden. 
Ein  besonderes  Rohr  für  die  Zuleitung  vorgewärmter  Athmungsluft 
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begibt  sich  in  einigen  Windungen  durch  den  Mantelhohlraum ,   wo 
es  von  dem  warmen  Wasser  umspült  wird.' 

Die  Grösse  des  Innenraumes  der  Wanne  betragt  90  X  34  cm; 
die  innere  Höhe  vom  Boden  bis  zum  Glasdache  beträgt  50  cm.  Die 
Dimensionen  des  Apparates  sind  also  selbst  für  grosse  Hunde  aus* 
reichend. 

B.   Versuche. 

Eine  kleine  Reihe  zusammenhängender  Versuche  kann  ich   für 
die  Durchblutung  der  hinteren  Extremitäten  vorigen.   Meine  Absicht 
ging  dahin,  Veränderungen  des  Blutes  durch  die  thätige  Muskulatur 
aufizufinden  und  zunächst  die  auf  anderen  Wegen  gefundenen  Resultate 
nachzuprüfen.    Bei  diesen  Versuchen  waren  die  oberhalb  des  Brust- 
korbes li^enden  Organe^  die  vorderen  Extremitäten  und  die  Bauch- 
organe  ausgeschlossen.    Das  Blut  floss  ausser  durch  Herz  und  Lungen 
noch  durch  die  Muskulatur  des  Brustkorbes,  der  Lenden  und   der 
beiden   hinteren  Extremitäten.     Ausser  den  grossen  Gef&ssen   am 
Aortenbogen  waren  unterbunden:  die  Goeliaca,  die  Mesenterica  supe- 
rior und  inferior,  die  beiden  Renales,  die  Pfortader  und  beim  Hunde 
noch   die  Sacralis  media.    Beim  Kaninchen  sind   die  Geschlechts- 
organe und  die  Blase  nicht  ausgeschaltet  worden.    Der  ganze  Inhalt 
des  Bauches  mit  Ausnahme  der  Leber  wurde  entfernt    Ein  d^^ 
artiges  Präparat  blieb   bei  Unterhaltung  der  künstlichen  Athmung 
Stunden  lang  functionsfähig,  das  Herz  schlug  regelmässig,  und  die 
unteren  Extremitäten  reagirten  auf  jede  Reizung  der  Nervi  ischiadid 
mit  einer  Zuckung.    Der  längste  Versuch  dauerte,   von  der  letzten 
Gefässunterbindung  ab  gerechnet,  4  Stunden  20  Minuten. 

Zu  B^nn  des  Versuches  wurde  dem  Thiere  eine  Blutprobe 
entnommen,  darauf  die  schon  vorher  angelegten  Ligaturen  zugezogen 
und  die  überlebende  Muskulatur  längere  oder  kürzere  Zeit  mit 
Inductionsströmen  tetanisirt.  Die  nadeiförmigen  Elektroden  wurden 
oben  und  unten  in  das  Rückenmark  eingestossen.  Es  wurde  in  der 
Regel  etwa  5  Secunden  gereizt  und  ebenso  lange  pausirt  Die 
Dauer  der  Versuche  ist  jedes  Mal  einzeln  ang^eben. 

Bei  der  Untersuchung  des  Blutes  habe  ich  folgende  Factoren 
berücksichtigt: 

1.  Die  Anzahl  der  rothen  Blutkörperchen. 

2.  Die  Anzahl  der  weissen  Blutkörperchen« 

3.  Die  Alkalescenz  des  Blutes. 

4.  Die  Gerinnbarkeit  des  Blutes. 
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Die  Gerinnbarkeit  des  Blutes  war  in  keinem  Falle  ganz 
au^ehoben.  Jedoch  gerann  das  Blut  meist  erst  nach  einer  halben 
Stunde  und  bildete  einen  sehr  weichen  und  beweglichen  Blutkuchen. 
Die  völlige  Ungerinnbarkeit,  welche  Bohr(l)  nach  Ausschluss  der 
Bauchorgane  gefunden  hat,  konnte  ich  also  unter  meinen  (von  den 
seinigen  etwas  abweichenden)  Versuchsbedingungen  nicht  constatiren. 
Auf  die  Anwendung  besonderer  Methoden  zur  Messung  der  Gerinn- 
barkeit, wie  sie  von  einigen  Autoren  angegeben  sind,  wurde  verzichtet. 

Die  Zahl  der  rothen  Blutkörperchen  zeigte  sich  nach 
der  Reizung  nur  wenig  vermindert,  die  der  weissen  erfuhr  hin- 
gegen constant  eine  beträchtliche  Abnahme,  wie  die  folgenden  Zahlen 
zeigen. 


Daaer 
der  Reizung 

Blutkörperchen  in  cbmm 

Protokoll- 
Zeichen 

rothe 
vorher       nachher 

vorher 

sse 

nachher 

XIV  (Kaninchen) 

vin        „ 
xvm       l 

1  Sl  20  Min. 
4    n    20    „ 

10     n 

7520000    7240000 
6608000    5448000 

6925 

8700 

14064 

2641 
4554 

7836 

Zur  Bestimmung  der  Alkalescenz  des  Blutes  wurde 
Lackmoldpapier  als  Indicator  verwendet  und  mit  einer  ^lo Normal- 
schwefelsäure titrirt.  Dem  mit  der  Schwefelsäure  versetzten  in  einer 
Lösung  von  Kaliumoxalat  aufgefangenen  Blute  wurden  Tropfen  mit 
einem  Glasstabe  entnommen  und  auf  blaues  Lackmoldpapier  gebracht, 
nach  wenigen  Secunden  mit  Fliesspapier  abgesausrt  und  die  Farbe 
betrachtet   Es  wurde  auf  das  erste  Auftreten  der  Rothfärbung  titrirt. 

Ich  gebe  die  erhaltenen  Werthe  in  Kubikcentimetem  der 
*  10  N-Schwefelsäure,  berechnet  auf  100  ccm  Blut.  Zu  den  Be- 
stimmungen wurden  jedes  Mal  5  ccm  verwendet. 

Zur  Beurtheilung  dieser  Zahlen  möchte  ich  kurz  an  die  haupt- 
sächlichsten Literaturangaben  über  die  Aenderungen  der  Alkalescenz 
des  Blutes  erinnern. 

Eine  unzweifelhafte  Herabsetzung  der  Alkalescenz  des  Blutes 
lässt  sich  durch  Säurezufuhr  in  den  Organismus  erzielen.  Die 
Abnahme  der  Alkalescenz  ist  aber  nach  den  Versuchen  vonWalter(14) 
und  von  Salkowski  (13)  bei  Kaninchen  sehr  bedeutend,  bei 
Hunden  gering.    Nach  weiteren  Untersuchungen  von  v.  Nencki  (11) 
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Protokoll- 
zeichen 


Daaer 
der  Reizung 


Verbrauchte  Kubikcenti meter 

der  Vio  N-Schwefelsftore   for 

100  ccm  Blut 


vorher 


nachher 


III  (Kaninchen) 
VIII 

XX  (HunJ) 


4  St   -  Min. 
4   n    20     „ 

—   »    10     „ 


101,00 
84,5 
80,4 

166,00 


79,6 

76,9 

82,7 

158,00 


und  seinen  Schülern  dürfte  die  geringe  Alkalescenzabnahme  des  Hunde- 
blutes  auf  der  Einwirkung  der  Bauchorgane  (Darm  und  Leber)  zurück- 
zuführen sein,  welche  bei  diesen  Thieren  in  grösserer  Menge  oryça- 
nisches  Alkali  zur  Neutralisation  der  eingeführten  Sfture  abspalten. 
Auch  durch  Muskelarbeit  wird  die  Alkalescenz  des  Blutes  herabgesetzt 
Sehr  bedeutende  Abnahme  erzielten  Zuntz  und  CohnsteiD(3) 
auf  diesem  Wege  beim  Kaninchen.  Bei  Hunden  gelang  Co  h  li- 
st ein  (2)  der  Nachweis  einer  erheblichen  Alkalescenzabnahme  Dar 
nach  längerer  vegetabilischer  Fütterung. 

Wir  dürfen  wohl  annehmen,  dass  auch  hier  die  durch  die 
Muskelarbeit  producirte  Säure  wieder  durch  Alkali,  welches  Darm 
und  Leber  abspalten,  neutralisirt  wird.  Bei  meiner  Versuchsanordnang, 
wo  die  Muskeln  nach  Ausschaltung  der  Bauchorgane  Arbeit  leisten, 
kann  nun  die  producirte  Säure  von  diesen  Organen  nicht  neutralisirt 
werden.  Wir  werden  daher  theoretisch  eine  sehr  starke  Herabsetzung 
der  Alkalescenz  zu  erwarten  haben. 

Diesen  Ueberlegungen  entsprechen  die  thatsächlichen  Resultate 
nur  unvollkommen.  Die  gefundene  Alkalescenzabnahme  erscheint 
sehr  klein.  Sehr  aufTallend  ist  das  Resultat  im  Versuch  X,  welches 
sogar  eine  Zunahme  der  Alkalescenz  ergibt^).  Dieser  Werth  liegt  indess 
wahrscheinlich  an  der  oberen  Fehlergrenze.  Jedenfalls  ist  der 
Titrirfehler  bei  dieser  Methode  nicht  gering.  Selbst  Zuntz  und 
Geppert(7),  denen  wir  die  Ausbildung  der  Methode  verdanken, 
geben  an,  dass  der  Fehler  1  ccm  einer  ^/sö  N-Lösung,  also  *'io  ccm 
einer  ",  lo  N-Lösung  betragen  kann. 

Um  einen  Vergleich  meiner  Zahlen  mit  denen  von  Zuntz  und 

1)  Nach  Cohnstein  „tritt  bei  Fleischfressern  nach  einem  —  Terh&Itniw- 
massig  schnell  erreichten  —  Minimum  ein  Regulationsmechanismus  in  Th&tigkeit. 
der  ein  weiteres  Absinken  der  Alkalescenz  inhibirt''.  £r  erhielt  ebeoikUs  nt- 
w Ollen  eine  Zunahme  der  Alkalescenz. 
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Geppert(7)  und  von  Cohn8teiii(2)  zu  ermöglichen,  habe  ich 
meine  eigenen  und  die  Werthe  der  genannten  Autoren  in  gleicher 
Weise  berechnet. 

Die  Werthe  yon  Zuntz  und  6 ep pert  (7)  sind  in  Milligrammen 
Na«  COg,  bezogen  auf  100  ccm  Blut,  angegeben.  Cohnstein  hat 
seine  Zahlen  in  Procenten  der  Abnahme  fbr  100  ccm  Blut  umgerechnet. 
Die  entsprechenden  Werthe  habe  ich  nun  für  die  Angaben  yon 
Zuntz  und  Geppert  und  fQr  meine  eigenen  berechnet 

Hieraus  ergibt  sich  fQr  die  procentische  Abnahme  der  Alkalescenz: 


Zantz  und  Geppert 
(S.  233) 

Cohnstein 
(S.  342—345) 

Wetzel 

(  15% 

Kaninchen      55*/o 

41  o/o 

M 

bei 
bei 

31    0/0 
26    0/0 
50    0/0 

10.70/0 
16,00/0 

210/oaiI) 
90/0  (VIII) 
—  3o/o{X) 

Mittel  370/0 
Hund       —        1 

ittel  34^  0/0 

Fleischföttg. 
Reisnahrung 

Mittel    110/0 

4,80/0  (XX) 

Aus  diesen  Zahlen  ist  ersichtlich,  dass  die  an  den  Theilthieren 
(Muskelthieren)  erzielten  Werthe  auffallender  Weise  viel  geringer 
sind,  als  die  an  dem  ganzen  Thiere  gewonnenen.  Ebenso  erhalt 
man  nach  den  genannten  beiden  Autoren  geringere  Werthe,  wenn 
man  das  Thier  tetanisirt,  als  wenn  man  es  Muskelarbeit  durch 
willkürliche  Bewegungen  ausführen  lässt.  Um  mich  selbst  hiervon 
zu  überzeugen,  habe  ich  ein  Kaninchen,  dem  vorher  eine  Blutprobe 
entnommen  war,  eine  halbe  Stunde  lang  zu  Bewegungen  veranlasst. 
Die  nach  dieser  Zeit  entnommene  Probe  ergab  in  der  That  eine  Ab- 
nahme der  Alkalescenz  um  31,7  ®/o,  welche  in  derselben  Weise  wie  die 
2iahlen  auf  obiger  Tabelle  berechnet  ist  —  ßcbliesslich  weise  ich 
noch  auf  die  fbr  den  Hund  von  mir  erhaltene  Zahl  hin,  welche 
hinter  denen  von  Cohnstein  weit  zurücksteht,  während  man  in 
Folge  des  Wegfalls  der  Wirkung^  der  Bauchorgane  im  Gegentheil 
höhere  Zahlen  hätte  erwarten  müssen. 

Eingehendere  Erörterungen  wage  ich  an  meine  Resultate  nicht 
anzuknüpfen,  da  ich  sie  nicht  für  zahlreich  genug  halte  und  ausser- 
dem eine  Variirung  der  Versuche  nöthig  wäre,  um  die  ganze  Frage 
noch  ein  Mal  gründlich  zu  untersuchen.  Ich  habe  mit  der  Ver- 
öffentlichung dieser  Notizen  nichts  weiter  gewünscht,   als  für  mich 

persönlich  die  Ergebnisse  meiner  Bemühungen  nicht  verloren  gehen 

35* 
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ZU  lassen  und  andererseits  denjenigen  Forschem,  welche  auf  diesem 
Gebiete  unsere  Methoden  zu  vervollkommnen  wünschen,  einige 
vielleicht  nQtzliche  Angaben  zu  bieten. 
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(Aus  dem  physiologischen  Institut  der  Universität  Breslau.) 

Ueber  die  Leistungren  des  Tonogrraphen. 

Von 
K.  Hmrthle. 


(Mit  1  Textfigur.) 


Auf  dem  înternationalen  Physiologen -Congress  zu  Cambridge 
(August  1898)  hat  Herr  Kronecker  über  Versuche  von  Ludmilla 
Schi  11  na  berichtet,  welche  einen  Vergleich  zwischen  den  Angaben 
des  Quecksilber-  und  Federmanometers  zum  Inhalt  hatten  und  zu 
dem  Ergebniss  fährten,  „dass  der  Tonosrraph  sowohl  den  mittleren 
Blutdruck  unrichtig  angeben  als  auch  die  Pulsformen  verunstalten 
kann**  ^).  Dieser  Mittheilung  folgte  etwa  ein  Jahr  darauf  die  Ab- 
handlung Schilina*s'),  auf  welche  ich  eine  kurze  Erwiderung 
geben  muss,  da  die  beiden  von  S  chili  na  beanstandeten  Eigen- 
schaften meines  Tonographen  theils  von  mir  selbst,  theils  von 
Tschuewsky  mit  dem  entgegengesetzten  Ergebniss  geprüft  worden 
sind;  es  fragt  sich  daher,  welches  Urtheil  zu  Recht  besteht 

Die  erste  Frage,  ob  der  Tonograph  die  Form  der  arteriellen 
Druckcurven  (die  Pulsform)  richtig  zeichnet  oder  nicht,  kann 
meines  Erachtens  experimentell  in  einwandfreier  Weise  beantwortet 
werden,  wenn  man  den  Tonographen  eine  Druckschwankung  von 
bekamiter  Form  zeichnen  lässt  und  untersucht,  ob  diese  richtig 
wiedergegeben  wird.  Eine  solche  Prüfung  habe  ich  nun  in  einer 
früheren  Abhandlung*)  durchgeführt,  indem  die  Druckschwankung 
von  bekannter  Form  nach  einem  von  Donders  herrührenden  Ver- 
fahren erzeugt  wurde.  Dabei  hat  sich  ergeben,  dass  der  Tonograph 
180  Pulse  in  der  Minute,  jeden  von  mehr  als  100  mm  Quecksilber 

1)  Siehe  den  Bericht  in  the  Joum.  of  Pbysiol.  t  23  Suppl.  p.  13. 

2)  Ludmilla  Scbilina,  Vergleich  von  Ludwig's  Kymographen  mit 
Hürtble's  Tonographen.    Zeitschr.  f.  Biol.  Bd.  38  S.  433. 

3)  Siehe  dieses  ArchiT  Bd.  55  S.  319. 
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Druckschwankung  mit  je  zwei  Nebenwellen,  mit  aller  Treue  wieder- 
zugeben vermag  (s.  Fig.  3  der  Tafel  der  Abhandlung),  eine  Leistang, 
die  den  meisten  Anforderungen  genügen  dürfte. 

Es  ist  aber  selbstverständlich,  dass,  wenn  man  die  Anfordenmgeii 
an  den  Tonographen  Qber  das  erwähnte  Maass  hinaus  steigert,  mau 
an  eine  (mir  noch  nicht  bekannte)  Grenze  kommt,  jenseits  deren 
der  Tonograph  die  Anforderungen  nicht  mehr  erfüllt,  und  eine  solcbe 
Prüfung  wäre  recht  erwünscht.  Nun  hat  aber  Schill  na  zur  Prüfung 
durchaus  keine  einwandfreie  Methode  benutzt,  vielmehr  lässt  sie 
Druckschwankungen  von  unbekannter  Form,  wie  Vaguspulse  und 
Druckschwankungen  in  Eautschukschläuchen,  durch  Compression  der 
selben  hervorgebracht,  vom  Tonographen  registriren  und  beurtheilt 
diese  nach  Gutdünken. 

Eine  Discussion  der  Ergebnisse  solcher  Versuche  führt  zu 
keinem  Ziel,  da  eben  der  Maassstab  fehlt,  an  welchem  die  Leistungen 
des  Instrumentes  beurtheilt  werden  können,  nämlich  die  Kenntniss 
der  Curvenform,  welche  der  Tonograph  registriren  soll. 

Ich  kann  daher  an  die  erste  Frage  nur  noch  die  technische 
Bemerkung  knüpfen,  dass  eine  „äussere  Dämpfung""  des  Federmano- 
meters  durch  Vermehrung  der  „Reibung  des  Schreibhebels  an  der 
berussten  Fläche"  (Schilina  S.  469)  aus  verschiedenen  Gründen 
unzulässig  ist;  denn  1.  liegt  die  Ursache  der  Hebelschleudening 
nicht  oder  nur  zum  kleinsten  Theil  in  der  Trägheit  des  Schreib- 
hebels, sondern  in  der  der  bewegten  Flüssigkeit,  wie  ich  schon 
früher  gezeigt  habe');  2.  ist  die  Reibung  zwischen  Hebel  and 
Papier  eine  ungleichroässige ,  da  das  Papier  der  Schreibtrommel 
keine  genaue  Gylinderfläche  bildet,  und  3.  wird  der  Hebel  bei 
starkem  Druck  durch  die  Bewegung  der  Schreibtrommel  in  seiner 
Lage  beeinflusst,  welche  natürlich  nur  vom  Druck  in  der  Tono- 
graphenkapsel  abhängen  darf. 

Die  zweite  Frage,  ob  der  Tonograph  den  mittleren  Blut- 
druck richtig  angibt,  ist  Gegenstand  einer  Untersuchung  von 
J.  A.  Tschuewsky  gewesen,  dessen  Abhandlung')  einige  Wochen 
nach  der  Mittheilung  Kronecker*s,  also  lange  vor  der  Abhand- 
lung Schill  na 's  erschienen  ist. 

Zur  Entscheidung  dieser  Frage  hat  Tschuewsky  die  Curven 
des  frei  schwingenden  Tonographen  mit  denen  des  gedämpften  Queck- 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  47  S.  9. 

2)  Dieses  Archiv  ßd.  72  S.  685. 
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silbennanometere  verglichen  ;  letzteres  wurde  in  gedämpftem  Zustand 
verwendet,  weil  v.  Eries  nachgewiesen  hatte*),  dass  das  frei- 
schwingende Quecksilbermanometer  den  Mitteldruck  nicht  richtig 
angibt,  wohl  aber  das  gedämpfte. 

Aus  den  Curven  des  Federmanometers  hat  Tschuewsky  den 
Mitteldruck  durch  photographische  Vergrösserung  und  Wfigung  der 
ausgeschnittenen  Curven  auTs  Sorgfältigste  bestimmt,  wobei  er  die 
Wichtigkeit  der  Art  der  Aichung  der  Manometer  —  der  dynamischen 
Aichung  —  feststellte.  Bei  diesem  Verfahren  fand  Tschuewsky, 
dass  die  Mittelwerthe  der  beiden  Instrumente  bis  auf 
einen  Fehler  von  1  mm  Quecksilber  übereinstimmen 
(Tabelle  X  der  Abhandlung). 

Dagegen  kommt  Schilina  zu  dem  Ergebniss,  „dass  der 
Tonograph  einen  bis  zu  57  mm  höheren  mittleren  Druck 
angibt  als  der  Kymograph.  Nur  in  einem  Falle  ergab 
die  Zeichnung  des  Tonographen  einen  um  10  mm 
niedrigeren  Druck  als  der  Kymograph.  In  diesem  Falle 
waren  aber  die  wiedergegebenen  Pulse  absonderlich  gestaltet:  ohne 
Anfangsspitzen*"  (S.  474). 

Diese  ausserordentliche  Differenz  zwischen  den  Ergebnissen 
Tschuewsky's  und  Schilina's  erklärt  sich  aber  aus  folgenden 
Verschiedenheiten  in  der  Druckbestimmung: 

1.  Schilina  hat  ihren  Messungen  nicht  die  dynamische, 
sondern  die  statische  Aichung  des  Tonographen  zu  Grunde 
gelegt  Dieser  Fehler  erklärt  aber  die  Abweichung  nur  zum  kleinsten 
Theil;  denn  in  den  Versuchen  von  Tschuewsky  (Tabelle  X) 
beträgt  der  grösste,  durch  die  statische  Aichung  veranlasste  Fehler 
8,5  mm  Quecksilber,  während  Schilina  Fehler  von  57  mm  findet. 

2.  Schilina  bestimmt  den  Mitteldruck  aus  dem  arith- 
metischen Mittel  der  kleinsten  und  grössten  Ordinate 
eines  Pulsschlages. 

Nun  wird  aber  der  während  einer  bestimmten  Zeit  herrschende 
Mitteldruck  thatsächlich ,  wie  ich  als  bekannt  voraussetzen  darf, 
durch  das  arithmetische  Mittel  aller  dieser  Zeit  entsprechenden 
Ordinatenwerthe  oder  durch  den  Quotienten:  Flächeninhalt  der  Curve 
dividirt  durch  die  Abscisse  bestimmt,  da  zwei  Curven  von  gleicher 
Grundlinie  und  gleicher  Höhe  einen  sehr  verschiedenen  Inhalt  haben 


1)  Arch.  f.  (Anat  a.)  Physiol.  1878  S.  419. 
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können,  wie  das  untenstehende  Schema  eines  Pulsus  celer  (I)  und 
tardus  (II)  zeigt.  Es  ist  mir  daher  unverständlich,  was  Schill  na 
zur  Rechtfertigung  ihres  Verfahrens  vorbringt  (S.  471)  :  „Die  Grösse 
des  Pulses,  nicht  die  Dauer,  ist  innerhalb  gewisser  Grenzen  maass- 
gebend  für  ihren  Nutzefifect.  Die  secundftren  oder  tertiären  Ele- 
vationen  (dikrot,  trikrot)  sind  physiologisch  unerheblich  für  den 
Effect  der  Impulse,  werden  aber  bei  geometrischer  Verwerthung  sehr 
einflussreich.  Aus  diesen  Gründen  habe  ich  als  Mitteldnick  der 
Pulswelle  das  arithmetische  Mittel  zwischen  Maximum  und  Minimum 
der  Zeichnung  des  ungedämpften  Tonographenschreibhebels  bestimmt** 


Dass  dieser  Fehler  die  wesentliche  Ursache  der  Abweichungen 
zwischen  Feder-  und  Quecksilbermanometer  bei  Schilina  ist,  ergibt 
sich  aus  ihren  Angaben  in  unverkennbarer  Weise: 

a)  In  dem  vereinzelten  Falle,  in  welchem  der  Tonograph  «einen 
um  10  mm  niedrigeren  Druck  als  der  Kymograph^  angab  und  die 
Pulse  „absonderlich,  ohne  Anfangsspitzen"  waren,  lag,  wie  Fig.  20 
bei  S  Chili  na  zeigt,  ein  Pulsus  tardus  vor.  In  diesem  Falle  aber 
ist  der  Inhalt  der  Curve  (II  des  Schemas)  grösser  als  das 
Product  Va  (AB'h)^  welches  Schilina  ihren  Messungen  zu  Grunde 
legt,  und  welches  durch  das  Dreieck  ABC  repräsentirt  wird.  Die 
zur  Bestimmung  des  Mitteldrucks  verwendete  mittlere  Ordinate  ist 
also  zu  klein,  und  desswegen  macht  der  Tonograph  in  diesem  Falle 
niedrigere  Angaben  als  der  Kymograph. 

b)  In  den  gewöhnlichen  Fällen  dagegen,  wo  S  chili  na  ihren 
Messungen  Curven  mit  Anfangsspitzen  zu  Grunde  legte,  also  offenbar 
das  Schema  I  der  Pulscurve  vor  sich  hatte,  mussten  aus  analogen 
Gründen  die  Angaben  des  Tonographen  zu  hoch  ausfiallen. 
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c)  Der  in  Rede  stehende  Fehler  fUlt  aus  leicht  ersichtlichen 
Gründen  um  so  weniger  in*s  Gewicht,  je  kleiner  die  Pulse  im  Ver- 
bftltniss  zum  Druckminimum  sind.  Dies  tritt  aber  ein  bei  sehr 
frequenten  Pulsen.  Thatsächlich  findet  denn  auch  S  chili  na  in 
diesem  Falle  eine  ziemlich  gute  Uebereinstimmung  (S.  474)  :  „Während 
sehr  frequenter  Pulsation  (nach  Durchschneidung  der  Vagi)  ergab 
sich  der  durch  den  Tonographen  bestimmte  mittlere  Druck  ziemlich 
gleich  dem  aus  den  Kymographschwingungen  berechneten  (Kymo- 
graph 151  mm,  Tonograph  153  mm,  Kymograph  173  mm,  Tono- 
graph  177  mm)."  Zur  geringen  Differenz  dieser  Messungen  Schilina's 
dürfte  ausserdem  das  Quecksilbermanometer  insofern  beitragen,  als 
seine  Schwankungen  bei  hoher  Pulsfrequenz  relati?  klein  und  die 
Pulse  sehr  gleichmassig  sind  (cf.  3). 

3)  Schilina  bestimmt  den  Mitteldruck  des  Queck- 
silbermanometers aus  der  Curve  des  frei  schwingenden  Mano- 
meters. Nachdem  aber  von  Kries  (1.  c.)  nachgewiesen  hat,  dass 
das  Manometer  bei  diesem  Gebrauch  keine  richtigen  Werthe  gibt, 
halte  ich  es  f&r  geboten,  entweder  dieses  Ergebniss  anzuerkennen 
oder  seine  Unrichtigkeit  zu  erweisen. 

Von  diesem  Standpunkt  abgesehen  ist  aber  derjenige  Vergleich, 
auf  welchen  Schilina  das  Hauptgewicht  zu  legen  scheint,  wegen  der 
Widersprüche  ihrer  eigenen  Angaben  hinfallig,  wie  die  folgenden 
Satze  zeigen  werden  (S.  475): 

«Den  sichersten  Vergleich  zwischen  den  Angaben  des  Kymo- 
graphen  und  des  Tonographen  ermöglicht  aber  der  Druckabfall 
während  des  Herzstillstandes  in  Folge  von  Vagusreizung." 

„Da  wir  kein  besseres  Mittel  besitzen,  um  den  hydros  tat  is  c  h  en 
Druck  zu  messen,  als  das  Quecksilbermanometer,  so  ist  kein  Grund 
einzusehen,  wesshalb  die  Angaben  der  kaum  bewegten  Queck- 
silbersäule (während  des  Druckabfalls  bei  Vagusreizung!  H.)  fehler- 
haft sein  sollten.  Es  fragt  sich  also  nur,  wesshalb  der  Tonograph 
abweichende  Grössen  angibt?'' 

Der  Fehler,  welcher  hier  in  der  Gleichstellung  der  Begriffe 
„hydrostatischer  Druck*"  und  „kaum  bewegte  Quecksilbersäule^  besteht, 
wird  durch  die  vorausgehenden  Sätze  noch  wesentlich  erhöht  (S.  465)  : 
„Im  Manometer,  das  mit  der  Karotis  des  Hundes  verbunden  war, 
sah  ich,  während  der  Vagusreizung,  eine  oder  auch  zwei,  den  grossen 
Vaguspulsen    folgende   Machschwingungen    von    etwa    1,1    Secunde 
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Schwingungsdauer.    Es  leistet  also  das  erscbla£fte  Aortensystem  des 
Hundes  der  schwankenden  Quecksilbersäule  wenig  Widerstand." 

In  der  von  Schill  na  zum  Vergleich  yon  Kymograph  und  Touograpb 
benutzten  Curve  (Fig.  27)  zeigt  aber  die  „kaum  bewegte  Quedmiber- 
Säule"*  nicht  weniger  als  4  solcher  Nachschwingungen.  Femer  S.  471  : 
„Es  ist  schon  oben  ausführlich  bebandelt  worden,  dass  die  bewo^e 
Quecksilbersäule  in  Lud  wig's  Kymograpben  in  viel  grösserem 
Maasse  Eigenschwingungen  vollführt  als  der  Tonograpbenschreibbebel. 
Da  aber  diese  pendelartigen  Schwingungen  durch  die  nachgiebigeu 
Arterienwände  wenig  gedämpft  werden,  so  ist  es  erlaubt,  die  Wellen- 
amplituden zur  Berechnung  des  mittleren  Blutdruckes  zu  verwertbeu 
—  ausser,  wenn  plötzliche  Aenderungen  in  der  Spannung  der  Gefäss- 
wände,  wie  z.  B.  bei  Unterbrechung  der  Herzthätigkeit 
oder  Aderlass  in  benachbarten  Gefässgebieten,  den  Widerstand  gegen 
die  fallende  Quecksilbersäule  plötzlich  sehr  vermindem.**  Nach  dieser 
Angabe  ist  es  mir  nicht  verständlich,  aus  welchen  Gründen  Schilina 
den  Druckabfall  während  des  Herzstillstandes  als  den  sichersten 
Vergleich  zwischen  den  Angaben  des  Kymograpben  und  des  Tono- 
graphen bezeichnet. 

Da  nun  die  unter  1—3  aufgeführten  Punkte  die  groben  Differenzen 
zwischen  den  Ergebnissen  Tschuewsky's  und  Seh  il  in  a 's  voll- 
kommen erklären  und  in  allen  Punkten  Fehler  auf  Seiten  Schi  Unas 
vorhanden  sind,  kann  ihren  Ergebnissen  eine  Bedeutung  nicht  bei- 
gemessen  werden. 
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Id  Heft  1  des  81.  Bandes  seines  Archivs  macht  Pflüger  mir 
den  Vorwurf,  dass  ich  seine  und  Nerking's  Methode  zur  Be- 
stimmung des  Glykogens  ')  in  meinem  Prakticum  der  physiologischen 
Chemie,  2.  Auflage  1900  S.  297,  unrichtig  dargestellt  habe,  und 
bringt  dann  noch  einige  weitere  Vorwürfe.  Diese  Unrichtigkeit  besteht 
darin,  dass  die  Flüssigkeit,  aus  welcher  ein  Zusatz  des  halben  Vo- 
lumens Alkohol  nach  Pflüger  und  N  er  king  sämmtliches  Glyko- 
gen, dagegen  nichts  von  Eiweiss  ausfällt,  3  ^o  Kali  (KOH)  enthalten 
niuss ,  während  sie  nach  meiner  Beschreibung  nur  2,2  bis  2,7  ^  o 
Kali  enthalten  würde.  Wenn  Pflüger  erklärt,  dass  diese  von  mir 
g^ebene  Vorschrift  unrichtig  ist,  und  dass,  „wer  nach  dieser  Vor- 
schrift arbeitet,  gewöhnlich  zu  einem  fehlerhaften  Ergebniss  kommt*", 
80  ist  er  gewiss  competent  dazu,  wenn  auch  schwer  abzusehen  ist, 
wie  die  Differenz  von  0,3  ^/o  KOH  von  so  schwerwiegendem  Einfluss 
sein  soll,  und  ich  kann  nur  mein  Bedauern  darüber  aussprechen, 
Pflüger's  und  Nerking^s  Beschreibung  falsch  verstanden  zu 
haben.  Es  hat  aber  ein  gewisses  Interesse,  zu  sehen,  wie  dieses 
Missverständniss  entstanden  ist,  und  ich  hoffe,  durch  Darlegung  der 
Entstehung  desselben  entlastet  zu  werden. 

Pflüger  sagt  in  Bd.  81  S.  1: 

„In  unserer  Abhandlung  haben  wir  diese  Hauptvorschrift  (nach 
welcher  nämlich  die  zu  fällende  Flüssigkeit  einen  Gehalt  von  S^/o 
KOH  haben  soll,  S.)  gleich  am  Anfang  S.  531  ausdrücklich  mit- 
getheilt  und  dem  ganzen  Text  vorangestellt*" 

Das  kann  ich  nicht  zugeben.  Wäre  dem  wirklich  so,  wäre  eine 
solche  Hauptvorschrift  vorhanden,  so  hätte  ich  ja  gar  keinen 
Grund  gehabt,  sie  nicht  ebenso  abdrucken  zu  lassen;  eine  solche 


1)  PflQger^s  ArchiT  Bd.  76  S.  531.    1899. 
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HauptTorschrift  ist  aber  nicht  vorhanden,  ja  überhaupt 
keine  Vorschrift 

Die  Abhandlung  von  Pflüg  er  und  Nerking  beginnt  mit  den 
Worten: 

„In  vielen  Versuchen  wurde  folgende  Tbatsache  festgestellt. 

100  ccm  Fleischlösung  y  welche  3  g  EOH  und  10  g  Jodkalimn 
enthält,  wurde  mit  50  ccm  Alkohol  von  96  ^/o  Tr.  versetzt  und  von 
dem  entstandenen  Niederschlag  abfiltrirt.  In  dem  klaren  Filtrat 
lässt  sich  nach  Neutralisation  mit  Salzsäure  und  Anwendung  der 
Methode  von  Külz  kein  Glykogen  mehr  nachweisen." 

Dies  ist  die  Stelle,  auf  welche  sich  Pflüger  bezieht,  wenn  er 
von  einer  „Hauptvorschrift"  spricht  Das  ist  aber  meines  Er- 
achtens  keine  Vorschrift,  sondern  die  Mittheilung  einer  Tbat- 
sache, welche  einer  Vorschrift  zu  Grunde  gelegt  werden  kann. 

Bei  Abfassung  meines  Buches  habe  ich  nach  einer  Vorschrift 
in  der  Pflüg  er- Nerking' sehen  Abhandlung  gesucht;  ich  fand  sie 
nicht,  denn  die  citirte  Stelle  konnte  ich  nicht  als  eine  solche  an- 
sehen, und  da  ich  keine  Vorschrift  fand,  so  lehnte  ich  mich  an  die 
von  Pflüger  und  Nerking  Bd.  76  S.  537  in  Versuchsreihe  I  ge- 
gebene specielle  Beschreibung  an. 

Nach  der  jetzigen  Erklärung  von  Pflüger  ist  diese  Vorschrift 
nun  keine  allgemein  anwendbare;  sie  „führt  vielmehr  gewöhnlich 
zu  einem  fehlerhaften  Ergebniss". 

Die  Frage  ist  nun  also  die:  hatte  ich  irgend  einen  Grund  zu 
der  Vermuthung,  dass  diese  Vorschrift  resp.  Beschreibung  keine  all- 
gemein gültige  sei?  Nun,  ich  glaube  zeigen  zu  können,  dass  ich 
durch  nichts  in  der  Abhandlung  von  Pflüger  und  Nerking  zu 
dieser  Annahme  geführt  werden  konnte,  ich  vielmehr  annehmen 
musste,  dass  diese  Beschreibung  allgemeine  Geltung  habe,  mich  also 
keine  Schuld  bei  dem  Missverständniss  trifft. 

Pflüger  sagt  zwar  jetzt  Bd.  81  S.  2  und  3: 

„Ist  die  Alkalescenz  geringer'))  so  ist  bei  Anwendung  der 
Pflüger- Nerking'schen  Methode  die  Ausfällung  des  Glyko^enes 
unvollständig.  Wir  haben  dieses  ja  in  unserer  Arbeit  sehr  stark 
hervorgehoben.^  Zu  meinem  Bedauern  kann  ich  aber  die  Stelle  in 
der  Pflüger- Nerking' sehen  Arbeit,  an  welcher  diese  Tbatsache 
„sehr  stark  hervorgehoben"  wird,  nicht  finden. 

1)  d.  h.  als  30/0  KOH. 
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Pflüger  sagt  ferner  bezüglich  der  von  mir  mitgetheilten 
Vorschrift: 

„Um  zu  zeigen,  dass  bei  manchen  (nicht  bei  allen)  Fleisch- 
präparaten  beträchtliche  Abweichungen  von  unserer  allgemeinen  Vor- 
schrift gestattet  sind,  ohne  dass  ein  Fehler  entsteht,  haben  wir  solche 
Analysen  mitgetheilt/ 

Von  dieser  Absicht  steht  aber  in  dem  betreffenden  Fall  —  Ver- 
suchsreihe I  —  in  der  Pfltiger-Nerking' sehen  Arbeit  nichts,  und 
ich  konnte  auch  unmöglich  auf  die  Vermuthung  kommen,  dass  eine 
solche  Absicht  vorliege,  da  dieser  Versuch  zu  einem  Parallel  versuch 
nach  der  verbesserten  Külz' sehen  Methode  gehört  und  dazu  dienen 
soll,  zu  zeigen,  dass  das  neue  Verfahren  richtige  Werthe  gibt  Wie 
konnte  ich  vermuthen,  dass  in  demselben  ausserdem  auch  noch  die 
Bedingungen  geändert  sind ,  um  nebenher  zu  zeigen ,  dass  Ab- 
weichungen gestattet  sind,  wenn  das  Alles  nicht  gesagt  wird?  Ist 
es  nicht  ein  höchst  ungewöhnliches  Verfahren,  dass  in  einem  Ver- 
such, welcher  dazu  bestimmt  ist,  die  Richtigkeit  einer  Methode  zu  be- 
weisen, eine  Bedingung  eingeführt  wird,  welche  „gewöhnlich  zu  einem 
fehlerhaften  Ergebniss*^  führt?  Konnte  ich  das  bei  Pflüger  und 
Nerking  voraussetzen?  Gewiss  nicht!  Ich  konnte  nur  den  Schluss 
daraus  ziehen,  dass  auf  die  Quantität  des  Kalis  doch  wohl  nicht  so 
viel  ankommt,  um  so  mehr,  als  sich  in  der  citirten  Versuchsreihe  I 
der  Gehalt  an  Kali  noch  erheblich  niedriger  berechnet,  als  er  in 
einer  nach  meiner  Vorschrift  bearbeiteten  Flüssigkeit  sein  würde,  wie 
folgende  Berechnung  zeigt 

In  dem  erwähnten  Versuch  von  Pflüger  und  Nerking  auf 
S.  537  in  Bd.  76  wurden  in  625  ccm  Lauge  =  12  g  KOH  300  g 
Brei  von  frischem  Pferdefleisch  gelöst,  dann  die  abgekühlte  Lösung  — 
es  waren  900  ccm  —  zuerst  durch  Glaswolle  filtrirt,  dann  noch 
„durch  ein  Schuellfilter  gegossen".  Weiter  heisst  es  wörtlich:  „Von 
diesem  Filtrat  wurden  100  ccm,  33,3  g  frischem  Fleisch  entsprechend, 
zur  Analyse  verwandt  und  folgende  Mischung  hergestellt: 

100  ccm  Filtrat, 

1,0  ccm  Kalilauge  =  0,73  g  KOH, 

10,0  g  JK, 

60  ccm  Alkohol  96  «o  Tr. 

Glykogen  flockig  abgeschieden,  so  dass  es  sofort  abfiltrirt  werden 
kann." 
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Sehen  wir  nun  zu,  wie  viel  Kali  diese  Mischung  enthftit.  In 
den  100  ccm  Filtrat  sind  enthalten  **/»  =  1,33  g  KOH,  dazu  noch 
0,73  g,  macht  im  Ganzen  also  2,06  g  KOH,  während  3  g  voriiaiideti 
sein  sollten. 

Wie  sollte  mich  dieser  Versuch,  bei  welchem  der  Kaligebalt  der 
zu  fällenden  Lösung  also  nur  etwas  über  2^/o  betrug,  zu  der  Ver- 
muthung  führen,  dass  3  ®/o  erforderlich  sind,  wenn  kein  Wort  darüber 
gesagt  i^t,  dass  in  diesem  Versuch  die  Verhältnisse  absichtlich  ab- 
norm gewählt  sind? 

Gegenüber  diesen  2,06  ^/o  ergibt  meine  Beschreibung  noch  er- 
heblich mehr,  nämlich,  wie  Pflüger  selbst  berechnet,  2,2  bis  2,7  ^o, 
das  Erstere,  wenn  man  zur  Aufschliessung  3  g  Kali  nimmt,  das  Zweite, 
wenn  man  4  g  anwendet.  Nun  hat  man  schon  Mühe  genug ,  mit 
4  g  Kali  100  g  Organ  zu  lösen,  es  wird  schwerlich  Jemand  3  g 
dazu  nehmen.  Pflüger  und  Nerking  selbst  sagen,  dass  die  vor- 
geschriebene Menge  Kali  —  sie  haben  4  g  auf  100  g  Onnui  Ter- 
wendet  —  zur  Lösung  eben  knapp  ausreicht.  Der  erste  Werth  = 
'2,2  ^/o  kommt  also  kaum  in  Betracht.  Allerdings  kann,  wiePflQger 
mit  Recht  bemerkt,  der  Gehalt  auch  etwas  geringer  ausfallen  (als 
2,7  ®/o)  in  Folge  der  von  mir  angegebenen  Abrundung  der  alkalischen 
Lösung  auf  ein  rundes  Volumen.  In  praxi  wird  sich  die  Sache  wohl 
stets  so  gestalten,  dass  man  die  beim  Auflösen  des  Organbreies  ein- 
gedickte Flüssigkeit  auf  200  bis  250  ccm  verdünnt,  die  Verdünnani; 
also  nicht  oder  nur  sehr  wenig  in  Betracht  kommt 

Wie  dem  aber  auch  sei,  aus  den  vorstehenden  Erörterungen 
geht  jedenfalls  hervor,  dass  ich  an  dem  Missverständniss  keine 
Schuld  habe.  Es  wäre  vermieden  worden,  wenn  Pflüger  und 
N  er  king  eine  Vorschrift  zur  Ausführung  ihrer  Methode  gegeben 
hätten,  —  ein  Gebrauch,  der  allgemein  üblich  und  auch  von  Pf  lüge  r 
sonst  stets  geübt  ist,  und  wenn  sie  nicht  gerade  in  der  ersten  Ver- 
suchsreihe ein  Verfahren  eingeschlagen  hätten,  das  ihren 
eigenen  Anforderungen  widerspricht,  ohne  einen  Grund 
für  diese  Abweichung  anzugeben.  Dadurch  muss  der  Leser  geradezu 
irregeführt  werden. 

Pflüger  beruft  sich  nun  in  einer  weiteren  „Abwehr"*),  auf 
welche  ich  hier  nicht  eingehen  möchte,  darauf,  dass  in  der  ersten 
Lieferung   von   Botazzi's   Lehrbuch   der  physiologischen    Chemie 

1)  Dieses  Archiv  Bd.  81  S.  373. 
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(deutsche  Uebersetzimg  von  H.  Boruttau)  auf  S.  80  „die  Pflûger- 
N  er  king*  sehe  Methode  Yollkommen  richtig  angegeben  ist",  d.  h. 
also  doch,  dass  ich  die  Schuld  an  dem  Missverständniss  trage. 
Die  Sache  liegt  aber  doch  wesentlich  anders.  Botazzi-Boruttau 
geben  an  dieser  Stelle  nur  die  Beobachtung  wieder,  welche  Pflûger 
und  Nerking  an  die  Spitze  ihrer  Arbeit  in  Pflûger*s  Arch.  Bd.  76 
S.  531  gestellt  haben;  eine  Vorschrift  haben  sie  nicht  ang^^ben 
und  konnten  sie  nicht  angeben  weil  die  erste  Lieferung  mit  den 
citirten  Worten  von  Pflüger  und  Nerking  schliesst 

Weiterhin  wirft  mir  Pflüger  vor,  dass  er  zum  Auswaschen 
des  Glykogens  mit  Alkohol  von  66  ^o  Tr.  kochsalzhaltigen  Alkohol 
vorgeschrieben  habe,  weil  sonst  etwas  Glykogen  in  Lösung  gehe,  ich 
dieses  aber  nicht  angeftüirt  habe.  Es  ist  richtig,  dass  ich  die^  An- 
gabe, von  welcher  ich  im  Augenblick  nicht  weiss,  inwieweit  sie  durch 
spedelle  Versuche  begründet  ist,  übersehen  habe.  Da  man  nur  am 
Anfang  mit  66^/oigem  Alkohol  wascht,  wird  der  Fehler  nicht  in's 
Gewicht  fallen;  ich  gebe  indessen  zu,  dass  hier  ein  Versehen  meiner- 
seits vorliegt 

Schliesslich  macht  mir  Pflüg  er  den  Vorwurf,  dass  ich  sein 
Verfahren  zur  Inversion  des  Glykogens  und  seine  Methode  zur 
Zuckerbestimmung  nicht  beschrieben,  dagegen  Allihn^s  grosse 
Tabelle  abgedruckt  und  sein  (Allihn^s)  Verfahren  ,,genau  ange- 
geben" habe. 

Er  sagt  Bd.  81  S.  5: 

,,Das  ausgewaschene  Glykogen  wird  nun,  nachdem  der  Trichter 
auf  ein  Maasskölbchen  gesteckt  ist,  mit  Salzsäure  von  2,2  ^/o  in 
diesen  gespült,  invertirt  und  mit  derselben  Salzsäure  bis  zur  Marke 
aufgefüllt 

Ein  bestimmtes  Volumen  dieser  den  Zucker  enthaltenden  Salz- 
säure benutze  ich  dann  zur  quantitativen  Bestimmung  des  Zuckers 
nach  der  von  mir  ausgearbeiteten  Methode.  Alle  diese  Operationen 
fasst  E.  Salkowski  in  einen  blossen  Hinweis  auf  meine  Original- 
abhandlungen zusammen  ....** 

Darauf  habe  ich  zu  erwidern  :  Es  ist  nicht  richtig,  dass  ich  alle 
diese  Operationen  in  einen  blossen  Hinweis  auf  die  Originalabhand- 
lungen zusammengefasst  habe,  ich  habe  vielmehr  Pflüger's  Ver- 
fahren bei  der  Inversion  auf  S.  298  meines  Buches  im  Anschluss  an 
das  Pflüger-Nerking'sehe  Verfahren  nach  S.  538  der  oft  citirten 
Abhandlung  in  25  Zeilen  fast  vollkommen  wörtlich  nach  dem  Original 
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beschrieben!    Es  ist  mir  unverständlich,   dass  Pflüger  das  nicht 
gesehen  hat.     Nur  bezüglich  der  Bestimmung  des  Zuckers   sdbet 
habe  ich  auf  das  Original  von  Pf  lüg  er  verwiesen,  und   das  mit 
gutem  Grundy  weil  ich  die  Unmöglichkeit  einsah,  von  der  Methode 
einen  Auszug  zu  geben ,  der  in  den  Rahmen  meines  Buches  passte. 
Das  Âllihn'sche  Verfahren  habe  ich  auch  nicht  genau  beschrieben, 
sondern  mich  auf  eine  kurze  Angabe  des  Prindps  beschränkt,   die 
nicht  mehr  als  fünf  Zeilen  umfasst  (S.  258  unten  und  259   oben 
des  Prakticums)!     Zum  Abdruck  der  AUihn'schen  Tabelle   habe 
ich  mich  entschlossen,  weil  von  verschiedenen  Seiten  privatim  das 
Fehlen  derselben  bemängelt  wurde,  mit  einem  gewissen  Recht,   da 
sie  zur  Berechnung  des  Zuckers  aus  dem  gewogenen  Kupferoxydul 
bequemer  *ist  als  die  in  der  ersten  Auflage  S.  111  ang^ebene.    Be- 
züglich  der  Methode   selbst  und   der  verwandten  Pflüger'scben 
aber  will  ich  mit  meiner  Meinung  nicht  zurückhalten.    Ich  bestreite 
gar  nicht,    dass    das  Allihn'sche    Verfahren  in  geübten  Händen 
sehr  gute  Resultate  gibt,  und  ich  will  auch  gern  glauben,  soweit 
man  das  kann,  ohne  selbst  Versuche  gemacht  zu  haben,  dass  die 
Pflüger'sche  Methode   „viel  einfacher  und  viel  genauer  ist  und 
viel    schneller   zum    Ziel  führt   als    die  Methode    von    All  ihn' 
(Pflüger),  aber  beide  Methoden  sind  schwierig  zu  handhaben  und 
erfordern  eine  Geschicklichkeit  im  Arbeiten,   die   man   wohl   vom 
Chemiker  von   Fach  verlangen    muss,    vom    chemisch    arbeitenden 
Mediciner  aber  nicht  durchweg  beanspruchen  kann.    Sie  erfordern 
ausserdem,  wie  schon  oben  bemerkt,  ganz  ausführliche  Voi^chriften, 
die  in  einem    Buche    wie    dem    meinigen  nicht  Aufnahme  finden 
konnten. 

Das  alte  Verfahren  der  Sammlung  des  Eupferoxyduls  auf  einem 
Papierfilter  steht,  meiner  Ansicht  nach,  in  einem  viel  zu  schlechten 
Ruf.  Geeignetes  Filtrirpapier  vorausgesetzt,  das  allerdings  etwas 
schwer  zu  beschaffen  ist,  arbeitet  das  Verfahren  glatt  und  hinreichend 
genau.  Die  Befürchtung  der  Zurückhaltung  von  Kupfer  durch  das 
Papier  ist  sehr  übertrieben.  Ich  verweise  in  dieser  Beziehung  anf 
meine  in  der  Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie  Bd.  3  S.  84  mitgetheilten 
Versuche.  Man  kann  auch  unter  Anwendung  von  Filtrirpapier  zu 
durchaus  brauchbaren  Resultaten  gelangen.  Wie  man  das  Kupfer 
dann  zur  Wägung  bringt,  gehört  nicht  hierher:  man  kann  jedenialls 
sehr  verschiedene  Wege  einschlagen,  ohne  dass  einem  ein  besonderer 
Vorzug  einzuräumen  ist;  ich  pflege  kleine  Mengen  Kupferoxydnl  in 


£rwiderang.  527 

Kupferoxyd  überzuführen,  grössere  auf  einem  gewogenen  Filter  zu 
sammeln  oder  in  Schwefelkupfer  überzuführen,  was  aber  schon  etwas 
schwieriger  ist. 

Schliesslich  noch  ein  Wort  der  Erklärung  darüber,  dass  meine 
Antwort  so  spät  erfolgt.  Der  Grund  liegt  darin,  dass  ich  mich  nur 
sehr  ungern  überhaupt  zu  einer  solchen  entschlossen  und  sie  daher 
aufgeschoben  habe. 


,PriAf«r,  ArehlT  Ar  Physiologie.   Dd.  82.  36 
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(Aus  dem  physiologischen  Laboratoriam  der  Universität  Bonn.) 

Antwort  auf  die  Erwiderung 
des  Herrn  Professors  Dr.  B.  Salkowski. 

(Glykogenanalyse  nach  Pflüger-Nerking  betreffend.) 

Von 
E.  Pllflrer. 


E.  Salkowski  hat  in  diesem  Jahre  sein  „Prakticum  der  physio- 
logischen und  pathologischen  Chemie"  in  zweiter  Auflage  heraus- 
gegeben  und  nicht  eine,  sondern  eine  Reihe  verschiedener  ana- 
lytischer Methoden,  welche  aus  meinem  Laboratorium  veröffentlicht 
worden  waren,  in  fehlerhafter  Weise  beschrieben  oder  zum  Schaden 
der  Sache  ausser  Acht  gelassen. 

Es  handelt  sich  hier  erstens  um  die  Külz'sche  Methode  der 
quantitativen  Glykogenanalyse,  welche  ich  einer  Nachprüfung  unter- 
zogen hatte.  Hierbei  war  von  mir  ein  grober  Fehler  gefunden 
worden,  sowie  auch  das  Mittel,  ihn  zu  verbessern.  Die  Arbeit  ist 
1899  veröffentlicht*).  In  seinem  neuen  „Prakticum"  beschreibt 
nun  E.  Salkowski^)  die  alte  Methode  von  Külz  mit  dem  groben 
Fehler,  macht  mit  keiner  Silbe  auf  diesen  Fehler  aufmerksam  oder 
gar,  dass  ich  diesen  Fehler  zu  vermeiden  gelehrt  habe,  nennt  aber 
gleichwohl  die  Methode  nach  R.  Külz  und  Pflûger. 

Um  zu  verhindern,  dass  Analytiker,  die  nach  dem  Buch  von 
Salkowski  quantitative  Glykogenanalysen  ausführen  wollen,  den 
alten  Külz 'sehen  Fehler  wieder  machen,  veröffentlichte  ich  eine 
Berichtigung  der  fehlerhaften  Angaben  von  E.  Salkowski  in  diesem 
Archive^). 

Obwohl  nun  das  Gesagte  buchstäblich  wahr  ist,  hat  E.  Sal- 
kowski in  diesem  Archive  auf  meine  Berichtigung  dennoch  eine 

1)  Dieses  Archiv  Bd.  75  S.  120. 

2)  Prakticum  S.  295. 

3)  Dieses  Archiv  Bd.  80  S.  527. 
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Erwiderung^)  folgen  lassen,  in  welcher  er  die  begangenen  Fehler 
nicht  ableugnen  kann,  aber  theilweise  damit  entschuldigte,  dass  er 
bei  der  Herausgabe  des  „Prakticums''  in  Eile  und  durch  Un- 
wohlsein geschwächt  gewesen  sei.  Theilweise  aber  fanden  sich  in 
dieser  Erwiderung  Rechtfertigungen,  mit  denen  ich  keineswegs  ein- 
verstanden war.  Ich  schwieg  und  will  darüber  weiter  schweigen, 
weil  es  sachlich  bedeutungslos  ist,  ob  die  Rechtfertigung  wegen  der 
begangenen  Fehler  gentigt  oder  nicht.  Das  war  der  erste  Streitpunkt 

E.  Salkowski  hatte  femer  in  seinem  ,,Prakticum^  die 
neue  Methode  der  Glykogenanalyse ,  welche  ich  gemeinsam  mit 
Dr.  J.  Nerking  ausgearbeitet  und  in  diesem  Archive*)  veröffentlicht 
habe,  ebenfalls  falsch  dargestellt,  wesshalb  ich  abermals  eine  Be- 
richtigung veröffentlichte*).  E.  Salkowski  bringt  abermals  eine 
Erwiderung,  in  der  er  die  Ursache  seiner  Missverständnisse  der 
Darstellung  zuschreibt,  die  ich  und  Nerking  gegeben  haben.  Dies- 
mal kann  ich  nun  nicht  wieder  mit  Stillschweigen  übergehen,  was 
ich  in  Salkowski's  Darstellung  nicht  billigen  kann. 

E.  Salkowski  entschuldigt  sich  damit,  dass  wir  keine  „^or- 
schrift"  gegeben  hätten,  nach  der  bei  Ausführung  der  neuen  Me- 
thode gearbeitet  werden  soll.  Wir  haben  unseren  Aufeatz  in  zwei 
Hauptabschnitte  getheilt:  §  1  und  §  2. 

§  1  hat  die  Ueberschrift  : 

„Beweise,  dass  aus  einer  alkalischen  jodkalium- 
„haltigen  Fleischlösung  das  Glykogen  quantitativ  aus- 
„?efällt  werden  kann,  während  die  Eiweissstoffe  in 
«Lösung  bleiben.*' 

§  2  hat  die  Ueberschrift: 

„Vergleichung  der  neuen  Methode  mit  der  von 
, Pflüger  verbesserten  Külz'schen  Analyse.** 

Es  ist  demnach  sofort  klar,  dass  im  §  1  das  Verfahren  an- 
gegeben werden  muss,  welches  bei  einer  Glykogenanalyse  der  Organe 
zu  befolgen  ist.  In  der  Versuchsreihe  I  des  §  1  war  festgestellt 
worden,  wie  verfahren  werden  muss,  damit  das  Filtrat  vom  gefilllten 
Glykogen  vollkommen  frei  von  Glykogen  sei  und  das  auf  dem  Filter 
befindliche  Glykogen  kein  mitgefälltes  Eiweiss  einschliesse.   Um  dies 

1)  Dieses  Archiv  Bd.  81  S.  369  (372  besonders). 

2)  Dieses  Archiv  Bd.  76  S.  531. 

3)  Dieses  Archiv  Bd.  80  S.  527. 
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festzustellen,  genügten  qualitative  Versuche.  Wir  sagten,  dass  wir 
viele  Versuche  zu  diesem  Zweck  angestellt  hätten.  Demgemisb 
wurde  von  uns  dann  gleich  im  Anfange  unseres  Aufsatzes  (§  1)  an- 
gegeben, dass  aus  100  ccm  Fleischlösung,  welche  3  g  KOH  -f-  10  g 
Jodkalium  enthält,  mit  50  ccm  Alkohol  von  96  ®/o  Tr.  alles  Glykojreu, 
aber  kein  Ei  weiss  gefällt  wird.  —  Darauf  geben  wir  das  genaue 
Recept  für  die  Flüssigkeit,  mit  welcher  das  abfiltrirte  Glyko^zen  ge- 
waschen werden  soll:  auf  100  ccm  Wasser  kommen  3  g  KOH,  10  g 
Jodkalium,  50  ccm  Alkohol  von  96  ^lo  Tr. 

Nun  entgegnet  E.  Salkowski,  wir  hätten  hier  nur  eine  That- 
sache  angeführt,  auf  die  man  eine  Vorschrift  bauen  könne.  Eine 
„Vorschrift"  hätten  wir  nicht  gegeben.  Wir  haben  aber  genau 
gesagt,  wie  man  sich  das  Glykogen  aus  einer  Fleischlösung  verschafft 
und  das  ist  eine  Vorschrift.  Eine  Sache  bleibt,  was  sie  ist,  wie 
sie  auch  hiesse. 

Um  Salkowski  zu  zeigen,  dass  die  Schuld  seines  Missverständ- 
nisses nicht  auf  unserer  Seite  liege,  habe  ich  darauf  hingewiesen, 
dass  in  dem  Lehrbuche  von  Botazzi  (deutsche  Bearbeitung  von 
Boruttau)  unser  Verfahren  zur  Bestimmung  des  Glykogenes  richtig 
angegeben  und  nicht  missverstanden  worden  sei.  Botazzi  be- 
schreibt erst  die  quantitative  Glykogenbestimmung  nach  R.  Külz 
und  Pflüger  und  sagt  in  dem  folgenden  Absatz:  „Nach  einer 
„neuesten  Mittheilung  von  Pflüger  und  Nerking  kann  man  ebenso 
„genaue  oder  noch  bessere  Glykogenwerthe  erhalten,  wenn  man  statt 
„der  B rück e-Kül zischen  Methode  100  ccm  der  Organlösun^r, 
„welcher  ausser  3  g  Aetzkali  noch  10  g  Jodkalium  enthält,  mit 
„50  ccm  Alkohol  von  96  ^io  Tr.  versetzt"  u.  s.  w.,  genau  wie  es 
von  uns  vorgeschrieben  war.  Stellt  nicht  Botazzi  hier  neben  die 
Brücke-Külz' sehe  Methode  unser  Verfahren  ebenfalls  als  Methode 
mit  genauester  Angabe  aller  bei  der  Analyse  zu  beachtenden  Einzel- 
heiten? Botazzi  hat  unsere  Angaben  also  sicher  als  „Vorschrift* 
aufgefasst.  E.  Salkowski  behauptet  trotzdem  auch  hier,  dass  Bo- 
tazzi keine  „Vorschrift",  sondern  nur  eine  von  uns  beobachtete 
Thatsache  angeführt  habe.  Ein  Einwand  wie  dieser  ist  mir  allen- 
falls verständlich,  wenn  die  entfernte  Möglichkeit  vorliegt,  dass 
Jemand  ihm  beipflichtet.    Diese  Möglichkeit  bezweifle  ich. 

Ich  gehe  nun  zur  Erörterung  eines  anderen  Fehlers  in  Sal- 
kowski's  Darstellung  unserer  Methode  über,  bei  dem  jene  Ausrede 
ausgeschlossen  ist. 
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Wenn  man  aus  der  alkalischen  Organlösung  das  Glykogen  fallen 
will,  ist  in  den  verschiedenen  Versuchen  der  Grad  der  Alkalescenz 
nicht  immer  derselbe.  Denn  beim  vorschriftsmAssigen  Kochen  von 
100  ß  Organ  mit  4  g  KOH  wird  ein  Theil  von  KOH  durch  das 
Eiweiss,  ein  anderer  durch  das  Fett  u.  s.  w.  gebunden.  Weil  nun 
100  g  Organ  je  nach  dem  Ernährungszustand  des  Thieres  im  pro- 
centischen  Eiweiss-  und  Fettgehalt  sehr  grosse  Verschiedenheiten 
darbieten  können,  ist  es  selbstverständlich,  dass  schliesslich  nach 
dem  Kochen  des  Organes  mit  der  Kalilauge  sehr  verschiedene 
Mengen  freien  Alkalis  vorhanden  sein  müssen  oder  können.  Es 
kommt  desshalb  vor,  dass  bei  unserer  Methode  das  Glykogen  aus 
der  Fleischlösung  nur  unvollständig  ausgef&llt  wird,  weil  der  Grad 
der  Alkalescenz  zu  gerinj?  ist  In  unserer  Arbeit  haben  wir  aus 
diesem  Grunde  ausdrücklich  hervorgehoben')' 

,,Zur  Sicherung  der  Ausfällung  des  Glykogenes  ist 
«es  nöthig,  das  Filtrat  mit  mehr  Kali  zu  versetzen  und 
„hinzustellen.    Es  muss  klar  bleiben.** 

E.  Salkowski  behauptet  jetzt,  was  mir  unverständlich  ist, 
dass  er  die  Stelle  in  unserem  Aufsatz  nicht  finden  könne,  wo  auf 
die  Beachtung  der  Alkalescenz  aufmerksam  gemacht  wird.  Diese 
soeben  wörtlich  mitgetheilte  Stelle  hat  nun  durchaus  den  Charakter 
einer  Vorschrift,  ohne  deren  Beachtung  falsche  Analysen  gemacht 
werden.  K  Salkowski  hat  aber  auch  diese  unzweifelhafte  Vor- 
schrift in  seiner  Darstellung  unserer  Methode  durchaus  nicht  erwähnt. 

E.  Salkowski,  der  jetzt  von  mir  in  meiner  Verwahrung  auf 
diesen  von  ihm  begangeneu  Fehler  aufmerksam  gemacht  worden  ist, 
entschuldigt  sich  damit,  dass  die  von  ihm  beschriebene  Methode 
trotzdem  kaum  einen  Fehler  bedingen  könne.  Denn  wenn  die 
Pflûger-Nerking'sche  Methode  voraussetze,  dass  die  100  ccm- 
Fleischlösung  vor  der  Fällung  des  Glykogenes  3  g  KOH  enthalte,  so 
handle  es  sich  nach  der  im  „Prakticum*  von  ihm  gegebenen  Vor- 
schrift um  2,2  bis  2,7  g  KOH,  die  nicht  allzu  weit  von  8  g  KOH 
sich  entfernten.  Es  kommt  nur  darauf  an,  ob  diese  Abweichung 
einen  Fehler  in  der  Analyse  bedingen  kann,  —  und  das  ist  eben 
der  Fall.  Desshalb  ist  die  Entschuldigung  von  E.  Salkowski  un- 
genügend. Sie  ist  aber  mehr  als  das;  sie  ist  ganz  und  gar  un- 
richtig.    Seine   Fleischlösungen   enthalten    vor  der   Fällung   des 


1)  Dieses  Archi?  Bd.  76  S.  582. 
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Glykogenes  niclit  2,2  bis  2,7  ^/o  KOH,  wie  er  behauptet,  sondern 
nilbestimmt  weniger.  Denn  die  Fleischlösungen,  welche  2,2  bis 
2,7^/0  KOH  enthalten,  verdünnt  Salkowski  vor  der  Fallong 
noch  mit  Wasser,  weil  diese  Lösungen  auf  ein  rundes  Volum  ge- 
bracht werden  müssen.  Erst  nach  dieser  Verdünnung  misst  er 
100  ccm  ab  9  aus  denen  das  Glykogen  gefällt  wird.  Salkowski 
weist  mit  keiner  Silbe  in  seiner  Vorschrift  darauf  hin,  dass  die  Ver- 
dünnung eine  Verringerung  der  Alkalescenz  erzeugt,  und  dass  diese 
Verringerung  desshalb  ausgeglichen  werden  muss  durch  einen  Kali- 
zusatz vor  der  Fällung.  Ja,  er  erwähnt  nicht  einmal  die  Noth- 
wendigkeit,  nach  der  Fällung  des  Glykogenes  das  Filtrat  yom 
Glykogen  zu  prüfen,  ob  es  frei  von  Glykogen  ist,  was  wir  doch 
sicher  vorgeschrieben  haben.  Die  Vorschrift  von  K  Salkowski 
lautet  im  ^Prakticum*  *)  : 

„Die  Aufischliessung  (des  Fleischbreies)  durch  Erhitzen  mit 
„Kalihydrat  ist  dieselbe  wie  bei  Külz.  Die  erhaltene  Lösung  wird 
„auf  ein  rundes  Volum  gebracht,  durch  Glaswolle  filtrirti  ein  ali- 
„quoter  Theil  abgemessen.  —  Auf  100  ccm  Filtrat  werden  zugesetzt  : 
„1  ccm  Kalilauge  =  0,73  KHO,  10  g  Jodkalium,  60  ccm  Alkohol 
„von  96  Va  Tr.** 

Wenn  in  der  Vorschrift  von  Salkowski  bei  der  Abnmdung 
des  Volums  der  Arbeiter  nicht  weiss,  dass  die  Verdünnung  einen 
Fehler  macht,  so  werden  bei  verschiedenen  Beobachtern  und  ver- 
schiedenen Analysen  verschiedene  Verdünnungsgrade,  also  verschieden 
grosse  Fehler  die  Folge  sein.  Salkowski,  der  jetzt  durch  mich 
auf  diesen  Fehler  aufmerksam  gemacht  worden  ist,  meint  nun  zur 
Entschuldigung,  dass  bei  der  Abrundung  des  Volums  keine  sehr 
grossen  Verdünnungen  ausgeführt  werden  würden.  Dafür  kann  man 
nicht  einstehen,  wenn  der  Arbeiter  nicht  gewarnt  worden  ist  und 
auch  das  Gegenmittel  nicht  gesagt  wurde.  In  der  Vorschrift  von 
E.  Salkowski  nimmt  sich  jetzt  recht  sonderbar  aus,  dass,  welche 
Verdünnung  auch  vor  der  Fällung  des  Glykogenes  vorliegen  roa^, 
doch  immer  nur  ein  und  dieselbe  Menge  von  KOH  zur  Herstellung 
des  richtigen  Alkalescenzgrades  genommen  wird.  Auf  100  ccm  vct- 
dünnter  Fleischlösung  setzt  E.  Salkowski  0,73  g  KHO  zu,  was 
doch  allgemein  gar  keinen  Sinn  hat  und  bereits  den  Verdacht  hätte 
wecken  müssen,  dass  ein  Missverständniss  vorliege. 

Die  Vorschriften  von  E.  Salkowski  führen  also  sicher,  wenn 


1)  £.  Salkowski,  Prakticam  a.  s.  w.   2.  Aufl.   S.  297. 
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auch  nicht  immer,  zu  solchen  FleischlÖ8un$2:en,  aus  denen,  weil  ihr 
Procentgehalt  an  KOH  zu  niedrig  ist,  das  Glykogen  nur  unvollständig 
aasgefällt  wird.  Hätte  nun  E.  Salkowski  beachtet,  dass,  nach 
unserer  ausdrücklichen  Bemerkung,  das  Filtrat  durch  Zusatz  von 
KOH  geprüft  werden  soll,  ob  das  Glykogen  vollständig  ausgeschieden 
ist,  so  würde  unsere  von  ihm  abgeänderte  Methode  allenfalls  eine 
Sicherung  gegen  die  gedachten  Fehler  erhalten  haben.  K  Sal- 
kowski hat  aber  diese  von  uns  vorgeschriebene  Prüfung  des 
Filtrats  auf  Ausgefälltsein  ganz  und  gar  nicht  erwähnt  An  air  dem 
sind  wir  doch  nicht  schuld.  — 

Wie  kommt  nun,  fragen  wir  zuletzt,  E.  Salkowski  dazu, 
nicht  bloss  andere  Vorschriften  für  den  Kaligehalt  der  zu  f&llenden 
FleischlÖsung  zu  geben,  als  es  richtig  ist,  sondern  durch  weitere 
Vorschriften  von  unbestimmter  Verdünnung  den  Irrthum  zu  erwecken, 
dass  der  ProcentgehaR  an  Kali  gleichgültig  sei? 

Im  zweiten  Abschnitt  (§  2)  unseres  Au&atzes  haben  wir  in 
drei  Versuchsreihen  die  neueMeäiode  mit  der  von  Külz  verglichen 
und  aus  der  Fleiscblösung  das  Glykogen  gefällt,  als  diese  in  Ver- 
suchsreihe I  2,06  «/o  KOH,  in  Versuchsreihe  H  3,09  «/o  KOH,  in 
Versuchsreihe  IH  2,93®/©  KOH  enthielt  Also  nur  in  Versuchsreihe  I 
weicht  der  Gehalt  von  KOH  von  der  allgemeinen  Vorschrift  ab,  weil 
wir  uns  durch  die  von  uns  vorgeschriebene  Prüfung  des  Filtrates 
überzeugt  hatten,  dass  hier  die  geringere  Alkalescenz  genügte.  Nun 
<neift  £.  Salkowski  gerade  diesen  einen  ausnahmsweisen  Versuch 
heraus  und  macht  daraus  die  allgemeine  Regel.  Würde  er  die 
gleichberechtigte  Versuchsreihe  H  oder  IH  angesehen  haben,  in  denen 
eine  andere  Alkalescenz  benutzt  wurde,  die  mit  der  Hauptvorschrift 
in  $i  1  übereinstimmte,  so  hätte  er  erkannt,  dass  das  Verfahren  in 
Versuchsreihe  I  keine  allgemeine  Regel  sein  könnte,  als  welche  er 
es  in  seinem  „Prakticum''  hingestellt  hat 

E.  Salkowski  hatte  femer  meine  Vorschrift,  dass  das  Glykogen 
auf  dem  Filter  schliesslich  mit  salzhaltigem  Alkohol  gewaschen  wer- 
den soll,  nicht  berücksichtigt  und  erklärt  nun,  dass  er  nicht  wisse, 
inwieweit  diese  Vorschrift  durch  Versuche  begründet  sei.  Ich  habe 
nun  darüber  ausführlich  auf  Grund  von  Versuchen  berichtet  in  meiner 
Abhandlung  über  die  Bestimmung  des  Glykogens  nach  Brücke  und 
und  Külz*).  Das  ist  dieselbe  Abhandlung,  wegen  deren  fehlerhafter 
Darstellung  im  „Prakticum"  ich  bereits  eine  Berichtigung  in  diesem 

1)  Dieses  Archiv  Bd.  75  S.  181,  204,  205,  206,  239. 
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Archive  veröflFentlicht  habe.  Wenn  der  Berichterstattor  über  eiBe 
Untersuchung  die  wesentlichsten  Theile  derselben  nicht  kennt,  so 
durfte  ich  in  meiner  Berichtigung  voraussetzen^  dass  Salkowski 
die  betreffende  Arbeit  nicht  gelesen  habe.  £.  Salkowski  wid«'- 
sprach  dem  aber  in  seiner  ersten  Erwiderung.  Das  setzt  dann  ein 
unbegreiflich  schwaches  GedÄchtniss  voraus. 

Endlich  muss  ich  noch  mit  ein  paar  Worten  der  zurücksetzenden 
Behandlung  gedenken,  welche  meine  Methode  der  Glykogen-  bexw. 
Zuckeranalyse  durch  E.  Salkowski  erfahren  hat 

Ich  würde  mich  wegen  Zurücksetzung  nicht  beschweren.  £s 
handelt  sich  vielmehr  darum,  dass  alle  Methoden  der  Glykogen- 
analyse,  welche  bisher  ausgeführt  wurden,  nicht  bloss  in  hohem 
Grade  fehlerhaft,  sondern  auch  so  erstaunlich  zeitraubend  sind,  dass 
fast  alle  Forscher  nach  einiger  Beschäftigung  mit  diesem  Gebiete  es 
wieder  verliessen,  um  sich  dankbareren  Aufgaben  zuzuwenden.  Da 
die  Bestimmung  des  Glykogenes  aber  für  viele  Fragen  der  Physio- 
logie von  der  grössten  Bedeutung  ist,  so  habe  ich  viele  Arbeit 
daran  gesetzt,  um  die  Fehlerhaftigkeit  der  Methode  und  den  mit 
derselben  verbundenen  ungeheuren  Zeitverlust  zu  beseitigen. 

Dies  habe  ich  dadurch  erreicht,  dass  ich  das  gefällte  Glykogen 
nicht  trockne,  sondern  sofort  in  Zucker  überführe  und  diesen  nach 
einer  neuen,  von  mir  ausgearbeiteten,  sehr  genauen  und  schnell  zum 
Ziele  führenden  Methode  bestimme. 

Wenn  die  genaue  quantitative  Analyse  des  Glykogenes  in  einem 
Lehrbuch  der  physiologisch -chemischen  Analyse  nicht  als  wichtig 
genug  angesehen  wird,  um  für  den  im  Laboratorium  Arbeitenden 
hinreichend  genau  beschrieben  zu  werden,  dann  weiss  ich  nicht,  was 
eigentlich  hineingehört.  Auf  meine  desshalb  erhobene  Beschwerde 
behauptet  nun  E.  Salkowski,  die  Zuckeranalyse  von  Allihn 
auch  nicht  genau  beschrieben  zu  haben,  wie  ich  behauptet  hätte. 

Ich  gebe  zu,  mein  Ausdruck  „genau*'  war  zu  viel.  E.  Sal- 
kowski hat  aber  —  im  Vergleich  mit  meiner  Methode  —  die  von 
A II ihn  mit  der  zwei  volle  Seiten  ausmachenden  Tabelle  ausführ- 
licher niiliretheilt,  obwohl  es  bekannt  ist,  dass  diese  Tabelle  höchst 
umständliche,  höchst  zeitraubende  und  obendrein  gar  nicht  genaue 
.^lyien  voraussetzt.  Meine  Tabelle  hat  E.  Salkowski  nicht 
mitgedlätti;  Seine  Behauptung,  dass  er  ^)  nur  5  Zeilen  der  Methode 
AlUbn's  gewidmet^  ist  doch  ^anz  nnd  i^ar  iuiriehti|Ç. 
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Denn  auf  den  kurzen  Absatz  von  5  Zeilen,  den  E.  Salkowski 
im  Auge  hat,  folgen  zwei  längere  Abs&tze,  die  von  der  An* 
Wendung  der  Tabelle  Allihn's  bandeln.  —  Wenn  nun  wirklich 
E.  Salkowski  der  Ansicht  ist,  dass  diese  zwei  längeren  Ab- 
sätze sich  nicht  auf  die  Methode  Alllhn's  beziehen,  so  müssen 
sie  auf  andere  Methoden  bezogen  werden.  Die  Tabelle  Allihn's 
gibt  die  quantitativen  Verhältnisse  von  Zucker  und  Kupfer  genau 
an,  setzt  aber  voraus,  dass  bei  der  Analyse  genau  nach  der  Methode 
AlUhn's  und  nicht  nach  einer  anderen  Methode  der  Zucker  be- 
stimmt worden  sei.  Denn  wie  jeder  Sachverständige  weiss,  ist  die 
Beziehung  des  Zuckers  zu  dem  Kupfer  in  hohem  Grade  veränderlich, 
je  nach  den  Bedingungen,  unter  denen  die  Versuche  ausgeführt 
werden.  Es  gibt  fQr  die  sogenannte  Feh  ling 'sehe  Lösung  mehr 
als  28  verschiedene  Recepte ,  und  der  Titer  jeder  dieser  Lösungen 
ist  nicht  derselbe;  ja,  dieselbe  Lösung  hat  einen  verschiedenen  Titer, 
je  nachdem  man  das  Verfahren  bei  der  Analyse  einrichtet  Die 
A 11  ihn 'sehe  Methode  arbeitet  z.  B.  mit  einer  Kupferlösung,  die 
einen  besonders  hohen  Gehalt  an  Alkali  besitzt  und  sich  dadurch 
sehr  von  der  gewöhnlich  gebrauchten  Fehl ing' sehen  Lösung  unter- 
scheidet Will  also  E.  Salkowski  behaupten,  dass  die  in  den 
baden  oben  genannten  grossen  Absätzen  enthaltene  Besprechung  der 
Anwendung  der  AI lihn' sehen  Tabelle  sich  nicht  auf  die  Allihn'sche 
Methode  beziehe,  so  folgt  daraus,  dass  ihm  die  soeben  dargelegten, 
auf  breite  und  vorzügliche  Untersuchungen  gegründeten  Thatsachen  un- 
bekannt geblieben  sind.   Das  habe  ich  nicht  gern  voraussetzen  wollen. 

Wenn  E.  Salkowski  femer  die  grosse  Genauigkeit  der  Me- 
thode Allihn's  zur  Rechtfertigung  rühmt,  so  ist  dies  im  Widerspruch 
mit  meinen  Nachprüfungen  dieser  Methode.  In  meiner  Abhandlung  *) 
über  meine  neuen  Methoden  der  Zuckeranalyse  habe  ich  darüber 
itenauer  berichtet  Da  E.  Salkowski  dies  wieder  nicht  beachtet, 
obwohl  er  behauptet,  alle  meine  Abhandlungen  genau  zu  lesen,  so 
muss  ich  annehmen,  dass  er  das  dort  Gelesene  entweder  wieder 
vergessen  hat  oder  f&r  unrichtig  hält,  wofür  ihm  die  Berechtigung 
fehlt  —  Sicher  ist  meine  Methode  der  Zuckeranalyse  genauer  als 
die  von  AUihn  und  führt  viel  schneller  zum  Ziele. 

Wie  entschuldigt  sich  nun  E.  Salkowski  wegen  der  un- 
genügenden Behandlung  dieser  Methoden  in  seinem  Lehrbuche? 

Die  Methoden  sollen  für  einen  Mediciner  zu  schwierig  sein  und 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  69  S.  899.    1898. 
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nur  von  einem  Chemiker  ausgeführt  werden  könncn.     In  meinem 
Laboratorium  haben  Herr  Stud.  med.  Friedrich  Loewe,  Herr 
Stud,  med.  Heinrich  Offergeid  und  Herr  Stud,  med,  Gerbard 
Schönenborn  viele  Zuckeranalysen  nach  meiner  Kupferoxydol- 
Methode  mit  richtigen  Ergebnissen  in  den  letzten  Jahren  dortb- 
geführt.    Diese  Herren  hatten  zuerst  von  mir  Zuckerlösungen  von 
genau  bekanntem  Gehalt  erhalten  und  sind  von  mir,  Dr.  J.  Nerkin^ 
und  Dr.  B.  Schöndorff  überwacht  worden.  ~  Die  Zuckeraoalysen, 
welche  Herr  Dr.  Adolf  BickeP)  noch  als  Student  in  meinem 
Laboratorium  nach  meiner  Eupferrhodanur-Methode  ausführte  und 
in  meinem  Archive  veröffentlichte,  bezeugen  ebenfalls,  dass  auch 
dieses  Verfahren  von  einem  Mediciner  leicht  erlernt  und  auagef&hrt 
werden  kann.    Die  genannten  Herren  haben  aber  auch  s&mmtliche  zu 
den  Analysen  nöthige  Lösungen  selbst  beigestellt    E.  Salkowski 
hat  ja  auch  den  Zucker,  der  durch  Inversion  aus  Glykogen  entstanden 
war,  in  seinem  Laboratorium  durch  den  Mediciner  (M.  Dr.)  A*  E. 
Austin')  bestimmen  lassen,*  und  zwar  nach  der  Febling'seben 
Methode.    Die  Beiseiteschiebung  meiner  Methoden  im  „Prakticom* 
hatte  wohl  die  Erwägung  zum  Grunde,   dass  E.  Salkowski  die 
Fehl  Ingusche  Methode  als  auch  femer  genügend  ansah.  Bei  dieser 
unter  E.  Salkowski's  Leitung  ausgeführten  Analyse  Austin's 
wurde  aber  mehr  Zucker  gefunden,  als  aus  dem  Glykogen  hätte 
entstehen  können,  wenn  es  chemisch  rein  gewesen  wftre.    Meiner 
Ueberzeugung  nach,   die  sich  auf  die  Nachprüfung')   der  Arbeit 
Austin's  stützt,  war  dessen  Glykogen  durchaus  nicht  chemisch  reis. 
Also   liegt  hier  ein  Titrationsfehler  von  unbekannter  Grösse  vor, 
welcher  beweist,   wie  nothwendig  die  Anwendung   einer  strengen 
Methode  sich  erweist.    Das  fehlerhafte  Ergebniss  bei  Austin  lie^ 
aber   nicht    an   der  von  ihm   angewandten  Methode  Feh  ling's, 
sondern   an  deren  fehlerhafter  Ausführung,  die  sofort  b^freiflicb 
wird,   wenn  man  die  Vorschriften  liest,   die  E.  Salkowski  im 
„Prakticum"*)  für  die  Feh  ling' sehe  Analyse  mittheilt   Mit  keiner 
Silbe  wird  da  auf  die  Vorsichtsmaassregeln  hingewiesen,  welche  durdi 
die    ausgezeichneten  Untersuchungen   von  Soxhlet^)  begründet 

1)  Dieses  Archiv  Bd.  75  S.  248. 

2)  Virchow's  Archiv  Bd.  150  S.  185.    1897. 

3)  Dieses  Archiv  Bd.  80  S.  351. 

4)  Prakticum  S.  257. 

5)  Journal  für  prakt  Chemie  [2]  Bd.  21  S.  227. 
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worden  sind,  und  ohne  deren  Beachtung  fehlerhafte  Analysen  gemacht 
werden.  In  meinen  Untersuchungen^)  Ober  Zuckeranalyse  habe  ich 
ausdrücklich  hervorgehoben,  dass  ich  die  Soxhlet'schen  Angaben 
nachgeprüft  und  ganz  genau  richtig  befunden  habe.  Die  Beschreibung 
der  Fehling'schen  Zuckeranalyse,  welche  E.  Salkowski  in  seinem 
^Prakticum*'  mittheilt,  muss  auf  jeden  mit  S oxh let's  Arbeiten  be- 
kannten Leser  den  Eindruck  machen,  dass  Salkowski  jene  wich- 
tigen Untersuchungen  S  oxh  let's  nicht  kennt  Wenn  man  den 
Versuch  macht,  wie  es  Austin  unter  Salkowski's  Leitung 
gethan  hat,  nach  Ueberfbhrung  des  Glykogenes  in  Traubenzucker 
aus  der  Menge  des  letzteren  einen  Rückschluss  auf  die  Formel  des 
Glykogenes  zumachen,  so  muss  man  bei  Anwendung  der  Fehlt  ng- 
schen  Methode  auf  das  Strengste  nach  den  Vorschriften  von  Soxhlet 
arbeiten,  nicht  aber  nach  dem  „Prakticum**  von  £.  Salkowski. 

Die  Berücksichtigung  meiner  Methode  der  Zuckeranalyse  ist  aber 
auch  darum  nöthig,  weil  sie  kleinste  Zuckermengen  quantitativ  genau 
zu  bestimmen  gestattet,  während  die  F  eh  ling' sehe  Analyse  grosse 
Zuckermengen  voraussetzt,  so  dass  sie  h&ufig  ftür  die  Physiologie  gar 
nicht  in  Betracht  konunen  kann.  — 

Was  hat  es  nun  femer  fQr  einen  Sinn,  wenn  £.  Salkowski 
fbr  die  Medianer  ein  Lehrbuch  der  ehemischen  Analyse  schreibt 
und  angibt,  wie  ich  das  Glykogen  in  Zucker  verwandle,  aber  den 
Zucker  zu  bestimmen  für  zu  schwierig  erklärt?  Warum  wird  die 
Tabelle  Allihn's  mitgetheilt  zur  quantitativen  Bestimmung  des 
Zuckers  nach  Allihn,  obwohl  sie  viel  schwieriger,  zeitraubender 
und  ungenauer  als  meine  Analyse  sich  ergeben  hat,  die  ja  doch 
nach  E.  Salkowski  für  Medianer  zu  schwierig  sein  soll? 

Das  mag  für  jetzt  genügen. 

Ich  bin  im  Besitz  von  noch  mehr  Stoff,  um  zu  beweisen,  dass 
die  im  „Prakticum**  enthaltenen  fehlerhaft;en  Beschreibungen  ana- 
lytischer Methoden,  bei  denen  mein  Laboratorium  betheiligt  ist, 
sicher  nicht  durch  schlechte  Darstellung  unsererseits  entschuldigt 
werden  können.    Das  Genauere  behalte  ich  mir  vor. 

Die  bisher  vorgebrachten  Erwiderungen  von  E.  Salkowski 
sind  vergleichbar  den  Recepten,  welche  die  Aerzte  rechtfertigen 
durch  die  Worte:         „Ut  aliquid  fiat" 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  66  S. 
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(Aus  dem  physiologischen  Institat  der  Universität  Bonn.) 

Uebep  das  Losungrsvermogren  von  Seifen  für 
fettlösliche  Farbstoffe. 

Von 
Joseph  IfferiLiMff. 


In  letzter  Zeit  ist,  veranlasst  durch  die  Mittheilungen  PflQger's, 
die  Frage  nach  der  Resorption  der  Fette  wiederholt  der  Gegenstand 
von  Controversen  und  Untersuchungen  gewesen.  Hofbauer*)  hatte 
behauptet,  dass  bei  Fütterung  von  künstlich  durch  Alcanna  oder 
Lackroth  A.  gefärbten  Fetten  der  Farbstoff,  als  in  Wasser  unlöslich, 
ausfallen  müsste,  wenn  die  Fette  im  Darm  verseift,  d.  h.  in  wasser- 
lösliche Seifen  übergeführt  werden  und  in  dieser  Form  zur  Resorp- 
tion gelangen.  Es  müsste  nach  Hofbauer  das  in  den  Chylusw^en 
sich  vorfindende  Fett  farblos  sein;  Hofbauer's  Befund  ergab  aber 
das  Vorhandensein  roth  gef&rbter  Fetttropfen  in  den  Zotten-  und 
Ghylusgefässen  des  Dünndarms,  und  er  zieht  daraus  den  Schluss, 
dass  das  in  den  Chyluswegen  aufgefundene  gefärbte  Fett  nur  als 
Emulsion  aus  dem  Darmlumen  aufgenommen  werden  konnte,  da  bei 
der  Ueberfbhrung  des  Fettes  in  wasserlösliche  Form  der  Farbstoff 
ausfallen  müsste,  ungelöste  Farbstoffkrümelchen  sich  aber  nicht 
vorfanden.  Gegen  diese  Beweisführung  ist  von  Pflüg  er')  mit 
Recht  geltend  gemacht  worden,  dass  bei  einer  Verseifiing  des 
Fettes  in  der  Darmhöhle  der  Farbstoff  nicht  bloss  Wasser  als 
Lösungsmittel  antrifft,  sondern  auch  Galle,  Seifen,  Glycerin  u.  s.  w. 
zur  Verfügung  stehen.  Pflüger  theilte  in  seiner  Abhandlung  eine 
Reihe  von  Versuchen  mit,  aus  denen  das  Lösungsvermögen  von 
Seifen  für  die  in  Betracht  kommenden  Farbstoffe  hervorgeht  Gegen 
diese  Versuche  Pflüger's  erhob  FriedenthaP)  den  Einwand, 

1)  Dieses  Archiv  Bd.  81  S.  263  ff. 

2)  Dieses  Archiv  Bd.  81. 

3)  Centralbl.  f.  Physiologie  Bd.  14  Nr.  10  S.  260. 
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dass  sie  mit  einer  Seife  angestellt  seien,  die  freie  Fettsäuren 
enthielt,  und  bestritt  ausdrücklich,  dass  neutrale  Seifen  den  Farb- 
stoff lösen.  Durch  die  Arbeit  von  V.  Henriques  und  C.  Hansen*) 
ist  nun  inzwischen  ebenfalls  das  Lösungsvennögen  der  Seife  für 
Alcanna  nachgewiesen  worden,  doch  lassen  sich  gegen  den  Versuch 
dieser  beiden  Foi'scher  insofern  Einwände  erheben,  als  sie  nicht 
mit  einer  neutralen,  von  allen  Verunreinigungen  und  bei  der  Ver- 
seifung entstandenen  Zwischenproducten  freien  Seife  arbeiteten.  Ich 
habe  zunächst,  um  den  Fried  en  thai' sehen  Einwand  des  Fettsäure- 
gehalts der  Seife  zu  beseitigen,  dieselbe  Seife,  die  Pflüg  er  zu 
seinen  Versuchen  benutzte,  in  kleinen  Stücken  auf  dem  Wasserbade 
getrocknet.  Nach  achttägigem  Trocknen  stellte  die  Seife  eine  spröde, 
leicht  pulverisirbare  Masse  dar,  das  Pulver  löste  sich  leicht  in  Wasser, 
die  Lösung  schäumte  staik,  was  Seifen  mit  freiem  Fettsäuregehalt 
bekanntlich  nicht  zu  thun  pflegen.  Dieses  Seifenpulver  habe  ich  vier 
Tage  im  Soxhlet'schen  Apparat  mit  Aether  ausgezogen;  der  Aether- 
extract  war  gleich  Null,  freie  Fettsäure  dürfte  die  Seife  also  nicht 
enthalten  haben;  trotzdem  zeigte  die  wässerige  Lösung  dieser  Seife 
ein  recht  beträchtliches  Lösungsvermögen  für  Alcanna  sowohl  —  dieses 
allein  will  ja  Frieden  thai  als  beweiskräftig  gelten  lassen  —  wie 
für  Lackroth  A.  und  für  Sudan  lü. 

In  einem  zweiten  Versuche  verschaffte  ich  mir  eine  vollständig 
neutrale  Seife  auf  folgendem  Wege  :  Olivenöl  wurde  mit  alkoholischer 
Kalilauge  verseift.  Nach  dem  Verdunsten  des  Alkohols  wurden  die 
Seifen  mit  verdünnter  Schwefelsäure  zerlegt.  Die  ausgeschiedenen 
Fettsäuren  wurden  auf  einem  Filter  gesammelt,  mit  Wasser  aus- 
gewaschen, dann  wiederum  mit  alkoholischer  Kalilauge  verseift 
Diese  Seifenlösung  wurde  nach  Abdunsten  des  Alkohols  mit  Kochsalz 
ausgesalzen ,  die  auf  der  Oberfläche  schwimmende  Seife  abgehoben, 
auf  dem  Filter  mit  gesättigter  Kochsalzlösung  mehrmals  ausgewaschen 
und  schliesslich  in  viel  siedendem  Alkohol  gelöst,  wobei  der  noch 
anhaftende  Rest  von  Kochsalz  ungelöst  blieb  und  durch  Filtriren 
entfernt  wurde.  Beim  Abkühlen  der  alkoholischen  Lösung  schied  sich 
die  rein  weisse  Seife  ab.  Das  Auflösen  in  siedendem  Alkohol  und 
Wiederausfällen  durch  Abkühlen  wurde  nochmals  wiederholt;  zur 
Verjagung  anhaftenden  Alkohols  wurde  schliesslich  das  Seifenpulver 
im   Trockenschrank  erhitzt,  bis  jeder   Geruch   nach   Alkohol   ver- 

1)  Centralblatt  fUr  Physiologie  Bd.  14  Nr.  18  S.  313  ff. 
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schwunden  war.  Das  rein  weisse  Seifenpulver  war  in  Wasser  leicht 
löslich,  an  Aether  gab  es  nichts  ab.  Auch  die  Lösung  dieser  Töllig 
neutralen  Seife  erwies  sich  für  Alcanna,  Lackrotb,  Sudan  als  vor- 
treffliches  Lösungsmittel.  Die  gefärbten  Seifenlösungen  blieben  auf 
Wasserzusatz  völlig  klar.  Dass  selbst  ganz  neutrale  Seifen- 
lösungen  ein  Lösungsvermögen  für  die  genannten  fett- 
löslichen Farbstoffe  besitzen,  unterliegt  also  keineoi 
Zweifel. 

Freie  Fettsäuren,  wie  Essigsäure,  Oelsäure,  Stearinsäure,  I*al- 
mitinsäure  —  letztere  beiden  wurden  bei  Anstellung  des  Versuches 
bis  zum  Schmelzpunkt  erhitzt  —  besitzen  ein  ausgezeichnetes  Löson^zs- 
vermögen  für  Alcanna,  Lackroth  und  Sudan.  Durch  die  Versuche 
von  Moore  und  Rockwood*)  ist  aber  bewiesen,  dass  einerseits 
Taurocholsäure,  andererseits  auch  noch  andere  bis  jetzt  nicht  naher 
bekannte  Stoffe  der  Galle  freie  Fettsäuren  in  einen  wasserlöslichen 
Zustand  überführen  und  in  dieser  Form  resorptionsfthig  machen. 
Die  von  Ho  fb  au  er  bei  seinen  Versuchen  beobachtete  Koth&rbum; 
des  Fettes  in  den  Chyluswegen  lässt  sich  also  mehrfach  auf  sehr 
einfache  Weise  erklären;  für  den  von  ihm  gezogenen  Schluss,  dass 
das  Fett  bei  seinen  Versuchen  nur  als  solches  in  Form  von  Emulsion 
resorbiert  worden  sein  könnte,  fehlt  jeder  Beweis. 


1)  Proc.  Roy.  Soc  vol.  9  pag.  306. 
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(ÂU8  dem  physiolog.  Institut  der  k.  k.  Unifersität  in  Wien.) 

Zar 
Physlologrie  des  Labyrinthes  der  Tanzmaus. 

Von 

Dr.  O.  AlexmH4er,         ^^      Prof.  Dr.  Atois  Kreidl, 

Prosector  der  Anatomie  Assistent  der  Physiologie. 


(Mit  4  Textfiguren.) 


Die  vorliegende  Untersuchung  ist  aus  dem  Wunsche  entsprungen, 
einer  genauen  anatomischen  Bearbeitung  des  Labyrinthes  der  Tanz- 
maus eine  möglichst  vollständige  Functionsprûfùng  dieses  Organs  an 
den  Untersuchungsthieren  selbst  vorausgehen  zu  lassen  und  so  die 
gangbare  Deutung  des  functionellen  Verhaltens  am  anatomischen 
Befund  auf  ihre  Richtigkeit  zu  prüfen.  Wir  glauben,  diese  Unter- 
suchung entsprechend  dem  gegenwärtigen  Stande  des  Wissens  als 
Beispiel  einer  zweckmässigen  functionellen  Labyrinthuntersuchung 
ohrpathologischer  Thiere  hinstellen  zu  können. 

In  ihrer  Tendenz  soll  sich  unsere  Arbeit  den  Beobachtungen 
anschliessen  I  welche  an  labyrinthkranken  Menschen  (Taubstummen) 
angestellt  worden  sind,  um  aus  dem  Fehlen  oder  der  Veränderung 
gewisser  Erscheinungen  Schlüsse  auf  die  Function  bestimmter  Labyrinth- 
abschnitte zu  ziehen  (James  [2],  Kreidl  [3],  Pol  lak  [3],  S  trehl  [6]). 

Die  Beobachtungen  an  der  Tanzmaus  besitzen  den  grossen  Vor- 
theil,  dass  nachträglich  eine  genaue  Feststellung  der  krankhaften 
Veränderungen  des  Labyrinthes  vorgenommen  werden  kann,  während 
bei  den  genannten  Untersuchungen  an  Taubstummen  in  keinem 
Falle  eine  anatomische  Untersuchung  vorgenommen  wurde,  sondern 
bloss  die  statistische  Zusammenstellung  von  Sectionsbefunden  an 
anderen  Taubstummen  mit  den  Functionsstörungen  in  Parallele  ge- 
stellt wurde,  ein  Verfahren,  dessen  Werth  einer  Section  nicht  gleich- 
kommt Aber  auch  gegenüber  den  Versuchen,  bei  welchen  an 
Thieren  gewisse  Labyrinthabschnitte  zerstört  wurden  und  die  physio- 
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logische  Betrachtung  folgte,  bieten  Beobachtungen  am  Labyriirik^ 
Tanzraaus  Vortheile,  weil  in  ihm  ein  natürliches  Experiment 
und  die  unterlaufenden,  durch  den  operativen  Eingriff  etwa 
lassten  Nebenerscheinungen  wegfallen.     Zu  erwähnen  ist  nodi, 
der  grossen  Zahl  von  experimentellen  Arbeiten  nachträgliche, 
histologische  Untersuchungen  nicht  gefolgt  sind. 
Unsere  Untersuchung  erstreckte  sich: 

1.  auf  die  Beobachtung  der  Thiere  im  Käfig, 

2.  „    ^    Prüfung,  das  Gleichgewicht  zu  bewahren, 

3.  „     „    Prüfung  des  Hörvermögens, 

4.  „  Beobachtungen  im  M  ach 'sehen  Cyclostaten  *), 

5.  „  die  exper.  Erzeugung  galvanischen  Schwindels, 

6.  „  Beobachtungen  an  geblendeten  Thieren. 
Die  Literatur  anlangend  ist   zu   erwähnen,  dass  Rawits 

kurz  über  das  Verhalten  der  Tanzmäuse  im  Käfig  und  ihre 
losigkeit  auf  Geräusche  berichtet  hat.  Weit^es  theilt  Cyoa  (]| 
mit,  der  an  den  Thieren  auch  Blendungsversuche  untemomroea  mA 
ihr  Verhalten  auf  der  Drehscheibe  beobachtet  hat. 

Material. 

Es  wurden  4  Tanzmäuse,  durchwegs  geschlechtreife 
(1  Männchen,  8  Weibchen),  untersucht.  Als  Gontrolthiere 
normalhörende,  weisse  Mäuse  verwendet.  Ausserdem  standen  8  fg^ 
fleckte,  sehr  junge,  nicht  tanzende  Mäuse  zur  Verfügung,  die  in  dli 
Untei*suchung  mit  einbezogen  worden  sind.  Das  Fell  der  TanimlMi. 
ist  braun-,  braun-schwarz  und  weiss  gefleckt 

Die  im  Folgenden  augeführten  Untersuchungen  wurden  an  allea 
Versuchsthieren  vorgenommen. 

1.   Beobachtungen  im  Käfig. 

Die  Tanzmäuse  ^)  verhalten  sich  zeitweilig  vollständig  ml^ 
sitzen  in  einem  dunkeln  Kästchen  oder  in  einer  von  ihnen  fieltMt 
ausgehöhlten  Senmiel.    Verlassen  sie  dieses  Plätzchen,  so  schnuppen 

1)  Beschrieben  im  Anzeiger  der  Wiener  Akademie  1875  and  io  £1  Macht 
Die  Analyse  der  Empfindungen.    2.  Aufl.    G.  Fischer,  Jena  1900,  S.  109. 

2)  Wir  wollen  der  Einfachheit  des  Ausdruckes  halber  an  der  BezeichfUBif 
des  „Tanzens**  nichts  ändern,  obwohl  gerade  das  am  meisten  bemerkenswaiÜM; 
charakteristische  Kreis-  oder  Manegelaufen  der  Thiere  mit  „Tanxen"  keine  Aeln^ 
lichkeit  aufweist  und  richtig  als  „Drehen*  zu  bezeichnen  ist 
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sie  unruhig  unter  fortwährenden  Bewegungen  des  Kopfes  und  d» 
Vorderkörpers  umher,  erheben  dabei  meist  die  Vorderbeine  oder 
laufen  in  raschem  Tempo  in  Zickzacklinien  durch  den  EäfiiZ  oft 
sofort  wieder  in  ihr  Nest  zurück.  Während  die  weissen  Mäuse  in 
der  Regel  bei  dem  Versuche,  zu  entfliehen,  sich  geradlinig,  blitz- 
artig bewegen,  ist  der  Gang  der  Tanzmäuse  breitspurig,  wackelnd, 
die  Thiere  trippeln  oft  herum.  Sehr  schön  ist  dieses  Verbalten  an 
den  Fussspuren  zu  erkennen  (Fig.  1  u.  2),  die  wir  dadurch  erhielten, 
dass  wir  die  Thiere  zwischen  zwei  Pappdeckelwänden  über  berusstes 
Papiet  laufen  liessen:  man  sieht  die  schmale,  zarte  Spur  der  weissen 
Maus  neben  der  breiten,  einem  schleifenden,  kratzenden  Tritt  ent- 
sprechenden Spur  der  Tanzmaus*). 

Zumeist  gehen  die  Thiere  bei  ihrer  freien  Bewegung  im  Käfig 
bald  in  die  Kreisbewegung  über,  bei  welcher  sie  in  einem  allmälig 
rascher  werdenden  Tempo  in  sich  geschlossene,  zumeist  kreisrunde 
Curven  durchlaufen  um  einen  gedachten  oder  durch  im  Käfig  ge- 
legene Körper  (Futterkästchen,  Zucker  etc.)  gebotenen  Mittelpunkt 
Da  bei  raschem  Kreislaufen  der  Radius  ein  kleiner  ist,  so  muss  sich 
das  Thier  dem  Kreis  entsprechend  gegen  den  Mittelpunkt  krümmen. 
Die  Bewegungen  erfolgen  dann  bei  halb  erhobenem  oder  gestrecktem, 
jedoch  nie  schleifendem  Schwanz,  als  ob  sich  das  Thier  in  das  eigene 
Hinterende  beissen  wollte,  bald  im  Sinne  des  Uhrzeigers,  bald  im 
entgegengesetzten  Sinn. 

Bei  einer  zweiten  Art  der  Kreisbewegung  dreht  sich  das  Tbier 
um  eine  durch  seine  Körpermitte  gehende  Verticalachse.  Die  Manege- 
bewegungen werden  ohne  Ermüdung  und  mit  Sicherheit  ausgeführt 
Das  Eintreten  des  Kreislaufens  ist  bei  unseren  Tanzmäusen  nicht 
an  eine  bestimmte  Tageszeit  gebunden  oder  in  seiner  Intensität 
zeitlich  beeinflusst  Es  macht  den  Eindruck,  als  ob  die  Thiere  zum 
Vergntlgen  sich  drehen;  andererseits  können  Drehbewegungen  an 
ihnen  auch  durch  für  sie  unangenehme  Situationen  ausgelöst  werden. 
Häufig  scheint  eine  tanzende  Maus  die  anderen  zum  Tanzen  zu  ver- 
anlassen. Nicht  selten  wurde  nach  Rotation  der  Thiere  in  der 
M  ach' sehen  Trommel  schönes  Drehen  beobachtet 

1)  Dabei  ist  für  den  Gang  der  Tanzmaas  charakteristisch,  dass  er  rerhähniss» 
massig  schwerfällig  ist,  wodurch  auch  die  Spur  auf  dem  bemssten  Papier  mi 
deutlicher  zum  Vorschein  kommt;  man  hört  sie  gehen,  während  eine  normale 
Maus  unhörbar  vorüber  huscht,  so  wie  man  eine  „acusticoslose''  Katze  anftreten 
oder  einen  Taubstummen  „schlürfen^  hört 
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£n^  man  den  Raum  des  Käfigs  durch  eine  verschiebbare  Wand 
auf  etwa  die  doppelte  Breite  der  Thiere  ein,  so  sind  sie  ohne  Weiteres 
im  Staude,  sich  geradlinig  und  rasch  fortzubewegen  (dadurch  wurde  ja 
auch  die  bequeme  Aufnahme  der  Fussspur  möglich,  s.  o.).  und  laufen  den 
Gang  entlang.  Das  Aufwärtslaufen  an  der  35  cm  hohen,  senkrechten, 
aus  einem  weitmaschigen  Drahtgitter  bestehenden  Kftfigwand  wurde 
gelegentlich  an  drei  der  Tanzmäuse  beobachtet  Sie  kommen  aber 
nur  unter  sichtlicher  Anstrengung  nach  oben,  fallen  häufig  ab  und 
nehmen  den  Versuch  des  Aufwärtskriechens  von  Neuem  auf.  An 
einem  Thier  gelangte  spontanes  Aufwärtskriechen  nicht  zur  Be- 
obachtung. 

Setzt  man  die  Thiere  an  die  senkrechte  Wand,  so  stellen  sie 
sich  fast  immer  mit  dem  Kopf  nach  oben  und  gelangen  durch  Rück- 
w&rtsschreiten  auf  den  Käfigboden;  kopfabwärts  zu  kriechen  gelingt 
ihnen  nur  schwer,  meist  überstürzen  sie  sich. 

Im  Käfig  laufen  sie  in  der  Regel  auf  dem  Boden  umher,  nehmen 
aber  auch  Hindemisse,  so  dass  sie  gelegentlich  über  eine  Semmel 
oder  ihr  Häuschen  oder  eine  andere  Maus  hinweglaufen;  ein  erhöht 
angebrachtes  Futterkästchen  suchen  sie  ohne  Weiteres  auf. 

Auf  einer  schiefen  Ebene  als  Käfigboden,  einem  durchlochten 
Pappdeckel,  laufen  sie  nur  bei  geringer  Neigung  (bis  zu  etwa  25^) 
spontan  nach  aufwärts.  Bei  höherer  Neigung  meiden  sie  das  Empor- 
laufen, können  jedoch  jeder  Zeit  dazu  veranlasst  werden,  indem  man 
ihnen  ihr  eigenes  Häuschen  (das  sich  sonst  am  Käfigboden  befindet) 
auf  der  geneigten  Fläche  voranbewegt  oder  ihnen  durch  Raumein- 
engung keine  andere  Bewegungsrichtung  freilässt  Man  kann  so  die 
Neigung  der  Fläche,  die  sie  noch  belaufen,  bis  fast  zur  senkrechten 
steigern. 

2.   Prüfung  des  Gleichgewichtsvermögens. 

Bei  oberflächlicher  Beobachtung  der  Beweglichkeit  der  Tanz- 
mäuse wäre  man  geneigt,  ihnen  die  Fähigkeit  vollkommener  Balance 
zuzusprechen.  Bringt  man  die  Thiere  jedoch  in  Situationen  oder 
veranlasst  man  sie  zu  Bewegungen,  welche  besondere  Körperbalance 
zur  Voraussetzung  haben,  so  ergeben  sich  sofort  charakteristische 
Störungen: 

Eine  Bleiplatte  (Fig.  3)  trägt  eine  25  cm  hohe  Drahtstange,  auf 

welcher  ein  20  cm  langer,  1  cm  breiter,  oberflächlich  rauher  Blechstreif 

(5)  an  einem  Ende  horizontal  befestigt  ist   An  den  beiden  Enden  trägt 
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der  Blechstreif  kleine  (9  cm  lange,  7  cm  breite,  4  cm  hohe)  Bkfb- 
kasten  {A  und  J?),  deren  Deckel  abnehmbar  and  die  gegen  deo 
Blechstreifen,  der  kurz  als  „Steg*"  bezeichnet  werden  soll,  geöffbec 
sind.  Der  Apparat  steht  frei  im  grossen  Käfig  (45  cm  lang,  35  cm 
breit,  45  cm  hoch),  so  dass  ein  in  das  Kftstchen  A  gebrachtes  Thkr 
noth wendig  den  Steg  passieren  muss,  um  auf  den  Käfigboden  zu 
seinem  Futter  zu  gelangen.  —  Setzt  man  eine  normale  Maus  in  d«s 
Kästchen  A,  so  ist  das  Thier  sogleich  im  Stande,  über  den  Steg  in 
das  Kästchen  B  und  weiter  über  die  Stativstange  hinab  auf  des 
Käfigboden  zu  gelangen.     Die  Ausführung  der  Bewegung  geschieht 

mit    Sicherheit,    rasch;     die 

^^  S  (^         [^   Maus  huscht  förmlich  über  die 

genannten  Theile,  vor  Allem 
über  den  Steg,  hinweg.  Nimmt 
man  den  Deckel  des  ^-KAsl- 
chens  vorher  ab,  so  madit 
das  Thier  freilich  zuerst  V«- 
suche,  vom  Kästchen  direct 
die  Käfigwand  zu  erreichen, 
was  aber  w^en  der  Dimen- 
sionen des  Käfigs  unmöglich 
ist  Setzt  man  weiter  die  Hans 
auf  die  Mitte  des  St^s,  so 
entläuft  sie  sofort  in  das  eine 
oder  das  andere  Kästchen,  ja, 
wenn  sie  so  an  den  Steg  gebracht  wird,  dass  sie  sich  zunächst  nur 
mit  den  Vorder-  oder  den  Hinterbeinen  an  den  Steg  klammeni 
kann,  schwingt  sie  sich  mühelos  auf  den  Steg  selbst  und  entläuft 

Bringt  man  eine  Tanzmaus  in  das  Kästchen^  so  erhebt  sie 
sich  bei  geöffnetem  Deckel  zunächst  mit  dem  Vorderkörper  über 
den  Kästchenrand,  dreht  sich  im  Kästchen  herum  und  betritt  auch 
das  angrenzende  Stück  des  Steges  mit  den  Vorderpfoten,  wobei  sie 
Kopf  und  Oberkörper  bald  nach  rechts,  bald  nach  links  über  dai 
Steg  nach  abwärts  senkt.  Diese  Bewegungen  dauern  eine  Zeit  lang 
an;  oft  erhebt  sich  die  Maus  bis  zum  Uebeigewicht  über  den 
Kästebenrand  und  fällt  dann  direct  aus  dem  Kästchen  in  die  Tiefe, 
oder  sie  betritt  den  Steg  mit  allen  vier  Extremitäten,  sucht  aber, 
ohne  sich  weiter  vorwärts  bewegt  zu  haben,  nach  kurzem  Schnuppem 
schleunigst  wieder  das  Kästchen  auf.    Versperrt  man  den  Rückweg 


Fig.  8. 
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so  verliert  die  Maus  nach  kurzen,  vergeblichen  Versuchen,  sich  am 
Steg  gegen  das  Kästchen  B  zu  bewegen,  das  Gleichgewicht  und 
stürzt  ab. 

Ist  der  Kftstchendeckel  geöflbet  und  das  Kästchen  der  Käfig- 
wand  nahe  gerückt,  so  kriecht  die  Maus  an  die  Käfigwand  und  sucht 
an  dieser  abwärts  zu  klettern.  Dies  gelingt  ihr  nur,  wenn  sie  den 
Kopf  nach  oben  gewendet  rücklings  nach  abwärts  klettert;  sonst 
fällt  sie  ab. 

In  Uebereinstinimung  mit  dem  übrigen  Verhalten  geschehen 
alle  diese  Bewegungen  ungeschickt  und  ängstlich. 

Setzt  man  eine  Tanzmaus  mit  allen  Vieren  in  unmittelbarer 
Nähe  eines  Kästchens  auf  den  St^,  so  vermag  sie  meist  in  das 
Kästchen  zu  gelangen;  selten  stürzt  sie  ab.  Auf  die  Stegmitte  ge- 
setzt bleibt  sie  eine  Weile  ruhig  sitzen,  geräth  bei  den  geringsten 
Bewegungen  aus  dem  Gleichgewicht  und  fällt  nach  längeren,  stets 
vergeblichen  Balandrversuchen  in  die  Tiefe.  Noch  weniger  ist  sie 
daher  im  Stande,  dem  Abfallen  zu  entgehen,  wenn  sie  nur  mit  den 
Vorder-  oder  den  Hinterbeinen  auf  den  Steg  gebracht  wird:  ge- 
legentlich hängt  sie  dann  an  dem  St^  mit  allen  Vieren  mit  dem 
Bücken  nach  abwärts,  um  schliesslich  hinunter  zu  fallen.  Nur  eine 
der  Tanzmäuse  ist  in  vielen  Versuchen  unter  häufigem  Ueberstürzen 
und  Anstrengung,  oft  mit  dem  Rücken  abwärts  hängend  und  so 
weiter  kriechend,  nie  in  normaler  Position  oder  in  nur  annähernder 
Behendigkeit  einer  normalen  Maus,  bisweilen  im  Stande  gewesen, 
von  der  Stegmitte  aus  (mit  allen  Vieren  auf  dieselbe  gesetzt)  in  ein 
Kästchen  zu  gelangen. 

Die  gefleckten,  nicht  tanzenden  Mäuse  verhalten  sich  hier  wie 
die  normalen. 

8.  Das  Hörvermögen  der  Tanzmäuse. 
Auf  Töne  oder  Geräusche  reagiren  die  Tanzmäuse  in  keiner 
Weise,  sie  erscheinen  vollständig  taub.  Es  lässt  sich  dies  sehr  schön 
im  Zusammenhalt  mit  normalen,  weissen  Mäusen  erkennen,  bei 
welchen  jede  Art  von  Geräusch  (Klatschen,  Klipsen  mit  den  Finger- 
nägeln, schrille  Töne  der  Galton  -  Pfeife)  von  einer  Kopf-  oder 
Körperbewegung  oder  Zuckung  gefolgt  ist.  Ebensowenig  reagiren 
die  Tanzmäuse  auf  Stimmgabeltöne  verschiedener  Höhe ,  jedoch  ist 
die  Wirkung  dieser  auf  normale  Mäuse  auch  nicht  immer  deutlich 
zu  erkennen. 
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Die  gefleckteu,  nicht  tanzenden  Mäuse  verhalten  sich  Geräuacben 
gegenüber  wie  die  weissen  Mäuse. 

4.   Beobachtungen  im  Mach^schen  Cyclostateo- 

Der  Apparat  besteht  aus  einem  geräumigen  Glascylinder,  welcher 
durch  eine  Curbel  und  Uebersetzung  in  beliebig  schnelle  Rotation 
um  eine  Verticalachse  versetzt  werden  kann.  Ueber  dem  Cylinder 
ist  zur  bequemen  Beobachtung  der  auf  dem  Boden  (Kreisebene)  des 
Cylinders  befindlichen  Thiere  in  der  Bewegungsachse  ein  spiegelndes 
Prisma  angebracht,  welches  sich  bei  Rotation  mit  der  halben  Ge- 
schwindigkeit  des  Cylinders  dreht,  und  durch  welches  beobachtet  die 
Drehung  der  Thiere  aufgehoben  erscheint 

Die  weissen  Mäuse  laufen  bei  langsamer  oder  massig  rascher 
Rotation  (bis  zu  60  Umdrehungen  in  einer  Minute)  der  Cylinder- 
bewegung  entgegen  und  kehren  bei  Aenderung  der  Rotationsrichtan^ 
der  Trommel  ihre  Bewegungsrichtung  um.  Bei  rascher  Rotation 
(bis  zu  250  Umdrehungen  in  einer  Minute)  sucht  die  weisse  Maus 
anfangs  streckenweise  entgegen  der  Rotationsrichtung  auf  dem  Cr- 
linderboden  fortzuschreiten,  bleibt  dann  ruhig,  legt  sich  mit  gestreckten 
Beinen  glatt  an  den  Boden,  kriecht  nur  wenig  und  mühsam  umher, 
und  legt  sich  endlich  schief,  und  zwar  so,  dass  sich  der  Rücken  des 
Thieres  nach  der  Achse  des  Cylinders  neigt. 

Bei  plötzlicher  Hemmung  der  raschen  Rotation  richtet  sich  die 
weisse  Maus  wieder  gerade,  bleibt  kurze  Zeit  mit  gestreckten  Beinen 
platt  am  Cylinderboden  liegen;  sodann  verfällt  der  ganze  Körper  in 
Zuckungen,  in  Zitterbewegungen,  nach  mehreren  derartigen  Ver- 
suchen  sogar  in  Krämpfe,  während  welcher  sich  das  Thier  deutlich 
mit  den  Beinen  gegen  die  Unterlage  stemmt  oder  sich  an  nächst* 
gelegene  Körper  (Zuckerstlicke)  klammert;  nicht  selten  schleudern  die 
Krämpfe  das  Thier  sogar  in  die  Höhe.  Nach  3— 5  maliger  Wieder- 
holung des  Versuches  tritt  am  Thier  grosse  Erschöpfung  ein,  so  dass 
es  in  den  Pausen  fast  regungslos  daliegt;  das  Bild  der  Schieflagening 
bei  rascher  Rotation,  der  Krämpfe  nach  der  Rotationseinstellung,  das 
typische  Bild  des  normalen  Rotationsschwindels,  lässt 
sich  jedoch  unverändert  beliebig  oft  darstellen.  In  den  Käfig  zurück- 
gebracht, erholt  sich  das  Thier  alsbald  (nach  5—15  Minuten).  Die 
gleichen  Erscheinungen  ergaben  sich  nach  Blendung  der  Thiere 
(s.  u.)  und  an  den  gefleckten,  nicht  tanzenden  Mäusen. 
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Die  in  den  Cylinder  gebrachte  Tanzmaus  ändert  ihre  Bewegungs- 
richtung bei  langsamer  Rotation  in  keiner  Weise;  sie  läuft  nach  wie 
vor  in  Zickzack-  oder  in  Drehbewegungen  auf  dem  Gylinderböden 
<Holz)  umher.  Bei  rascher  Rotation  ist  sie  zunächst  bestrebt,  diese 
Bewegungen  fortzusetzen,  es  zeigt  sich  an  ihr  keinerlei  Unruhe  oder 
Angst,  wie  an  den  weissen  Mäusen;  endlich,  jedoch  viel  später  als 
die  weissen  Mäuse,  wird  sie  von  der  Centrifugalkraft  an  den  Mantel 
des  Cylinders  gedrückt,  bleibt  ohne  Schieflage. ruhig  sitzen 
und  nimmt  bei  plötzlicher  Bewegungshemmung  ohne 
Weiteres, .ohne  Zeichen  von  Schwindel  oder  Ermattung 
nach  öfterer  Wiederholung  des  Versuches,  ihre  Bewegungen 
wieder  auf.    Geblendete  Tanzmäuse  ergeben  den  gleichen  Befund; 

5.   Versuche  über  den  galvanischen  Schwindel. 
Zur  Leitung   des  constanten  Stromes  durch  beide  Lal^yrinthç 
diente  uns  ein  kleiner,  am  Oberkiefer  des  Versuchsthieres  fixirbaier 
Apparat  (Fig.  4).     Derselbe   be-  _ 

steht  nach  Art  eines  £  x  n  e  r  '  sehen 
Kaninchen -Kopf  halters  mit  frei 
bleibenden  Unterkiefer  ^)  aus  einem 
MetallbOgel,  der  bis  hinter  die 
oberen  Schneidezähne  in  den  Mund 
eingeführt,  durch  eine  gegen  den 
Nasenrücken  drückende  Schraube 
(a)  befestigt  wird  und  eine  Gaumen- 
platte trägt  Seitlich  laufen  zwei 
federnde  Celluloidstreifen  nach 
hinten,  an  deren  Enden  zwei  mit 
Schwämmchen  überzogene  Elektroden  angebracht  sind.  Diese  letzteren 
kommen  auf  die  äussere  Ohrgegend  des  Thieres  zu  liegen  und  werden 
durch  die  Federkraft  der  Celluloidstreifen  sanft  angedrückt  Für 
die  verschiedenen  Kopfgrössen  verschieden  grosser  Mäuse  sind  die 
Celluloidstreifen  vorne  eingeschnitten,  so  dass  ihre  Länge  im  Bereich 
von  7,5  mm  verändert  werden  kann.  Das  Gewicht  der  Vorrichtung 
ist  so  gering,  dass  die  Thiere  in  ihren  Bewegungen  nicht  behindert 
sind,  und  sie  haftet  so  fest,  dass  es  dem  Thier  nicht  gelingt,  sie  ab- 
zustreifen. 


Flg.  4. 


1)  Beschrieben  von  Réthi  in  der  Arbeit:  Das  Rindenfeld  etc.     Sitzungs- 
berichte d.  kais.  Akad.  d.  Wissensch.  in  Wien,  math.-nat  GL  Bd.  102  Abthl'3. 
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VersuchsanordnuDg:  Die  Elektroden  und  die  Haut  der 
Ohrgegend  des  Thieres  werden  mit  verdünntem  Alkohol  befeocbtet 
Der  positive  Pol  des  Strassengleichstromes  wird  mit  einer,  der 
negative  durch  einen  Rheostat,  eine  Bussole  und  einen  Stromwender 
mit  der  anderen  Elektrode  verbunden  und  sodann  der  Apparat  dem 
narkotisirten  Thier  (Aether)  angelegt.  Die  verwendeten  Strom- 
stärken bewegen  sich  zwischen  Vio  und  5  Milliampere. 

Bei  diesem  Versuch  ergab  sich  vollständige  Uebereinstinunun? 
in  dem  Verhalten  der  Tanzmäuse  und  der  gefleckten,  nidit 
tanzenden  Mäuse  mit  den  Controlthieren.  Sie  zeigten  das  gesetz- 
massige  Verhalten,  das  an  normalen  Thieren  und  Menschen  zur 
Beobachtung  kommt,  wenn  man  einen  constanten  Strom  quer 
durch  den  Kopf  schickt ,  nämlich:  bei  Stromschluss  erfolgt  bei  den 
schwächsten  Strömen  Neigung  des  Kopfes  gegen  die  Anode  ^  bei 
OeflFnung  Rückkehr  in  die  Gleichgewichtslage,  bei  Stromumkehr  oder 
Polwechsel  die  entsprechende  Umkehrung  der  Bewegung.  Bei 
Mutationen  des  geschlossenen  Stromes  können  förmliche  Pendel- 
bewegungen erzielt  werden.  Bei  mittelstarken  Strömen  nimmt  mit 
dem  Kopf  der  ganze  übrige  Körper  an  den  Reactionsbewegongen 
theil  ;  bei  starken  Strömen  endlich  wird  das  Thier  Ober  die  Anoden- 
seite auf  den  Rücken  geschleudert  und  bleibt  während  der  Strom- 
dauer in  dieser  Lage  ;  bei  Stromumkehrung  wird  es  sodann  nach  der 
entgegengesetzten  Seite  abermals  auf  den  Rücken  geworfen.  Bei 
starken  Strömen  werden  nicht  selten  Krämpfe  des  ganzen  Körpers 
des  Thieres  ausgelöst 

6.   Beobachtungen  an  geblendeten  Thieren. 

Die  sichersten  Beobachtungen  liefert  die  Enucleation  beider 
Augen,  doch  wurde  dieselbe,  freilich  in  einer  Sitzung  beiderseits 
ausgeführt,  nicht  vertragen:  die  Thiere  (es  wurde  an  einer  Tanz- 
maus und  an  einer  weissen  Maus  beiderseits  enucleirt)  erholten  sich 
etwas,  zeigten  sich  jedoch  erschöpft  und  gingen  nach  10  Minuten 
bezw.  einer  Stunde  zu  Grunde. 

Wir  gingen  daher,  um  zum  Ziele  zu  gelangen,  folgendermaassen  vor: 
Durch  zwei  Seidennähte  wurde  in  Aethernarkose  jede  Augen- 
spalte verschlossen,  sodann  die  Lidhaut  mit  Aether  gewaschen,  mit 
einer  zarten  Faserlage  von  Watte  bedeckt,  mit  Asphaltlack  über- 
strichen und  am  nächsten  Tag  neuerlich  Asphaltlack  aufeetragen. 


I 
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Eine  weisse  Maus  zeigt  nach  dieser  Behandlung  nach  wenigen 
Minuten  die  alte  Lebhaftigkeit;  als  Unterschied  gegen  froher  ergibt 
sich  jedoch  ein  breitspuriger  Gang,  der  an  die  gewöhnliche  Gangart 
der  Tanzmäuse  erinnert.  Die  Maus  ist  ohne  Weiteres  im  Stande, 
über  den  «Steg""  zu  laufen,  und  schon  nach  einer  Viertelstunde  hat 
sie  ihre  frühere  Behendigkeit  wiedergewonnen,  so  dass  sie  nur 
durch  das  Anrennen,  das  jedoch  nicht  häufig  erfolgt,  von  einer 
sehenden,  normalen  Maus  zu  unterscheiden  ist 

Die  geblendete  Tanzmaus  erscheint  gleichfalls  nach  wenigen 
Minuten  vollständig  erholt,  ihr  Gang  ist  aber  jetzt  gegen  froher 
verlangsamt,  unbeholfen;  bei  jedem  Schritt  neigt  sie  sich  abwechselnd 
nach  rechts  und  links,  fällt  nicht  selten  seitlich  um,  ja  Oberkugelt 
sich  sogar.  Aber  auch  an  der  Tanzmaus  tritt  schon  nach  1 — 2 
Viertelstunden  das  Verhalten  der  Bewegungen  der  sehenden  Tanz* 
maus  ein,  auch  das  Drehen  wird  wieder  aufgenommen,  doch  fällt 
sie  dabei  häufig  um.  Gelegentliches  Ausgleiten  oder  Anrennen 
verrathen  die  Blindheit  Die  unregelmässigen  Bewegungen,  das 
Springen,  Zappeln,  Ueberwerfen,  das  Gyon  beschreibt,  haben  auch 
wir  gesehen;  sie  traten  nur  unmittelbar  nach  dem  lidverschluss, 
oft  bei  unvollständiger  Narkose  während  des  Nähens  auf,  und  wir 
fuhren  sie  auf  die  intensiven  Anstrengungen  des  Thieres  zurOck,  durch 
Kopfbewegungen  oder  mit  Holfe  der  vorderen  Extremitäten  den  das 
Auge  verschliessenden  Körper  wegzubringen;  bei  der  Heftigkeit  dieser 
Bewegungen  wird  nun  der  ganze  Körper  von  denselben  erfasst 
Schon  nach  1—2  Minuten  hören  aber  derartige  Bewegungen  auf. 

Ueber  das  Rotiren  geblendeter  Thiere  s.  o. 


Die  Beobachtung  von  Rawitz  (5),  die  ^^nervös**  erscheinende 
Unruhe  der  Tanzmäuse  betreffend,  können  wir  vollauf  bestätigen. 
Was  die  Grösse  der  Thiere  anlangt,  so  trifft  die  Behauptung  Ra- 
witz', sie  seien  kleiner  als  normale  Mäuse,  für  unsere  Thierdien 
nicht  zu.  Zwei  unserer  Versuchsthiere  zeigten  die  Grösse  vollständig 
erwachsener  Mäuse.  BezOglich  der  Arbeit  Gyon 's  (1)  sei  kurz 
erwähnt,  dass  wir  seine  Beobachtungen  an  geblendeten  Thieren  und 
hinsichtlich  des  Gleichgewichtsvermögens  nicht  bestätigen  können. 
Noch  weniger  sind  wir  im  Stande,  uns  der  Deutung,  welche  er 
seinen  hierhergehörigen  Befunden  gibt,  anzuschliessen. 
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Zusammenfassung. 

1.  Die  Tanzmäuse  reagiren  auf  keinerlei  SchalleindrQcke. 

2.  Sie  besitzen  ein  mangelhaftes  Vermögen,  das  Körpeiigleiclh 
gewicht  zu  erhalten. 

3.  Sie  haben  keinen  Drehschwindel. 

4.  Sie  verhalten  sich  der  galvanischen  Durchströmung  des  Kopfes 
gegenüber  wie  normale  Thiere. 

Eine  exacte  Deutung  der  functionellen  Befunde  wird  erst  durch 
die  anatomische  Untersuchung  unserer  Versuchsthiere  möglich  werden, 
wobei  sich  voraussichtlich  Schlussfolgerungen  auf  die  FimctiOD  dar 
einzelnen  Labyrinthabschnitte  ergeben  werden.  Die  anatomische 
Untersuchung  wird  aber  diesmal  gleichzeitig  den  Prüfstein  für  die 
Brauchbarkeit  und  Verlässlichkeit  unserer  derzeitigen  functionelleo 
Prüfungsmethoden  des  Ohrlabyrinthes  bilden. 
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(Aus  dem  chenu-mikrosk.  Laboratorium  Ton  Dr.  M.  n.  Dr.  Ad.  Jolies  in  Wien.) 

Beiträgre  zur  Kenntnlss  der  Hippursäure. 

Von 
Docent  Dr.  Atelf  JT^Ues  in  Wien. 


Die  Formen  y  in  denen  die  Hanptmenge  des  Stiekstofies  der 
Eiweisskörper  bei  den  verschiedenen  thierischen  Organismen  zur 
Ausscheidung  gelangt,  sind  im  Wesentlichen  der  Harnstoff,  die 
Harnsäure  und  die  Hippursfture.  Diese  Körper  sind  als  End- 
producte  der  Oxydationsspaltung  von  Eiweisskörpem  für  die  be- 
treffenden Organismen  aufzufassen,  so  die  Harnsäure  bei  den  Vögeln 
und  Reptilien,  der  Harnstoff  bei  normalen  menschlichen  Individuen, 
und  Hippursäure  neben  Harnstoff  bei  Pflanzenfressern.  Bezüglich 
der  genetischen  Beziehungen  dieser  drei  Körper  zu  einander  ist  zwar 
der  Zusammenhang  zwischen  Harnstoff  und  Harnsäure  insofern  be- 
kannt, als  unsere  gegenwärtige  Auffassung  über  die  Constitution  der 
Harnsäue  und  ihre  synthetische  Darstellung  uns  zur  Annahme  eines 
engen  Zusammenhanges  veranlasst  Ausserdem  resultirt  Harnstoff 
bei  den  verschiedenen  Spaltungen  der  Harnsäure,  und  dieser  Process 
lässt  sich  —  wie  ich  gezeigt  habe  •—  bei  Einhaltung  bestimmter 
Bedingungen  quantitativ  gestalten.  Weniger  klar  liegt  der  Zu- 
sammenhang zwischen  Hippursäure  einerseits,  und  Harnstoff  und 
Harnsäure  andererseits.  Es  ist  zwar  bekannt,  dass  durch  Einführung 
von  Benzoesäure  in  den  thierischen  Organismus  Stickstoff,  welcher 
sonst  in  Form  von  Harnstoff  austreten  würde ,  als  Hippursäure  er- 
scheint, und  dass  andererseits  nach  Einführung  von  GlykocoU  — 
dem  einen  Ck)mponenten  der  Hippursäure  —  in  den  Organismus 
eine  entsprechende  Mehrausscheidung  von  Harnstoff  erfolgt  Auf 
welche  Art  jedoch  diese  Wechselbeziehungen  zu  erklären  sind,  ist 
bis  jetzt  unaufgeklärt  geblieben.  Nachdem  es  mir  gelungen  ist, 
Harnsäure  ebenso  wie  eine  Reihe  von  Purinbasen  ganz  oder  zum 
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grössten  Theile  in  Harnstoff  überzuführen  0  und  so  gewissennaassen 
den  Oxydationsprocess y  der  im  Organismus  vor  sich  gebt,  nach- 
zuahmen, habe  ich  versucht,  Hippursäure  derselben  Behandlung  zu 
unterziehen. 

Bekanntlich  zerfUlt  Hippursäure  beim  Kochen  mit  Säuren  in 
GlykocoU  und  Benzoesäure.  Das  Glykocoll  ist  aber  äusserst  resistent 
gegen  Permanganat  in  saurer  Lösung,  so  dass  die  Oxydation  unter 
den  eingehaltenen  Bedingungen  so  gut  wie  gar  nicht  stattfindet 
Der  Grund  hierfür  ist  offenbar  in  der  ringförmigen  Structur  zu 
suchen  NHg-CHa-CO-O,  wofür  nicht  nur  der  Umstand  spricht,  dass  in 
alkalischer  Lösung,  in  welcher  der  Ring  nach  Analogie  der  Lactone 
aufgespalten  wird,  die  Oxydation  zu  Harnstoff  erfolgt,  sondern  auch 
die  Beobachtung,  dass  GlykocoUester,  bei  welchem  der  Eintritt  der 
Aethylgruppe  den  Ringschluss  unmöglich  macht,  sofort  Permanganat 
entfärbt.  Das  reine  Glykocoll  ist  also  in  saurer  Lösuns 
nicht  oxydabel.  Eine  Analogie  hierzu  bietet  das  Verhalten  des 
Kreatins  und  des  Kreatinins,  welch'  letzteres  bekanntlich 
aus  ersterem  beim  Erhitzen  entsteht,  indem  kein  Angriff  durch 
Permanganat  in  saurer  Lösung  wahrnehmbar  war.  Für  das  Krea- 
tinin wird  ja  eine  ringförmige  Structur  allgemein  angenommen, 

•       NH-        --      CO 
C(NH)<  I 

^      ^     NCCH«) CHa 


und  diese  Auffassung  steht  in  Uebereinstimmung  mît  der  Wider- 
standsfähigkeit gegen  Oxydation  unter  den  von  mir  angegebenen 
Bedingungen.  Andererseits  tritt  bei  Abwesenheit  von  Benzoesänre 
der  Stickstoff  der  Eiweisskörper  in  seiner  Hauptmenge  in  der  no^ 
malen  Form  von  Harnstoff  aus,  denn  bei  Veriütterung  von  Glykocoll 
wird  der  eingeführte  Stickstoff  als  Harnstoff  ausgeschieden.  Hier- 
durch ist  dargelegt,  dass  sich  Glykocoll  wahrscheinlich  in  bedeutenden 
Mengen  im  Organismus  bildet,  dass  es  aber  durch  die  Verbindung 
mit  Benzoesäure  vor  der  Oxydation  zu  Harnstoff  geschützt  wird, 
der  es  sonst  zum  allergrössten  Theil  anheimfällt  Den  Grund,  warum 
im  Organismus  das  Glykocoll  oxydirt  werden  kann,  während  es  der 


1)  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Parinbasen.  Von  Dr.  Adolf  Jolies.  Joanu 
f.  prakt  Chemie  Bd.  62.  1900.  —  Ueber  eine  neue,  zuverlässige  Methode  xnr 
quantitativen  Bestimmung  der  Harnsäure  im  Harn.  Von  Dr.  Adolf  JolUt* 
Zeitfichr.  f.  physiol.  Chemie  Bd.  29  H.  3. 
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Oxydation  mit  Permanganat  widersteht,  erblicke  ich  darin,  dass  es 
im  Organismus  in  dem  Momente  zur  Oxydation  gelangt, 
wo  es  sich  durch  Spaltung  grösserer  Complexe  eben 
bildet,  also  gleichsam  in  statu  nascendi  auftritt,  und  ich 
glaube,  diese  Auffassung  durch  meine  Versuche  stützen  zu  können. 

Wie  schon  erwähnt,  zerfUlt  Hippursaure  beim  Kochen  mit 
Säuren  in  Glykocoll  und  Benzoesäure.  Wenn  gleichzeitig  ein  Oxy- 
dationsmittel vorhanden  ist,  so  war  analog  dem  Vorgange  im  Organis- 
mus gleichzeitig  Bildung  und  Oxydation  zu  erwarten. 

Thatsächlich  wurde  auch  der  gesammte  N  als  Harn- 
stoff wiedergefunden. 

Die  Vorgänge,  bei  denen  der  Eiweisszerfall  nur  zur  Bildung 
von  Hippursaure  führt,  erklären  sich  dahin,  dass  bei  den  im  Orga- 
nismus herrschenden  Bedingungen  diese  Verbindung  nicht  zersetzt 
wird,  somit  der  Benzoösäurerest  das  Glykocoll  vor  der  Oxydation 
iichûtzt  Der  langsame  Verlauf  der  Oxydation  mit  Permanganat  be- 
stätigt ebenfalls  die  Annahme,  dass  zur  Oxydation  der  Hippursaure 
ihre  vorhergehende  Spaltung  in  Glykocoll  und  Benzoesäure  erforder- 
lich ist.  Sollte  durch  physiologische  Versuche  diese  Annahme  noch 
eine  weitere  Stütze  erfahren,  so  könnte  man  auf  diesem  Wege  zu 
einer  Erklärung  des  anscheinend  principiell  verschiedenen  Stickstoff- 
vorkommens im  Harn  der  Pflanzenfresser  einerseits  und  der  Fleisch- 
fresser andererseits  gelangen,  ebenso  wie  die  Oxydation  der  Harn- 
säure zum  Harnstoff  eventuell  Anhaltspunkte  für  die  Vergleichung 
der  Stickstoff-Ausscheidung  bei  den  Reptilien  einerseits  und  der  vor- 
genannten Thierclassen  andererseits  darbieten  kann. 

I.  Experimenteller  Theil. 

Beschreibung  des  Verfahrens. 

Eine  abgewogene  Menge  (ca.  0,5  g)  Hippursaure  wurde  in 
etwa  400  ccm  Wasser  in  einem  Becherglase  gelöst,  zunächst  5  ccm 
Schwefelsäure  (1,84  Dichte)  und  einige  Tropfen  Permanganatlösung 
(8  g  KMnO«  i>ro  Liter)  zugesetzt  und  auf  dem  Drahtnetze  zum 
Kochen  erhitzt.  Zu  Beginn  wurde  nur  tropfenweise  Permanganat- 
lösung  zugesetzt,  wobei  die  durch  die  ersten  Tropfen  Permanganat 
hervorgerufene  Färbung  nur  langsam  verschwand.  Etwas  schneller 
ging  der  Oxydationsprocess  vor  sich,  als  noch  weitere  5  ccm  con- 
centrirte  Schwefelsäure  hinzugefügt  wurden.   Nach  jedesmaliger  Ent- 
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färbung  wurden  DeuePerroanganatmengen,  und  zwar  jedes  Mal  ca.^  3  ccm 
KMn04,  zugesetzt.  Das  während  des  Kochens  verdampfte  Wasser 
wurde,  sobald  ca.  die  Hälfte  der  Flûssigkeitsmenge  verdampft  war, 
durch  destillirtes  Wasser  ersetzt.  Der  Zusatz  der  PermaDganat- 
lösung  erfolgte  so  lange,  bis  der  letzte  Permanganatzusatz  nach  ca. 
Vsstûndigem  anhaltendem  Kochen  der  Lösung  keine  wahrnehmbare 
Veränderung  mehr  zeigte,  was  im  vorliegenden  Falle  erst  nach  ca. 
10  stündigem  Kochen  erreicht  war. 

Nach  Beendigung  des  Oxydationsprocesses  wurde  zunächst  der 
geringe  Ueberschuss  von  Permanganat  durch  Zusatz  von  Oxalsäure 
quantitativ  entfernt,  die  Lösung  erkalten  gelassen,  hierauf  mit  destil- 
lirtem  Wasser  verdünnt  und  in  einem  entsprechenden  Becberglase 
unter  Kühlung  mit  Natronlauge  schwach  alkalisch  gemacht     Das 
alkalische  Oxydationsproduct  wurde  mit  verdünnter  HCl  angesäuert 
am  Wasserbade  erwärmt,  bis  man  eine  klare  Lösung  erhielt,  als- 
dann auf  die  Hälfte  eingedampft,  abkühlen  gelassen  und  dann  mit 
alkoholischer  Kalilauge  genau  neutralisirt.     Nach   einigem    Stehen 
wird  der  durch  den  Alkalizusatz  entstandene  Niederschlag  abfiltrirt, 
mit  Alkohol  ausgewaschen,  und  das  Filtrat  abermals  eingedampft 
abkühlen  gelassen,  mit  einem  bedeutenden  Ueberschuss  von  abso- 
lutem Alkohol  versetzt  und   10—12  Stunden  stehen  gelassen.    Die 
sich  abscheidenden  Salze  wurden  neuerdings  filtrirt,  der  Niederschlap 
ausgewaschen,  das  Filtrat  eingeengt,  erkalten  gelassen,  mit  Alkohol 
versetzt,  stehen  gelassen  u.  s.  w.,  und  dieser  Vorgang  so  oft  wieder- 
holt, bis  das  auf  ein  Volum  von  ca.  20—30  ccm  eingedampfte  Flltiat 
beim  Erkalten  absolut  keine  Salzabscheidung  mehr  zeigte.  —  Dieses 
Ergebniss  wurde  erst  nach  8-  bis  10  maligem  Alkoholzusatz  in  der 
oben  beschriebenen  Weise  erreicht.    Das  znletzt  erhaltene  salzfreie 
Filtrat  wurde  mit  einem  Ueberschuss  einer  gesättigten  ätherischen 
Oxalsäurelösung  versetzt,   24  Stunden  stehen  gelassen,  der  Nieder- 
schlag auf  ein  gewogenes  Filter  gebracht  und  mit  Aether  mehrmals 
gut  ausgewaschen,  bis  das  Filtrat  keine  Spur  einer  Oxalsäurereaction 
zeigte.    Filter  sammt  Niederschlag  wird  am  besten  im  Vacutnn  bis 
zum  Constanten  Gewichte  getrocknet 

IL  Analytischer  Theil. 

Für  die  analytischen  Zwecke  wurden  wiederholt  geringe  Mengen 
von  chemisch  reiner  Hippursäure  nach  obigem  Verfahren   oxydiit 
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die  Niederschläge  von  oxalsaurem  Harnstoff  gesammelt  und  bis  zum 
Constanten  Gewichte  getrocknet 

Die  Analyse  des  Oxalates  ergab  folgende  Werthe: 

1.  0,2164  g  gaben  0,1821  g  CO«  und  0,0956  g  H,0 

berechnet  für  (C0NaH4)a-C904Ha     gefunden 
C  22,86  %  23,29  % 

H    4,76^/0  4,96  «/o. 

2.  N-Bestimmung  nach  Kjeldahl. 

0,8232  g  Substanz  gaben  0,0875  g  N,  entsprechend  27,07  <>/o  N. 
gefunden   27,07  ®/o 
berechnet  26,66  ^lo. 

3.  Volumetrische  N-Bestimmung. 

a)  0,1372  g  Substanz  lieferten  32,82  ccm  N  bei  24<>  und  756  mm 
B  =  86,604  mg  N  =  26,75  Vo  N. 

b)  0,0675  g  Substanz  lieferten  16,08  ccm  N  bei  24  <»  und  752  mm 
B  =  17,886  mg  N  =  26,42  ^/o  N 

gefunden  berechnet 

a)  26,75  <>/o  N  ^^  ^^  ,,    ,, 

b)  26,42  0/0  N  26,66  0/0  N. 

4.  In  0,1472  g  Substanz  wurde  die  Oxalsäure  mit  Permanganat- 
lösung  titrirt  (1  ccm  KMn04  =  0,002257  g  CaHa04). 

Verbraucht  wurden  28,2  ccm  KMn04-Lösung  =  0,0636  g  Ca04H2; 
gefunden    43,28  o/o 
berechnet  42,86  o/o. 

Die  Analyse  des  Oxalates  lässt  wohl  keinen  Zweifel  an  der 
Identität  der  erhaltenen  Verbindung  mit  dem  Oxalsäuren  Harn- 
stoff zu.  In  jedem  Falle  ist  durch  das  von  mir  vorgelegte  Material 
bewiesen,  dass  ein  Körper,  der  GlykocoU  abzuspalten 
befähigt  ist,  bei  gleichzeitiger  Oxydation  Harnstoff 
liefert  Auf  die  Eiweisskörper ,  deren  Zerfall  im  Organismus 
Giykocoll  liefert  —  wie  sowohl  durch  directe  Zersetzung,  als  auch 
durch  Bildung  von  Hippursäure  im  Falle  der  Anwesenheit  der  anderen 
Componente,  der  Benzoesäure,  nachgewiesen  ist  —,  lässt  sich  diese 
Beobachtung  anwenden.  Ob  nun  der  betreffende  Organismus  das 
Giykocoll  weiter  oxydirt  oder  nicht,  hängt  davon  ab,  ob  Benzoesäure 
vorhanden  ist,  die  das  Giykocoll  schützt  Findet  aber  dieser  Schutz 
nicht  statt,  so  tritt  das  Giykocoll  nur  als  Zwischenstufe  in  der  Oxy- 
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dation  des  Eiweisses  auf  und  wird  weiter  zu  Harnstoff  oxydirt  Es 
ist  daher  die  Annahme  nicht  unwahrscheinlich,  dass  bei  der 
Oxydation  der  Eiweisskörper  zu  Harnstoff  wenigstens 
zum  Theile  als  Zwischenstadium  Glykocoll,  eventuell 
andere  Amidosäuren  auftreten,  die  dann  im  weiteren 
Verlaufe  des  Oxydationsprocesses  im  Organismus  in 
Harnstoff  übergehen. 
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Beobachtungren 
über  die  relative  Farbenblindheit  Im  Indlrecten 

Sehen. 

Von 

Dr.  med.  AnUB  TseMermalL, 

Privatdoceot  and  Assistent  am  pbysiol.  Institut  der  Universität  Halle  aJS. 


I.   Die  Bedingungen  des  Farbloserscheinens  im  indireeten  Sehen. 

Die  Abnahme  des  Farbensinns  im  indireeten  Sehen  fbhrt  nicht 
zu  einer  eigentlichen  oder  absoluten  Roth-Grünblindheit  bezw.  Total- 
farbenblindheit der  peripheren  Netzhautzonen.  Das  Farbloserscheinen 
von  sog.  farbigen  Lichtem  im  indireeten  Sehen  hängt  vielmehr  von 
bestimmten  Bedingungen  ab.  Als  bedeutsam  wurden  folgende  Factoren 
erkannt  und  von  mir  durch  methodische  Versuche  (angestellt  in  den 
Jahren  1897  und  1898)  neuerlich  studirt 

1.  In  erster  Linie  hängt  die  Wahmehmbarkeit  der  Farbe  ab 
von  der  Ausdehnung  der  gereizten  Netzhautfläche  bezw. 
von  der  Zahl  der  erregten  Elemente  des  Endorgans.  Man  kann  sich 
davon  auf  das  Beste  an  dem  He  ring 'sehen  Apparate  zur  Unter- 
suchung des  Farbensinns  im  indireeten  Sehen  überzeugen,  wenn  man 
aus  dem  mit  grauem  Papier  bespannten  Rahmen  ein  Ringstûck  aus- 
schneidet und  durch  zwei  Schieber  aus  demselben  Papier  (durch  eine 
untergelegte  Glasplatte  von  unten  her  an  den  Papierbogen  angedrückt) 
das  Loch  einerseits  annähernd  innerhalb  derselben  Gesichtsfeldzone, 
andererseits  nach  der  Peripherie  hin  vergrössem  kann.  Man  stellt 
nun  bei  geringer  Ausdehnung  (und  bei  den  verschiedensten  Excen- 
tridtätsgraden)  des  Loches  eine  Gleichung  her  zwischen  dem  grauen 
Grunde  und  einem  excentrisch  farblos  erscheinenden  urrothen  oder 
urgrûnen  Pigmentlichte  (erhalten  durch  Combination  einer  gelblich- 
rothen  oder  gelblichgrünen  und  einer  blauen  Papierscheibe),  indem 
bei  genauer  Fixation  eines  bezeichneten  Punktes  auf  dem  Rahmen 
das  Loch  nur  von  Zeit  zu  Zeit  durch  Wegziehen  eines  Blattes  grauen, 
dem  Grunde  gleichenden  Papiers  aufjgedeckt  wird.  Erweitert  man 
nun  den  Ausschnitt  innerhalb  derselben  Gesichtsfeldzone  oder  peripher- 

I.  Pfiftfftr.  AxdifT  fir  Phyriolofi«.    Bd.  82.  38 
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wärts,  SO  ist  bei  der  folgenden  Beobachtunjr  —  wenigstens  in  deo 
ersten  Augenblicken  —  die  rothe  oder  grüne  Farbe  wahrzunehmen. 
Wird   die  Vergrösserung  während  der  indirecten  Betrachtung  selbst 
vorgenommen,  so  zeigt  sich  die  Farbe  oft  nur  auf  der  neu  in  An- 
spruch genommenen  Netzhautpartie,  während  die  bereits  länger  er- 
regte Stelle  farblos  bleibt,  —  eine  Folge  der  raschen  ^.Ermüdung* 
(chromatischen  Localadaptation)  im  indirecten  Sehen.   Dieselben  Be- 
obachtungen machte  ich  femer  an  einem  sp&ter  zu  beschreibenden 
Apparate,    in  welchem   die  von  farbigen  Gläsern   durchgelafisenen 
Lichter  verwendet  wurden,  endlich  auch  am  H  er  Inguschen  Miach- 
apparate  für  spectrale  Lichter.    Dabei  wurde  ein  Punkt  aus  Leucht- 
farbe in  variabler  Entfernung  imterhalb  des  Femrohroculars  fixirt  and 
bei  festgestelltem  Kopfe  und  künstlich  gehobenem  Augenlide  ein  recht- 
eckiges Diaphragma  indirect  beobachtet,  welches  von  homogenem  nr- 
grünen  oder  von  urrothem,  aus  Spectralroth  und  Violett  gemischten 
Lichte    durchstrahlt   und    peripherwärts   durch   einen   Schieber  er- 
weiterungsfähig war.    Trotz  des  schwarzen  Grundes  trat  bei  Feld- 
vergrösserung  die  Farbe  zu  Tage. 

2.  Maassgebend  für  das  frühere  oder  spätere  Farbloserscheinen 
eines  farbigen  Objects  beim  Uebergang  in  das  indirecte  Sehen  ist 
femer  der  Grad  der  Sättigung,  welchen  der  optische  Effect  bei 
centraler  Betrachtung  aufweist.  Von  der  bezüglichen  Bedeutung  der 
jeweiligen  relativen  Grösse  des  farbigen  Sonderreizwerthes  in  der 
Gesammtvalenz  eines  Lichtes  kann  man  sich  in  der  Weise  über- 
zeugen, dass  man  sich  an  dem  Hering 'sehen  Apparate  darth 
Wechsel  des  Sectorenverhältnisses  farbiger  imd  farbloser  Kreisel« 
Scheiben  verschiedene  „Sättigungs^stufen  von  gleichem  Farbentone  — 
allerdings  im  allgemeinen  complicirt  durch  gleichzeitige  Aendenme 
der  Nuance  —  herstellt  und  die  jeweilige  Grenze  ihres  Farbig- 
erscheinens im  indirecten  Sehen  bestimmt.  —  Die  Bedeutung  der 
Nuance  für  das  in  Rede  stehende  Problem  hat  C.  Hess')  dadurch 
klargelegt,  dass  er  als  Bedingung  für  das  Zusammenfallen  der  Grenzen 
für  Roth  und  Grün,  bezw.  Gelb  und  Blau  unter  Anderem  Gleichheit 
der  Weissvalenz  (bezw.  der  Helligkeit  bei  Farbloserscheinen  im 
stärker  indirecten  Sehen)  fordert.  —  Der  oben  erwähnte  Factor  ist 
es  auch,  der  bei  der  Beziehung  von  Intensität  eines  farbigen  Lichtes 


1)  üeber  den  Farbensinn  im  indirecten  Sehen.    Gr&efe's  Arch.  f.  OphtL 
Bd.  35  H.  4  S.  1.    1890. 
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nod  Farbloserscheinen  desselben  im  indirecten  Sehen  am  ersten  in 
Betracht  kommt;  an  zweiter  Stelle  ist  biebei  die  Abhängigkeit  des 
Tones  miscbfarbiger  Lichter  von  der  absoluten  Intensität  sowie  die 
in  Folge  der  Reizung  eintretende  Zustandsftnderung,  die  jeweilige 
allgemeine  und  locale  Adaptation  der  farbigen  und  farblosen  Erreg- 
barkeit zu  berücksichtigen.  Unter  sonst  gleichen  Umständen  er- 
reicht nämlich  die  Sättigung  einer  farbigen  Empfindung  ein  Opti- 
mum bei  einer  gewissen  mittleren  Lichtstärke:  geringeren  oder 
höheren  Intensitätsgraden  entsprechen  caeteris  paribus  Empfindungen 
Yon  geringerer  Sättigung  und  zugleich  dunklerer  oder  hellerer  Nuance. 
Da  also  ein  farbiges  Licht  bei  Intensitätsverminderung  (unter  das 
Optimum)  schon  für  centrale  Betrachtung  weniger  gesättigt  erscheint, 
wird  es  auch  für  das  indirecte  Sehen  bereits  in  geringerer  Excentri- 
cität  fiurblos  als  bei  grösserer  Lichtstärke.  Von  dieser  Thatsache 
kann  man  sich  einerseits  am  Hering 'sehen  Mischapparate  über- 
zeugen, indem  man  die  eine  Feldhälfte  mit  urgrünem  Spectrallichte, 
die  andere  mit  einem  urrothen  oder  farblosen  Mischlichte  beleuchtet 
und  nun  auf  verschiedenen  „Intensitätsstufen*'  (hergestellt  durch 
Veränderung  der  Breite  des  AussoJmittes  im  rotirenden  Episkotister) 
die  Grenze  für  die  Wahrnehmung  als  farbig  bestimmt  Weniger 
complicirt  durch  Dunkeladaptation  während  der  Beobachtung  ist  der 
gleiche  Versuch  an  einem  später  genauer  zu  beschreibenden  Apparate, 
bei  welchem  man  durch  einen  Episkotister  mit  variablem  Ausschnitte 
ein  farbiges  Feld  auf  ausgedehntem  grauen  Grunde  betrachtet 

3.  Eine  Bedingung,  von  welcher  die  sog.  periphere  Farben- 
blindheit wesentlich  abhängt,  ist  femer  die  Beschaffenheit,  speciell 
die  Farbe  und  die  Helligkeit  der  Umgebung  des  betreffenden  farbigen 
Objectes  —  also  die  Art  und  Weise  des  Simultancontrastes 
mit  dem  Grunde.  Die  Grenze  für  die  Wahmehmbarkeit  der 
Gegenfarbe  auf  einem  beschränkten  Felde  inmitten  einer  farbigen 
Umgebung  ist  in  Folge  der  Sättigungssteigerung  durch  Contrast 
hinausgeschoben.  Die  Beobachtung  an  der  Hering'schen  Vor- 
richtung zur  Untersuchung  des  Farbensinns  im  indirecten  Sehen 
zeigt  Folgendes:  Die  Farbe  eines  bestimmten  Pigmentlichtes  ist  am 
weitesten  hinaus  noch  wahrnehmbar,  wenn  dem  grauen  Schirme  jene 
Helligkeit  bezw.  Neigung  gegeben  wird,  welche  das  Pigmentlicht 
selbst  aufweist,  sobald  es  eben  farblos  erscheint  (C.  Hess;  vgl  das 
oben  bezüglich  der  Nuance  Bemerkte).  Ist  der  Schirm  hingegen  so 
geneigt,  dass  das  farbig  durchleuchtete  Loch  schliesslich  nicht  mit 
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dem  Grunde  verfliesst,  sondern  noch  als  dunkler  oder  beller  Fleck 
erscheint,  so  ist  die  Grenze  für  die  Unterscheidung  der  Farbe  mit- 
sprechend der  Sättigungsverminderung  durch  den  Contrast  bereiii- 
gerückt.  —  Auf  die  Vernichtung  der  Farbe  durch  Helligkeitscontrast 
hat  Hering  nachdrücklich  hingewiesen. 

4.   Einen  höchst  wichtigen  Factor  für  den  Farbensinn  bezw.  für 
die  relative  Farbenblindheit  im  indirecten  Sehen  bildet  die  variable 
Erregbarkeit   des   Sehorgans,    das  jeweilige   Stadium    von 
Dunkel-  oder  Helladaptation,  sowie  die  chromatische  Stimmuncr  der 
einzelnen  Netzhautstelle  wie  des  gesammten  optischen  Perceptkuift- 
apparates.  Wie  man  sich  —  dem  Beispiele  Hering^s*)  folgend  — 
sowohl  am  Hering' sehen  Mischapparate  für  spectrale  Lichter  oder 
an  einer  Vorrichtung  zur  Untersuchung  des  Farbensinnes  der  Peri- 
pherie mittelst  Pigmeutlichter  leicht  überzeugen  kann,  rückt  die  Grenze 
des  Farbloserscheinens  gegebener  farbiger  Lichter  mit  der  Dauer  eines 
vorhergehenden    Lichtabschlusses    des   Auges    immer   mehr  herein. 
Schliesslich  werden  farbige  Lichter  in  Folge  der  besonders  im  extn- 
centralen  Gebiete  hochgradigen  Zunahme  an  farbloser  Helligkeit  bezir. 
in  Folge  der  fortschreitenden  Sättigungsminderung  überhaupt  farblos 
gesehen  —  unterhalb  gewisser  Intensitätsgrade,  bei  welchen  entweder 
die  relative  Grösse  der  farbigen  Valenz  im  Gesammtreizwerthe  de$ 
Lichtes  einen  gewissen  Werth  überschreitet  oder  bereits  eine  erheb- 
liche Aenderung  des  Gesammtzustandes   im  Sinne    von   Helladap- 
tation   (abnehmender    Weisserregbarkeit    und    wachsender   Farben- 
tüchtigkeit) eintritt    An  die  Beeinflussung  der  farbig  beleuchteten 
Netzhautstelle  durch  die  Erregung  der  Umgebung  und  damit  an  die 
Bedeutung  des  Simultancontrastes   für  die  Localadaptation   wunle 
bereits  oben  erinnert.  —  Chromatische  Adaptation  (sog.  Ermüdung» 
des   ganzen  Sehorgans  führt  zur  Einengung  der  Grenzen  für  die 
Unterscheidbarkeit  jener  Farbe,   für   welche   das  Auge  „ermüdet* 
wurde,  und  die  nunmehr  an  Sättigung  eingebüsst  hat,  hingegen  zur 
Erweiterung  der  Grenzen   für  die  gesättigter  erscheinende  (îegen- 
farbe:   dieses  Verhalten   ergibt  sich  deutlich  bei  der  Beobachtung 
homogener  oder  gemischter  Lichter  nach   längerem  Tragen   eines 
farbigen  Glases  vor  dem  Auge.     Die  chromatische  Stimmung  des 
dem  diffusen  Tageslichte    ausgesetzten   Sehorgans   ist  keine   neu- 


1)  Vgl.  Untersuchung  eines  total  Farbenblinden.   Pflûger's  Archiv  Bd.  4A 
S.  563.    1891. 
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traie.  Das  Verhalten  der  verschiedenen  Qualitäten  des  Farbensinnes 
im  indirecten  Sehen  Iftsst  sich  daher  nur  nach  Erholung  hievon 
feststellen,  wie  sie  C.  Hess  durch  länger  dauernden  Lichtabschluss 
(allerdings  combinirt  mit  allgemeiner  Dauerdunkeladaptation!)  er- 
reichte. —  Bezüglich  der  chromatischen  Localadaptation  ist  zu  be- 
tonen, dass  gerade  die  Netzhautperipherie  für  farbige  Erregung  hoch- 
gradig ermüdbar  ist:  die  Farbe  eines  relativ  kleinen  Feldes  ver- 
schwindet bei  indirecter  Betrachtung  mit  unverrücktem  Blick  sehr 
rasch,  während  sie  bei  kleinen  Blickschwankungen  oder  bei  Be- 
w^ung  des  Objectes,  verstärkt  durch  die  locale  Wirkung  des  vor- 
ausgegangenen Simultancontrastes,  wieder  deutlich  hervortritt  Die 
Untersuchung  des  Farbensinns  im  indirecten  Sehen  darf  daher  nur 
mittelst  kurzdauernder  Beobachtungen  (Verdecken  und  Enthüllen  des 
farbigen  Feldes  durch  Verschieben  eines  Blattes  Papier  von  gleicher 
Farbe  und  Helligkeit  wie  der  übrige  Grund)  in  entsprechenden 
Zwischenräumen  vorgenommen  werden. 

5  und  6.  Hinsichtlich  der  Rolle,  welche  der  Farbenqualität 
(dem  Farbentone)  in  Bezug  auf  das  Farbloserscheinen  im  indirecten 
Sehen  zukommt,  kann  ich  nur  auf  die  classischen  Feststellungen  von 
Hering  und  Hess  verweisen.  Auch  die  Ungleichmässigkeit 
der  Abnahme  des  Farbensinnes  entsprechend  den  ver- 
schiedenen Netzhautroeridiauen  ist  durch  zahlreiche  peri- 
metrische Untersuchungen  klargestellt,  so  dass  es  genügen  dürfte, 
diese  beiden  letzten  Bedingungen  der  relativen  Farbenblindheit  im 
indirecten  Sehen  bloss  anzuführen. 

Die  vorstehende  Uebersicht  dient  der  neuerlichen  Betonung  der 
Thatsache,  dass  wohl  keine  einzige  Netzhautstelle  oder  Netzhautzone 
des  normalen  Auges  unter  allen  Umständen,  also  absolut  (sei  es 
partiell  oder  total)  farbenblind  ist,  dass  vielmehr  vom  Centrum  nach 
der  Peripherie  hin  eine  bloss  allmähliche  Abnahme  des 
Farbensinnes  stattfindet  von  der  Art,  dass  nur  unter  gewissen 
Bedingungen  von  einer  gewissen  Excentricität  ab  die  betreffende 
Farbe  eines  gewissen  Objectes  nicht  mehr  unterschieden  wird. 

Daraas  folgt  auch,  dass  die  perimetriscbe  Bestimmung  von  „Grenzen '^  fur 
die  Wahrnehmung  der  verschiedenen  Farben  irgendwelcher  Objecte  überhaupt 
nur  im  Vergleiche  zu  einem  anderen,  normalen  Auge,  welches  unter  möglichst 
gleichen  Bedingungen  beobachtet,  verwerthbar  ist  und  nur  ein  Urtheil  über 
die  jeweilige  Art  und  Weise  der  Abnahme  des  Farbensinnes  im  indirecten  Sehen 
im  Yerhältniss   zur  Norm  gestattet.     So  bedeutet  eine  perimetrisch  gefundene 


564  Armin  Tschermak: 

„Einschränkung  des  Gesichtsfeldes  für  Farbe"  entweder  eine  allgemeiiie  and 
daher  im  indirecten  Sehen  unter  gleichen  Bedingungen  bereits  früher  als  nonnâl 
zur  Schwelle  der  Unterscheidbarkeit  ftlhrende  HerabsetEung  des  Farbe&dnne 
überhaupt  bezw.  eines  seiner  beiden  Qualitätenpaare  oder  eine  abnorm  nsdic 
Abnahme  der  Farbenempfindlichkeit  von  dem  normal  fieirbentachtigen  Centran 
nach  der  Netzhautperipherie  zu,  nicht  aber  etwa  die  Yerbreitening  einer  de 
norma  unter  allen  Umständen  partiell  oder  total  farbenblinden  äossersten  Neti- 
hautzone. 

II.   Aendernng  des  HelligkeitsverhSltnisses  im  indirectea  Sehei. 

A.  Aenderung  der  relativen  Helligkeit  farbiger  Lichter 

Bekanntlich  zeigen  homogene  wie  gemischte  Strahlungen,  so- 
weit sie  je  nach  Grösse  der  Reizflftche,  anfänglicher  S&ttigang  (und 
Nuance),  Contrastwirkung  der  Umgebung,  Zustand  des  Sehorgao& 
Farbenqualitat  und  Netzhautregion  überhaupt  farbig  erscheinen,  ba 
zunehmend  indirecter  Betrachtung  nicht  bloss  eine  Abnahme  der 
Sättigung  und,  falls  der  optische  Effect  ein  mischfarbiger  ist, 
auch  eine  Aenderung  des  Farbentones  durch  relatives 
Deutlicherwerden  der  Gelblichkeit  oder  Bläulichkeit  gegenüber  der 
Röthlichkeit  oder  Grûnlichkeit.  Farbige  Lichter  weisen  vielmehr 
dabei  auch  eine  Aenderung  der  relativen  Helligkeit  aa£ 
Besonderes  Interesse  gewann  diese  Thatsache  dadurch,  dass  Hering') 
einerseits  die  bereits  bekannte  Verdunkelung  des  Roth  nach  der  Netz- 
hautperipherie hin  bestätigte,  andererseits  das  gegensätzliche  Verhalten 
fllr  Grün  erwies.  Er  beobachtete  in  dem  von  ihm  construirten 
Mischapparate  speciell  ein  urrotbes  Binärgemisch  (aus  Licht  vos 
656  ^(JL  und  Licht  von  470  iiii\  sowie  ein  urgrûnes  homogenes  Licht 
(von  505  ^n)  im  Vergleich  zu  unzerlegtem  Tageslichte,  welches  die 
andere  Hälfte  des  kreisförmigen  Feldes  erfüllte.  An  der  bereits 
oben  erwähnten  Hering' sehen  Vorrichtung  stellte  Hess  Dach 
längerem  Lichtabschlusse  des  Auges  (behufs  Herstellung  neutraler 
chromatischer  Stimmung)  dieselbe  Erscheinung  an  einem  nrrotba 
bezw.  urgrünen  Pigmentlichte  —  verglichen  mit  dem  vom  grauen 
Schirme  reflectirten  diffusen  Tageslichte  —  fest. 

Ich  habe  die  Aenderung,  welche  die  relative  Helligkeit  farbiger 
Lichter  bei  zunehmend  indirecter  Betrachtung  erfahrt,  nach  Hering's 


1)  Prüfung  der  sog.  Farbendreiecke  mit  Hülfe  de&  Farboisinns  excentrisdiff 
NetzbautsteUen.  PflQger's  Arcbiv  Bd.  47  S.  417.  1890;  vgl  aoch  Arcbir  fir 
Ophtbal.  Bd.  85  H.  4  S.  1  n.  63.    1890. 
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Methode  —  Herstellung  von  Helligkeitsgleichheit  mit  dem  farblosen 
Grande  —  erstens  an  Pigmentlichtem  studirt  Ich  benutzte  dabei 
sowohl  den  von  Hering  angegebenen  Apparat,  an  welchem  farbige 
Papiere  in  Anwendung  konmien,  als  auch  eine  mit  farbigen  Gläsern 
versehene  Modification  desselben.  Femer  wurde  von  folgender 
Anordnung  Gebrauch  gemacht,  wie  sie  Hering  bei  der  Unter- 
suchung des  Purkinje 'sehen  Phänomens  angegeben  hat  Hinter 
die  Oeffnung  eines  weissen,  undurchsichtigen  Papierschirmes,  welcher 
in  die  Thûre  zwischen  zwei  Zimmern  eingelassen  war,  wurden 
farbige  Gläser  gesetzt  und  durch  das  von  einer  weissen  Tafel, 
deren  Stellung  zum  Fenster  des  einen  Zimmers  ein  Gehülfe  regulirte, 
reflectirte  diffuse  Tageslicht  durchleuchtet.  Der  in  dem  zweiten, 
hellen  Zimmer  sitzende  Beobachter  Hess  nun  für  centrale  oder  für 
extramaculare  Betrachtung  annähernd  gleiche  Helligkeit  zwischen 
dem  farbigen  Pigmentlichte  und  dem  farblosen  Grande  durch 
alleinige  Aenderung  der  Intensität  des  ersteren  herstellen,  was  be- 
kanntlich, wenn  auch  nicht  mit  grosser  Genauigkeit,  doch  innerhalb 
massig  weiter  Grenzen  gelingt,  zumal  bei  einiger  Uebung.  Beim 
Uebergange  in  das  indirecte  Sehen  bis  in  jenen  Bezirk,  innerhalb 
dessen  unter  den  gegebenen  Bedingungen  Farbe  nicht  mehr  wahr- 
genommen wurde,  zeigten  bei  allen  Versuchen  rothe  Ldchter,  weniger 
ausgiebig  gelbe  eine  Verminderang  der  Helligkeit  im  Vergleich  zum 
Grunde,  grüne  und  blaue  hingegen  eine  Zunahme.  Das  Umgekehrte 
ergab  sich,  wenn  man  nach  Herstellung  von  Helligkeitsgleichheit 
ftdr  die  relativ  farbenblinde  Stelle  allmälig  zu  centraler  Betrachtung 
überging. 

Zahlreiche  Versuche  machte  ich  an  den  homogenen  Strahlungen 
des  Spectrams  einer  Bogenlampe.  Die  Lichtquelle  stand  im  Dunkel- 
zimmer: die  Beobachtungen  wurden  im  anstossenden  Hellzimmer 
und  zwar  im  Zustande  guter  Helladaptation  vorgenommen.  Die  Füllung 
der  VerbindungsthUre  war  herausgenommen  und  ein  grosser  Rahmen, 
mit  mattem,  weissen,  undurchsichtigen  und  an  geeigneter  Stelle 
durchlochten  Papier  bespannt,  lichtdicht  an  die  Thüre  angefügt.  Die 
Bogenlampe  sandte  durch  einen  Spalt  von  constanter  Breite  ein  Licht- 
bûndel  auf  eine  Linse  und  auf  ein  Prisma,  welches  davon  auf  die 
Ebene  der  VerbindungsthUre  als  Ort  ein  Spectram  entwarf.  Durch 
Drehung  des  Prisma  um  seine  Längsaxe  konnte  man  die  einzelnen 
Strahlungen  der  Reibe  nach  von  rückwärts  in  die  Oeffnung  des 
Schirmes  einfallen  lassen:  dieselbe  war  —  in  günstiger  Entfemung 
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von  der  vorderen  Schirmfläche  —  durch  eine  Mattglasplatte  ver- 
schlossen. 

Die  vergleichende  Herstellung  von  Helligkeitsgleichheit  bei  cen- 
traler, extramacularer  und  stark  indirecter  Betrachtung  (unter  Fixation 
des  Kopfes  durch  einen  metallenen  Gebisshalter)  konnte  bei  dieser 
Einrichtung  nur  durch  AenderuDg  der  Beleuchtung  des  Schirmes  im 
Hellzimmer  selbst  vorgenommen  werden.  Die  verschiedenen  Hellig- 
keitsgleichungen konnten  in  der  Weise  einheitlich  ausgewerthet 
werden,  dass  nach  Oefinung  des  Fensters  im  Dunkelzimmer,  Ab- 
stellung der  Bogenlampe  und  Entfernimg  der  Mattglasplatte  auf 
einem  in  entsprechender  Höhe  feststehenden  Kreisel  eine  schwarz- 
weisse  Combinationsscheibe  angebracht  wurde  und  nun  vom  Hell* 
Zimmer  aus  jenes  Sectorenverhältniss  als  „richtig"  bezeichnet  wurrle, 
für  welches  Gleichheit  des  optischen  Effectes  mit  jenem  des  weissen 
Schirmes  bestand,  bezw.  für  welches  das  Loch  auf  dem  Grunde  y&* 
schwand.  Doch  war  dieses  Verfahren  etwas  langwierig,  so  dass 
nicht  auf  volle  Constanz  des  Tageslichtes  während  einer  ganzen  Be- 
obachtungsreihe gerechnet  werden  konnte;  auch  wurde  der  Adap* 
tationszustand  des  Beobachters  durch  den  Wechsel  der  Gesammt- 
beleuchtung  im  Hellzimmer  nicht  unerheblich  verändert.  Endlich 
wäre  die  Auswerthung  der  Prismenstände  bezüglich  der  Wellenlänge 
der  einzelnen  Lichter  schwer  durchführbar  gewesen.  Immerhin  er- 
hielt ich  auch  mit  dieser  Methode  gute,  denjenigen  der  folgenden 
definitiven  Versuchsreihe  vollkommen  entsprechende  Resultate. 

Die  nachstehende  Tabelle  mag  eine  Probe  hievon  geben;  es  sind  jedoch 
nur  die  beiden  Werthe  für  ein  bestimmtes  Licht  unter  einander  einigermaasaen 
vergleichbar,  nicht  aber  —  aus  den  oben  angedeuteten  Gründen  —  jene  der 
ganzen  Reihe  unter  einander. 


Spectrallicht 


Werthe  für  eine  extramaou- 
lare  farbentOchtige  Netzhaut- 
stelle :  Feld  von  46'  od.  0,2  mm 
io  5"  52'  oder  1,54  mm  £xoen- 
tricitit  auf  der  Netzhaut  unter- 
halb des  Fixationspunktea 


Werthe  fttr  eine  eztramaealv«, 
unter  den  Mgebenen  Bedingongwi 
relatir  total  farbenblinde  Netz- 
hautstelle  :  Feld  von  46'  od.  0^  nun 
in  88"  sr  ExoentriciUt  auf  der 
Netzhaut  unterhalb  de«  Fixation»' 
punktet 


Roth 

Gelb  (tonrein)  .  . 
Grüngelb  (mittleres) 
Grün  (tonrein)  .  . 
Blau  (tonrein)  .  . 
Violett 


274«  W  + 

380<>  W  J 

242<>  W  -f 

198^  W  -f 

730  W  + 

35^  W  -f 


86  0 

300 

1180 

1670 

2870 


3250  S 


780  W 

1990  W 

8OO0  W 
3520  W 
3600  W 

3430  W 


-f  2820  S 


1610  S 
600  S 

80  iS 


4-       170   S 


(  Die  schwarze  Scheibe  war  aus  Wollpapier  geschnitten,  welches  etwa  V« 
vom  weissen  Barytpapier  reflectirten  Lichtes  zurückwirft.) 
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Die  meisten  Versuche  wurden  mit  folgender  Anordnung  an- 
gestellt, deren  sich  im  Wesentlichen  bereits  v.  Kries*)  behufe  Be- 
stimmung der  von  ihm  so  genannten  „ Peripherie werthe"  bediente. 
Hinter  dem  kreisförmigen  Loche  des  weissen  Schirmes  (Durchmesser 
von  14  mm')  war  im  Dunkelzimmer  ein  Spectralapparat  aufgestellt 
Dieser  bestand  nur  aus  einem  gegen  das  fixe  Dispersionsprisma 
längs  einer  genauen  Kreistheilung  mit  der  Lampe  drehbaren  Colli- 
matorrohre,  dessen  graduirter  Endspalt  von  Auerlicht  durchstrahlt 
wurde.  Vor  der  einen,  der  Thüröffnung  zugewendeten  Prismenfläche 
stand  eine  Convexlinse  von  +  1  D.  Im  Hellzimmer  wurde  nun  ent- 
sprechend dem  zunächst  ermittelten  Orte  des  Spectrums  der  Sitz  des 
Beobachters  eingerichtet.  Dieser  legte  unter  Fixation  des  Kopfes 
durch  einen  metallenen  Gebisshalter  das  Auge  dicht  an  einen  so 
eng  als  eben  zulässig  gestellten  Spalt  und  sah  inmitten  der  weissen 
Schirmfläche  die  von  spectralem  Lichte  annähernd  gleichmässig  be- 
leuchtete Oeffhung  (bezw.  Prismenfläche).  Das  Uebersehen  einer  aus- 
gedehnten Fläche  von  constanter  Helligkeit,  das  freie  Einfallen  von 
Licht  auch  seitlich  vor  dem  Spalte,  endlich  die  Möglichkeit,  während 
jeder  Pause  unter  Aufgeben  der  Kopffixation  g^en  den  hellen 
Himmel  zu  blicken,  garantirten  einen  ziemlich  ungeänderten  Zustand 
allerdings  nur  massiger  Helladaptation.  Ich  musste  nämlich  diese 
Versuchsreihen,  um  angenähert  constante  Beleuchtung  zu  haben  und 
um  auch  die  kurzwelligen  Lichter  durch  Spaltverbreiterung  bis  auf 
Helligkeitsgleichheit  mit  dem  Grunde  bringen  zu  können,  auf  die 
frühen  Morgenstunden  beschränken. 

Die  Manipulationen  am  Spectralapparate,  speciell  die  Regulirung 
und  Ablesung  an  der  Spaltschraube  wie  an  der  Stellschraube  des 
CoUimatorrohres  besorgte,  auf  Geheiss  des  Beobachters,  ein  während 
der  Dauer  einer  Beobachtungsreihe  im  Dunkelzimmer  eingeschlossener 
Gehülfe.  Die  Auswerthung  der  Collimatorstandzahlen  auf  Wellen- 
längen geschah  in  der  Weise,  dass  die  bekannten  Metallsalze  in  die 
Flamme  eines  Bunsenbrenners  eingebracht  wurden,  der  an  die  Stelle 
des  Auerbrenners  vor  den  Collimatorspalt  gesetzt  war:  der  Gehtilfe 
brachte  nun  das  betrefiende  Spectrallicht  zur  Einstellung  in  die 
Richtung  der  vom  Beobachter  direct  betrachteten  Schirmöfinung,  und 


1)  Centralbl.  f.  Physiol.    Bd.  10  S.  745.  1897.  und  Zeitschr.  f.  Psych,  u. 
Phjsiol.  der  Sinnesorgane  Bd.  15  S.  247.    1897. 

2)  Da  das  beobachtende  Auge  ca.  75  cm  davon  entfernt  war,  hatte  das  ent- 
sprechende Netzhautareal  einen  Durchmesser  von  beiläufig  0,28  mm  oder  1®  4'. 
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dieser  controlirte  dann  noch  durch  eine  vor  sein  Auge  geoetzte 
Linse  aus  passender  Entfernung  vom  Ocularspalt  die  Genairi^eit 
der  Einstellung. 

Vorbedingung  für  verwerthbare  Beobachtungen  war  eine  nicht 
bloss  in  sich  gleichmässige,  sondern  auch  an  Gesammthelligkeit  bezw. 
Intensität  möglichst  constante  Beleuchtung  der  Umgebung  des  Locbcs 
durch  diffuses  Tageslicht.  In  Folge  des  häufigen  Wechsels  des 
letzteren  war  von  den  vielen  Beobachtungsreihen  nur  eine  gewisge 
Zahl  zuverlässig.  Constanz  der  Beleuchtung  war  dann  anzunehmeD, 
wenn  bei  dem  massigen  Helladaptationszustande  bezw.  nach  längerer 
Einwirkung  des  diffusen  Tageslichtes  auf  das  Auge  eine  und  dieselbe 
„Gleichung"^  für  dieselbe  Netzhautstelle  immer  wieder  aneiiuumt 
bezw.  eingestellt  wurde. 

Die  Herstellung  von  heterochromatischer  bezw.  von  farbloser 
Helligkeitsgleichheit  zwischen  dem  homogen  durchleuchteten  Locbe 
und  dem  weissen  Grunde  geschah  auf  Anordnung  des  Beobachters 
durch  Aenderung  der  Breite  des  Collimatorspaltes  seitens  eines  Ge- 
holfen. Auf  diese  Weise  wurden  farbige  Helligkeitsgleichungen  be^ 
gestellt  erstens  bei  centraler^)  Fixation  des  Loches  von  0;28  mm 
oder  P4'  Durchmesser  der  Netzhautfläche  für  die  centrale  Partie  der 
Netzhaut  bezw.  für  den  stäbchenfreien  Bezirk  (von  etwa  0,5— 1,0  mm 
Durchmesser  gegenüber  0,28  mm  des  Netzhautbildes  des  Loches), 
zweitens  bei  Fixation  eines  auf  dem  weissen  Schirme  angebrachten 
schwarzen  Zeichens  fdr  eine  farbentûchtige  Netzhautstelle,  welche  wohl 
ausserhalb  der  Macula  (Durchmesser  4^—11®  oder  1,0 — 3,0  mm» 
nach  unten  vom  Netzhautcentrum  gelegen  war:  Excentricität  5^S2' 
oder  1,54  mm  —  Abstand  des  1^4'  oder  0,28  mm  messenden  Feldes 
vom  Centrum  5^20'  oder  1,4  mm.  Endlich  wurden  „farblose''  Hellig- 
keitsgleichungen gewonnen  für  eine  extramaculare  NetzhaatsteOe, 
auf  welcher  ich  unter  den  gewählten  Bedingungen  an  allen  Lichteni 
des  Spectrums  Farbe  nicht  mehr  unterscheiden  konnte.  Diese  von 
dem  0,28  mm  oder  P4'  Durchmesser  haltenden  Bilde  des  Lochee 
eingenommene  relativ  totalfarbenblinde  Netzhautstelle  lag  in  38' t* 
Excentricität  nach  unten  vom  Netzhautcentrum,  mit  welchem  eine 
an  passender  Stelle  auf  dem  Schirme  angebrachte  schwarze  Marke 
betrachtet  wurde.    —   Allerdings   war  die   benutzte  Feldgrösse 


1)  Als  Anhaltspunkte  dienten  kleine,   schwarz  erscheinende  Unreinigkeita 
im  Prisma. 
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leider  recht  gering  und  dadurch  die  Schwankungsbreite  der  Ein« 
Stellungen  vergrOssert,  doch  stand  mir  kein  grösserer  Apparat  zur 
Verfügung.  Uebrigens  ergaben  die  Versuche  mit  Pigment-  und  Glas- 
lichtem  auf  grösseren  Feldern  Resultate  von  gleichem  Sinne. 

Bei  den  Einstellungen  wurden  jedes  Mal  zunächst  die  Grenzen 
fbr  einen  deutlichen  Helligkeitsunterschied  bestimmt^  hierauf  die 
Zwischenstrecke  eingeengt  und  endlich  der  Mittelwerth  an  Spaltbreite 
genonunen.  Ich  erzielte  bald  eine  relative  Sicherheit  auch  im  Ver- 
gleichen farbiger  Helligkeit  mit  farbloser  und  gewann  ziemlich  con- 
stante Werthe.  Wegen  der  raschen  localen  Adaptation  („Ermüdung**) 
im  indirecten  Sehen  wurde  die  Schirmöfhung  immer  nur  für  Mo- 
mente aufgedeckt  und  dann  wieder  fQr  längere  Zeit  durch  ein  Stück 
weissen  Papiers  verhüllt 

Die  nachstehende  Tabelle  (S.  570  o.  571)  gibt  eine  der  besten  Beobach- 
tnngsreihen  an  dem  Spectmm  eines  Auerbrenners,  in  welchem  die  Intensitäts- 
beiw.  HelligkeitsTertheilong  allerdings  eine  ganz  zufällige  ist:  daher  kommt 
den  Zahlen  nur  relatiTe  Bedeutung  zu.  Der  Anschaulichkeit  halber  habe  ich  die 
red[nx>ken  Werthe  der  abgelesenen  Spaltbreiten  berechnet,  wobei  der  die  grösste 
Helligkeit  charakterisirende  Werth  für  Licht  von  589  /i^,  betrachtet  mit  der  oben 
bezeichneten  ûurbentQchtigen  extramacularen  NetzhautsteUe,  gleich  100  gesetzt 
wurde.  Diese  ümkehrung,  als  ob  die  absolute  Intensit&t  des  Auerlichtspectrums 
nngeandert  geblieben  wäre,  hingegen  das  diffuse  Tageslicht  jeweils  unter  Messung 
der  Aenderung  seiner  St&rke  auf  die  gleiche  Helligkeit  mit  den  einzelnen  fsirbigen 
Lichtem  gebracht  worden  wäre,  sowie  überhaupt  der  Vergleich  der  Werthe  f&r 
die  Terschiedenen  Strahlungen  unter  einander  w&re  aUerdings  genau  genommen 
nur  dann  zul&ssig,  wenn  die  dadurch  charakterisirten  heterochromatischen  Hellig- 
keitsgleichungen, wenigstens  innerhalb  der  Terwendeten  Grössen,  von  der  Licht- 
stärke unabhängig  w&ren.  Für  die  „farblosen"  Helligkeitsgleichungen  im  in- 
directen Sehen  wird  dies  für  die  verfügbaren  Intensit&tstufen  im  Folgenden  be- 
wiesen werden. 

Bei  Betrachtung  der  nachstehenden  Werthreihen  fällt  einerseits 
die  Gleichsinnigkeit  der  Aenderung  auf,  welche  die  Hellig- 
keit der  spectralen  Lichter  beim  Uebergange  von  centraler  zu  extra- 
macularer  und  von  dieser  zu  stark  indirecter  Betrachtung  erfährt 
Andererseits  ergibt  sich  eine  hiebei  eintretende  deut- 
liche Helligkeitsabnahme  für  die  Lichter  von  693  bis 
525/1/1  mittlerer  Wellenlänge,  von  schwach  gelblichem 
Roth  bis  GelbgrQn,  ein  Indifferenzpunkt  zwischen  525 
und  516  hhj  dann  aber  eine  deutliche  Helligkeits- 
zunahme für  die  Strahlungen  von  516  bis  466  n^y  von 
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Ta- 


Wellenlänge:  ^^ 

693      682    670,6 

! 

648 

1  626  ,    605       589 

1         1 

Werthe  für  das  Netzhautcentrum: 

Feld    von    1<>4'   oder    0,28   mm 

Durchmesser 

11,0 

18,1 

28,5 

62,5 

88,9    103,5 

109^ 

Werthe    ftlr    eine   extramaculare 
farbentüchtige  Netzhautstelle:  Feld 
von  P4'  oder  0,28  mm   Durch- 
messer  in   5®  52*   oder  1,54  mm 
Excentricität  unterhalb  des  Netz- 
hautcentrums 

10,4 

17,6 

25,0 

52,5 

813  1   93,2 

100^ 

Werthe    f&r   eine    extramaculare, 
unter  den  gegebenen  Bedingungen 
relativ  totalfarbenblinde  Netzhaut- 
stelle: Feld  von  1^4'  oder  0,28  mm 
Durchmesser  in  38V2®  Excentrici- 
tät unterhalb  des  Netzhautcentrums 
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schwach  gelblichem  Grün  bis  schwach  röthlichem  Blau. 
Die  AenderuDgen  der  Helligkeit  sind  übrigens  viel  deutlicher,  als 
dies  etwa  der  erste  Blick  auf  die  angegebenen  Aenderungeo  der 
Intensitäten  bedeutenden  Werthe  vermuthen  lassen  könnte. 

Die  Unterschiede  der  Werthreihe  für  das  Centrum  und  für  die 
farbentüchtige  extramaculare  Netzhautstelle  sind  offenbar  einerseits 
dadurch  bedingt,  dass  das  unzerlegte  Tageslicht  stets  eine  constante 
elective  Absorption  seitens  des  Maculapigmentes  erfährt,  während 
die  jeweils  damit  verglichene  homogene  Strahlung  entweder  keine 
Absorption  erfährt  oder  eine  geringere,  gleiche  oder  grössere  als  im 
Durchschnitt  das  Strahlengemenge  des  Tageslichtes.  Andererseits 
kommen  vielleicht  bereits  hiebet  eben  jene  Factoren  in  Betracht, 
welche  ausschliesslich  die  Unterschiede  bedingen,  die  zwischen  den 
beiden  nicht  durch  ein  local  vorgelagertes  Pigment  complicirten 
Werthreihen,  der  eben  extramacularen  und  der  stark  indirecten, 
bestehen.  Auf  die  Frage  nach  den  Factoren,  welche  der  mit  der 
Abnahme  des  Farbensinnes  nach  dem  Netzhautrande  hin  combinirten 
ungleichartigen  Aenderung  der  Helligkeit  farbiger  Lichter  zu 
Grunde  liegen,  werde  ich  später  kurz  eingehen. 

B.   Aenderung  des  Helligkeitsverhältnisses  farbloser 

Lichter. 
Im  Nachstehenden  soll  nicht  das  Verhalten  behandelt  werden, 
welches  die  absolute  Helligkeit  (bezw.  die  Reizschwelle)  eines  be- 
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stimmten  farblosen  Lichtes  beim  Uebergange  in  das  indirecte  Sehen 
bei  einem  und  demselben  oder  bei  verschiedenem  Adaptationszustande 
des  Auges  aufweist;  es  soll  hier  nur  die  Frage  erörtert  werden,  ob 
die  farblosen  Gleichungen  zwischen  physikalisch  verschiedenartigen 
Mischlichtem  bei  einem  bestimmten  Gesammtzustande  des  Sehorgans, 
speciell  in  einem  mittleren  Helladaptationszustande,  sowie  im  Zustande 
vorgeschrittener  Dunkeladaptation,  irgend  welche  Abhängigkeit  von 
der  Netzhautstelle  besitzen,  oder  ob  ihnen  nicht  bloss  eine  locale, 
sondern  eine  gewisse  allgemeinere  Gültigkeit  zukommt  Bekanntlich 
hat  Heringe)  eine  solche  Beschränkung  f&r  farblose  Gleichungen 
innerhalb  des  centralen  macularen  Gebietes  im  Vergleich  zu  solchen 
ausserhalb  dieses  Bezirkes  erwiesen  und  auf  den  Einfluss  der  elec- 
tiven  Absorption  seitens  des  Maculapigmentes  zurückgeführt  Im 
Zustande  vorgeschrittener  Helladaptation  äussert  sich  dieser  Einfluss 
in  der  Weise,  dass  intramacular  hergestellte  farblose  Gleichungen 
verschiedenartiger  Mischlichter  beim  Uebergange  zu  indirecter  Be- 
trachtung durch  Auftreten  von  Unterschieden  an  Farbe  und  Hellig- 
keit unrichtig  werden.  Im  Zustande  vorgeschrittener  Dunkeladaptation 
treten  hierbei  —  innerhalb  gewisser  Grenzen  der  Lichtstärke  —  nur 
Differenzen  farbloser  Helligkeit  hervor. 

Bezüglich  des  Verhaltens  farbloser  Gleichungen  bei  Wechsel  der 


1)  üeber  den  Einfluss  der  Macula  lutea  auf  Gleichungen  spectraler  Lichter. 
Pnager's  Arcb.  Bd.  54  S.  277.    1893. 
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zur  Herstellung  benutzten  Netzhautstelle  innerhalb  des  extramaoi- 
laren  Gebietes  hatte  C.  Hess  nach   längerem  Lichtabschlusse   (be- 
hufis  chromatischer  Neutralstimmung,   also   bei   gleichzeitiger  nkht 
unerheblicher    Dunkeladaptation)    beobachtet,    dass    die    für    eine 
beliebige  extramaculare  Netzhautstelle  richtige  Gleichung  zwischen 
dem  von   einem  durchlochten  grauen  Schirme  reflectirten  diffasen 
Tageslichte  und  der  Kreiselmischung  zweier  gegenfarbiger  Pigment- 
lichter  Geltung   behält  innerhalb   des  ganzen,   von  vorgelagertem 
gelben    Pigmente    freien    Netzhautgebietes.      Allerdings   ist    dieses 
Ergebniss    nicht  geeignet,    eine   allgemeine   Unabhängigkeit    farb- 
loser  Gleichungen    verschiedenartiger   Mischlichter    innerhalb    der 
extramacularen  Zone  zu  erweisen,  da  —  worauf  Hering*)  auf- 
merksam   gemacht   hat   —   farblose   Gemische   aus   gegenfarbigen 
Pigmentlichtern   fast  immer  recht  ähnliche  Zusammensetzung  (sc 
auch  mit  dem  zur  Beleuchtung  verwendeten  Tageslichte)  beâtxen. 
In  letzter  Zeit  hat  v.  Kries^)  das  in  Bede  stehende  Problem   an 
farblosen  Gemischen  aus  je  zwei  gegenfarbigen  homogenen  Strah- 
lungen, verglichen  mit  unzerlegtem  Tageslichte,  untersucht,  während 
der    bisherige     mittlere     Helladaptionszustand     seines     SehoiigMis 
bloss  durch  den  Abschluss    alles  sonstigen  Lichtes   während  jeder 
einzelnen  Beobachtung  im  Sinne  von  „Momentan  "^ -Dunkeladaptation 
verändert  war.     Der  genannte  Autor  behauptet  auf  Grund  dieser 
Beobachtungen  „die  (wesentliche)  Gültigkeit  aller  paracentralen  (sc 
farblosen)  Gleichungen  für  alle  peripheren  Partieen**.     (Allerdings 
ergaben  sich  z.  B.  für  die  nasale  und  die  obere  Netzhauthälfte  fast 
immer  kleine,  aber  doch  deutliche  Unterschiede.) 

Ich  kann  dieser  allgemeinen  Angabe  wenigstens  für  mein  Seh- 
organ —  und  zwar  in  einem  mittleren  Helladaptations- 
zustande,  nur  während  jeder  einzelnen  Beobachtung 
am  Hering'schen  Mischapparate  im  Sinne  von  „Mo- 
ment an"- Dunkel  adaptation  verändert  —  nicht  beipflichten. 
Solange  ich  allerdings  farblose  Gleichungen  zwischen  Binärgemischen 
auf  relativ  kleinem  Kreisfelde  eben  extramacular  herstellte  (Durch- 
stich im  Diaphragma  als  Fixationspunkt  benutzt:  Feld  von  4**  18* 
in  ca.  8  ®  Excentricität)  und  dann  bei  noch  mehr  indirecter  Betracb- 


1)  üeber  Newton's  Gesetz  der  Farbemnischang.    Lotos.  N.  F.  Bd.  7 
§  36.    1886. 

2)  Ueber  die  Farbenblindheit  der  Netzhaatperipberie.    Zeitschr.  f.  PsychoL 
und  Physiol,  der  Sinnesorgane  Bd.  15  S.  263  1897. 
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tang  prüfte,  konnte  ich  eine  Alteration  der  Gleichungen  nicht  ganz 
deutlich  und  sicher  wahrnehmen.  Ich  bediente  mich  nun  der  Ver- 
grdsserung  des  Feldes  bezw.  der  Verrûckung  des  Mittel- 
punktes des  gleichzeitig  vergrösserten  Feldes  nach 
der  Peripherie  hin^).  Zu  diesem  Behufe  wurde  in  ein  hinter 
das  Ocular  des  Miscbapparates  einzuschiebendes  Diaphragma  ein 
langer,  rechtwinkliger  Ausschnitt  und  in  der  Mittellinie  über 
demselben  ein  Durchstich  als  Fixationspunkt  gemacht,  so  dass 
dessen  Abstand  von  der  oberen  Schmalseite  des  Ausschnittes  einem 
Gesichtswinkel  von  ca.  8^  entsprach.  Ein  Schieber  gestattete,  das 
ausserhalb  der  Macula  auf  der  oberen  Netzhauthälfte  abgebildete 
streifenförmige  Feld  vom  unteren  Rande  her  zu  verkürzen  bezw. 
peripherwärts  zu  verlängern.  Das  Diaphragma  war  so  eingepasst, 
dass  die  beide  Feldhälften  trennende  Prismenkante  das  Rechteck  der 
Länge  nach  halbirte.  Ich  stellte  nun  fbr  ein  kleines  extramaculares 
Feld  farblose  Gleichungen  her  zwischen  je  zwei  Binärgemischen  und 
prüfte  deren  Gültigkeit  nach  einer  Pause  Aufenthalts  im  Hellen  und 
nach  vorgenommener  Erweiterung  des  Feldes:  ebenso  that  ich  das 
Umgekehrte.  Dabei  wurde  in  einer  extramacularen  farb- 
losen Gleichung,  hergestellt  auf  kleinem  Felde  zwischen 
einem  Gemische  von  gelblich-rother  mit  blau-grüner 
und  einem  solchen  von  gelber  mit  blauer  homogener 
Strahlung  oder  zwischen  einer  Mischung  von  gelbem 
mit  blauem  und  einer  solchen  von  gelbgrûnem  mit 
violettem  Spectrallichte,  das  erstgenannte  Mi  schlicht, 
wenn  auch  nicht  erheblich,  so  doch  constant  und 
deutlich  heller.  Die  extramacularen  farblosen  Gleichungen 
verschiedenartiger  Mischlichter  zeigen  also  —  Constanz  der  In- 
tensität und  des  Helladaptationszustandes  vorausgesetzt  —  bei  Ein- 
beziehung mehr  und  mehr  peripherer  Netzhautstellen  in  die  Reizfläche 
(ein  Verfahren,  welches  der  zunehmend  indirecten  Betrachtung 
dem  Wesen  nach  gleichkommt,  jedoch  ein  sichereres  Urtheil  er- 
möglicht) eine  gesetzmässige  Alteration.  Diese  liegt  in  derselben 
Richtung  wie  jene,  welche  farblose  centrale  und  noch  mehr  extra- 
maculare  Gleichungen  auf  einer  und  derselben  Netzhautstelle  durch 


1)  Eine  dritte  Methode:  Herstellang  von  binären  Weissgleichongen  zwischen 
einem  kleinen  Felde  und  einem  grossen,  das  erste  omschüessenden  Felde  (von 
T.  Kries  „Fleckmethode**  genannt)  and  Prüfung  bei  verschiedener  Ezcentricität 
konnte  ich  leider  nicht  anwenden. 
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blosse  Aenderung  des  Gesammtzustandes  des  Sehorganes  im  Siane 
von  DuDkeladaptation  erfahren^). 

Angesichts  der  Constanz  dieser  Alteration  extramacalarer  fait- 
loser  Gleichungen  bei  Helladaptationszustand  glaube  ich,  daas  de 
nicht  auf  zufällige  locale  Verschiedenheiten  im  Helladaptationsgradf 
zu  beziehen  sei,  sondern  auf  einer  für  den  betreffenden  Gresammt- 
zustand  des  Sehorgans  constanten  und  charakteristischen  YeTSchieden- 
heit  der  mehr  peripheren  Netzhauttheile  gegenüber  den  mehr  cen- 
tralen beruht,  —  analog  der  graduellen  Verschiedenheit  in  der 
Farbenempfindlichkeit.  Die  naheliegende  Frage,  ob  als  Grundlage 
dieses  Verhaltens  etwa  derselbe  Factor  hypothetisch  angenonunen 
werden  könnte  wie  für  das  Verhalten  einer  und  derselben  Netzhaut- 
steile  bei  Wechsel  des  Gesammtadaptationszustandes,  soll  später  kurz 
berührt  werden. 

Im    Zustande   vorgeschrittener  Dunkeladaptatioa 
konnte   ich   hingegen   keinen  Einfluss  der  Feldgrösse  aof 
farblose  extramaculare  Gleichungen  binärer  Mischlicbter 
wahrnehmen').    Ebenso  fand  ich  in  diesem  Falle  eine  eben  extn- 
macular  hergestellte  Gleichung  zwischen  zwei  homogenen,  innerhalb 
gewisser  Intensitätsgrenzen  farblos  erscheinenden  Strahlungen  fort- 
bestehen bei  Feldvergrösserung  nach  der  Peripherie  hin*    Auch  eue 
an   beliebiger  Stelle   extramacular  hergestellte  Gleichung   zwiscbeo 
irgend  einem  farblos  erscheinenden  Spectrallichte  und  unzerlegtero 
Tageslichte  (mittelst  Doppelzimmeranordnung  beobachtet)  schien  bei 
Wandern   des   Blickes   so   weit   ihre   Gültigkeit   zu   behalten,  als 
keine   Farbe  wahrgenommen  werden  konnte   und   das   Gebiet  def 
gelben  Fleckes  vermieden  wurde.    Bezüglich  dieser  Beobachtungea 
mit  dunkeladaptirtem  Auge  ist  allerdings  auch  an  die  Minderung  da 


1)  Vgl.  meine  Arbeit  „Ueber  die  Bedeutung  der  Lichtstärke  und  de>  Zo- 
standes  des  Sehorgans  für  farblose  optische  Gleichungen^.  Pflûger^s  Archiv 
Bd.  70  S.  297,  bes.  S.  313.    1898. 

2)  Schon  V.  Kries  bemerkt  (Zeitschr.  f.  Psychol,  u.  Phywol  d.  Sinn«- 
organe  Bd.  15  S.  258  u.  259.  1897)  bezüglich  der  Beobachtungen,  welche 
die  Peripherie  im  dunkeladaptirten  Zustande  betreffen,  Folgendes: 
„In  diesem  Zustande  findet  sich  keine  merkbare  Differenz  zwischen  den  pm* 
centralen  Theilen  und  den  mehr  oder  weniger  excentriachen.  ....  Die  ter 
schiedenen  Theile  der  Netzhaut  sehen  alle  übereinstimmend,  also  aach  die 
Peripherie  mit  einem  Helligkeitsrerhftltmss,  weldies  der  bekannten  Vatboflms 
der  Dämmerungswerthe  entspricht '^ 
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UnlerscheidungsvennögeDS   bei    der   betreffenden  Zustandsänderon^ 
SU  erinnern. 

III.  Bedeutung  der  LiehtstXrke  nnd  des  Zngtandes  des  Sehor^^ans 
fBr  farblose  flellifçkeitsgleiebnni^en  im  indireeten  Seben. 

A.  Bedeutung  der  Licbtstärke. 

Aehnlicb,  wie  icb  es  in  einer  früheren  Arbeit  bezQ<;]ich  centraler 
nnd  massig  extramacularer  farbloser  Gleichungen  gethan  habe,  suchte 
ich  auch  bezüglich  der  „farblosen''  Helligkeitsgleichungen  im  stärker 
indirecten  Sehen  die  Bedeutung  der  Lichtstarke  und  des  Adaptations- 
zustandes des  Sehorgans  gesondert  festzustellen.  War  dort  schon 
die  Trennung  dieser  beiden  Factoren  nur  bis  zu  einer  gewissen 
Grenze  gelungen,  bis  zu  welcher  allerdings  die  Bedeutung  jedes 
einzelnen  für  sich,  der  Einfluss  der  Hell-  und  Dunkeladaptation 
sogar  messend  verfolgt  werden  konnte,  so  bestand  bezüglich  der 
Gleichungen  im  starker  indirecten  Sehen  eine  noch  grössere  Schwierig- 
keit, welche  einerseits  durch  die  relativ  rasche,  locale  wie  Dunkel- 
adaptation in  den  peripheren  Netzhautregionen,  andererseits  durch 
das  mangelhafte  Unterscheidungsvermögen  dortselbst  gegeben  ist. 
Das  erstere  Moment  kommt  besonders  beim  Studium  der  Bedeutung 
der  Lichtstarke  an  sich  in  Betracht;  das  zweite  wQrde  besonders 
die  Bestimmung,  wenn  nicht  schon  der  Richtung,  so  doch  des 
Ausmaasses  der  Gleichungsalterationen  beeinträchtigen,  welche 
bei  Aenderung  der  Intensität  und  des  Zustandes  des  Sehorgans 
eventuell  auftreten.  War  beim  Studium  centraler  und  massig  extra- 
macularer farbloser  Gleichungen  eine  Trennung  des  Einflusses  von 
Lichtstarke  und  von  Adaptation  im  Grossen  und  Ganzen  auch  bei 
Beobachtungen  am  Hering'schen  Mischapparate  für  Spectrallichter 
durchführbar  —  allerdings  bei  Inkaufnahme  der  „Momentan^-Dunkel- 
adaptation  in  Folge  Abschlusses  alles  sonstigen  Lichtes  während 
jeder  einzelnen  Beobachtung  — ,  so  führte  der  analoge  Versuch  be- 
züglich starker  indirecter  Gleichungen  bald  zur  Erkenutniss,  dass 
dieser  Weg  wenig  aussichtsvoll  ist,  sowie  zur  Vermuthung,  dass  die 
bei  Intensitatswechsel  beobachteten  Erscheinungen  sehr  wohl  vor- 
wiegend oder  gar  ausschliesslich  durch  die  gleichzeitige  Aenderung 
des  Adaptationszustandes  bedingt  sein  könnten. 

Es  wurde  nämlich  bei  Festhalten  des  Kopfes  durch  einen  me- 
tallenen  Gebisshalter,   künstlicher   Hebung  des  oberen  Lides  und 

B.  Pnftftr.lreUr  ftrPhyil^lofi«.   B4.  82.    ^  89 
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Fixation  eines  Punktes  aus  Leuchtfarbe  unterhalb  des  Fenirohrw 
(Excentricität  des  Punktes  variabel)  für  ein  ziemlich  grosses  Kre»- 
feld  unter  bloss  momentanem  Enthüllen  und  Abschliessen  desselben 
(mittelst  eines  Schiebers)  eine  unter  den  gegebenen  Bedingungen  „farb- 
lose" Gleichung  hergestellt  zwischen  homogener  urgrûner  Strahlims 
und  einem  urrothen  (aus  Roth  und  Blau)  oder  weissen  (aus  Gelb 
und  Blau)  Binärgemische.  Dabei  war  eine  Netzhautstelle  unterhall) 
des  Centrums  bei  einem  durch  „Momentan" -Dunkeladaptation  wahrend 
der  Beobachtung  veränderten  mittleren  Helladaptationszustande  des 
Sehorgans  benutzt.  Wurde  nach  einer  Pause  Aufenthalts  im  Hellen 
die  „Intensität"  beider  Gleichungshälften  mittelst  Episkotisters  gleicii- 
massig  herabgesetzt,  so  erschien  im  Verlaufe  der  etwas  längeren 
und  öfteren  Betrachtung,  welche  der  Beobachter  benötbigte,  ran 
überhaupt  zu  einem  Urtheile  zu  gelangen,  das  urgrüne  Spectrallicfat 
deutlich  etwas  heller. 

Man  stand   demnach  hier  vor  derselben  Complication,   welche 
die  gewöhnliche,  analoge  Beobachtungsweise  des  sog.  PurkinjeVbea 
Phänomens  darbietet.    Die  classische  Doppelzimmeranordnong,  diirrh 
welche  bekanntlich  Hering  diese  Schwierigkeit  überwand,  liesssich 
nicht  direct  zu  der  hier  gestellten  Aufgabe  verwenden,   da  die  Ver- 
gleichung  zweier  relativ  kleiner  Felder  oder  Feldhälften  auch  auf 
hellem  Grunde  an  dem  mangelhaften  Unterscheidungsvermögen  im 
stärker  indirecten  Sehen  scheitert.    Hingegen  bot  die  von  Herinjr 
angegebene  Vorrichtung  zur  Untersuchung  des  Farbensinns  im  in- 
directen Sehen  1.  die  Möglichkeit,  eine  relativ  grosse  Fläche  gleich- 
zeitig direct  und  indirect  zu  tibersehen  ;  2.  die  Möglichkeit,  das  Atrf- 
tauchen   und  Verfliessen   eines   kleinen  Feldes  in  der  den  Gnnwi 
bildenden  grossen  Fläche  festzustellen,  —  eine  Form  des  Beobachtuü^ 
feldes,   welche  an  die  eines  Lu  m  m  er 'sehen  Prismas  erinnert  uad 
ein  leichteres  Erkennen  von  Helligkeitsunterschieden  und  damit  eice 
genauere  Einstellung  von  Gleichungen  im  indirecten  Sehen  gestattet; 
3.  die  Möglichkeit  so  zu  sagen  momentaner  Beobachtung  und  sehr 
angenäherter  Bewahrung  des  anfänglichen  Adaptationszustandes,  nni 
zwar    eines    mittleren   Helladaptationszustandes    durch   Pausen  mit 
Blick   auf  den   massig  hellen   Himmel,   der  Stadien   von  Dankel- 
adaptation  durch  erneuten  Lichtabschluss  des  Auges. 

Ich  benutzte  daher  die  nachstehend  beschriebene  Modification 
des  bekannten  Hering' sehen  Apparates.  Ich  beschränkte  m\à 
dabei    auf   die   Prüfung   stark    indirecter,    „farbloser"    Helligkeit»- 
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gleichungen  zwischen  einem  urrothen  oder  urgrünen  Mischlichte 
und  dem  grauen  Grunde.  Es  wurde  unterhalb  der  kreisförmigen 
Oefiiiung  des  horizontalen,  mit  grauem  Papier  bespannten  Rahmens, 
der  um  eine  quere  Axe  mehr  oder  weniger  gegen  das  Fenster 
geneigt  und  dadurch  erhellt  oder  verdunkelt  werden  konnte, 
folgender  Beleuchtungsapparat  für  eine  urrothe  oder  urgrûne  Mischung 
aus  Lichtem  farbiger  Gläser  angebracht  Derselbe  ist  nichts 
Anderes  als  die  von  Hering  angegebene  und  vielfach  verwendete 
Mischvorrichtung  mit  Spiegeltmg.  Der  würfelförmige,  nach  oben, 
unten  und  einer  Seite  offene  Kasten  ruht  mit  den  basalen  Kanten 
auf  der  entsprechend  ausgeschnittenen  Platte  eines  schmalen  Tisches. 
Als  Boden  des  Kastens  wird  eine  gelbrothe  oder  gelbgrüne  Glas- 
platte eingeschoben,  welche  seitens  eines  darunter  befindlichen, 
grossen  weissen  Schirmes  (Neigung  durch  eine  Schnur  variirbar) 
durchleuchtet  wird.  Eine  unter  45®  zu  jener  Platte  geneigte 
nnbelegte  Glasplatte  spiegelt  blaues  Licht  hinzu,  welches  durch- 
gelassen wird  von  einer  in  die  ausgeschnittene  Seite  des  Kastens 
eingesetzten  blauen  Glasplatte,  —  gleichfalls  durchleuchtet  seitens 
eines  grossen  weissen  Schirmes,  der  um  eine  verticale  Axe  gegen 
das  Fenster  drehbar  ist.  Die  Aufstellung  der  ganzen  Einrichtung 
musste  so  getroffen  werden,  dass  jeder  der  beiden  Schirme  sowie 
der  Rahmen  möglichst  gleichmässig  von  diffusem  Tageslichte  be- 
leuchtet wurden.  Die  Oeffiiung  im  Papierrahmen  lässt  sich  also  in 
einer  grossen  Reihe  von  rothen  oder  grünen  Farbentönen,  sowie  von 
Sättigungsstufen  und  Nuancen  erleuchten.  Eine  annähernd  gleich- 
bleibende Haltung  des  Kopfes  wird  dadurch  erreicht,  dass  der  Be- 
obachter sein  Auge  dicht  an  einen  ovalen  Holzring  anlegt,  welcher 
von  einem  metallenen  Stativ  getragen  wird.  An  dem  Ringe  hängt 
ein  kurzer  Conus  aus  Pappe,  welchem  ein  grosser  kreisförmiger 
Deckel  excentrisch  angesetzt  ist,  der  noch  durch  ein  oder  zwei 
Zangenstative  gestützt  wird.  Unter  dieser  innen  geschwärzten  Hülse 
befindet  sich  eine  grosse  gefensterte  Doppelscheibe,  so  dass  von 
deren  oberer  Fläche  fast  kein  Licht  reflectirt  wird;  ihre  verticale 
Drehungsaxe  wird  von  einem  metallenen  Winkel  getragen,  der  auf 
einem  Fortsatze  eines  massiven  Tisches  angebracht  ist.  Dieser  Fort- 
satz ragt  gerade  so  weit  seitlich  vorne  vor  dem  Papierrahmen  heraus, 
dass  der  vom  aufstehenden  Winkel  auf  den  Papierrahmen  geworfene 
Schatten  nicht  mehr  stört,  hingegen  der  Episkotister  noch  ein  grosses, 
gerade  das  Loch  umfassendes  Stück  des  Rahmens  überstreicht.    Die 

39* 
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Drehung  des  Episkotisters  wird  durch  eine  über  zwei  Rollen  iu)*l 
ein  Kreiselrad  laufende  Schnur  vermittelt  Die  dabei  unvermeidliche 
Erschütterung  des  Kreiseltisches  setzt  sich  in  Folge  der  vöUigen 
Trennung  nicht  auf  den  Beobachtungstisch  fort 

Der  Beobachter  übersieht  also  mit  dem  einen  Auge  (das  andere 
wird  geschlossen  gehalten)  durch  den  Ring,  den  Conus  und  einen 
entsprechenden  Ausschnitt  in  dem   zunächst  ruhenden  Episkotister 
ein  grosses  kreisförmiges  Stück  (einem  Gesichtswinkel  von  etwa  66  ' 
entsprechend)  des  durchlochten  Rahmens.    Eine  auf  dessen  Flicbe 
aufgelegte  weisse  Marke  dient  als  verschiebliches  Fixationszeidmi. 
Zunächst  wird  nun  den  beiden  Beleuchtungschinnen  eine  solche  Stellung 
gegeben,  dass  das  durch  die  Rahmenöffnung  (einem  Gesichtswinkel 
von  2®  45'  oder  5®  20'  entsprechend)  tretende  Mischlicht  im  extrt- 
macularen  Gebiete  zunächst  urroth  oder  urgrûn  erscheint  und  dann  bei 
weiterem  Uebergang  in  das  indirecte  Sehen  (seitliches  Hinausschieben  der 
Fixationsmarke)  ohne  Durchlaufen  einer  gelben  oder  blauen  Zwischen- 
stufe unter  blosser  Sättigungsverminderung  endlich  farblos  wird.   Nun 
wird  dem  graueq  Rahmen  jene  Neigung  bezw.  Helligkeit  gegeben, 
bei  welcher  das  durch  Zurückziehen  und  Vorschieben  eines  Stück« 
von  gleichem  grauen  Papier  nur  momentan  enthüllte  Loch  —  in 
einer  bestimmten ,  doch  variirten  Excentricität  —  dauernd  mit  dem 
Grunde  verfliesst;  weiter  werden   auch  die  Grenzen  für  „eben  zo 
hell  oder  zu  dunker  auf  einer  Gradtheilung  an  der  Drehungsaxe  des 
Rahmens  abgelesen  und  der  Mittelwerth  genommen.    Zwischen  dea 
einzelnen  Beobachtungen  kann  die  Versuchsperson  ohne  Weiteres  von 
der  Augenstütze  auf  nach  dem  massig  hellen  Himmel  blicken. 

Bei  einer  beliebigen  Stellung  der  beiden  gefensterten  Episkotister- 
scheiben  gegen  einander,  also  bei  beliebiger  Spaltbreite  wird  dann 
während  entsprechend  rascher  Drehung,  also  auf  einer  Stufe  von 
„verminderter  Lichtstärke"  die  bei  „voller  Intensität*"  zutreffende 
Einstellung  controlirt;  hierauf  werden  neuerliche  „freie"  Einsteilon^eo 
vorgenommen  und  die  Grenzen  wie  früher  bestimmt 

Die  zahlreichen  von  mir,  sowie  von  anderen  Personen  angestellten 
Beobachtungen  ergaben  übereinstimmend,  dass  die  bei  einem 
mittleren  Helladap tationszust ande  und  voller 
Intensität  auf  einer  bestimmten  Stelle  der  temporalen 
Netzhauthälfte  hergestellten  „farblosen*  Helligkeits- 
gleichungen zwischen  einem  urrothen  oder  urgrOnen 
Mischlichte  und  diffusem  Tageslichte  gültig  bleiben 
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bei  beliebiger  Herabsetzung  der  Lichtstärke,  soweit 
für  möglichste  Constanz  des  Gesammtadaptations- 
zustandes  in  der  oben  beschriebenen  Weise  Sorge 
getragen  wird.  Obzwar  die  Grenzen  für  „eben  zu  hell^  und 
,eben  zu  dunkel**  auf  geringeren  Intensitätsstufen  als  etwas  weiter 
bestimmt  wurden,  ergab  sich  doch  mit  grosser  Genauigkeit  derselbe 
Mittelwerth. 

Mit  der  eben  geschilderten  Anordnung  lassen  sich  auch  ana- 
loge Versuche  über  die  Bedeutung  der  Lichtstärke  bei 
verschiedenen  Stadien  von  Dunkeladaptation  (er- 
reicht durch  einseitigen  Lichtabschluss  von  verschiedener  Dauer)  an- 
stellen. Auch  diese  ergaben  ein  Fortbestehen  der  auf 
einer  beliebigen  Intensitätsstufe  hergestellten,  stark 
indirecten  „farblosen"  Helligkeitsgleichungen  zwischen 
urrothem  oder  urgrûnem  Mischlichte  und  diffusem 
Tageslichte  bei  Âenderung  der  Lichtstärke,  aber 
thunlichstem  Constanthalten  des  betreffenden  Adapta- 
tionsstadiuras;  allerdings  musste  hiebei  der  Intensitätswechsel 
auf  eine  kleinere  Reihe  von  Stufen  beschränkt  werden,  da  die  höheren 
Intensitätsgrade  begreiflicherweise  Blendung  hervorrufen  und  geeignet 
sind,  eine  rapide  Aenderung  des  Zustandes  im  Sinne  von  Helladapta- 
tion herbeizuführen. 

Die  verschiedenen  Stadien  von  Dunkeladaptation  wurden  durch 
entsprechende  Pausen  mit  Lichtabschluss  zwischen  den  einzelnen 
Beobachtungen  annähernd  constant  erhalten. 

Die  Versuche  mit  dunkeladaptirtem  Auge  wurden  in  der  Weise 
vorgenommen,  dass  der  Beobachter  sein  verbundenes  Auge  dem 
Ringe  möglichst  näherte  und  dabei  den  Kopf  sonst  allseitig  mit 
einem  lichtdichten  Tuche  einhüllte.  Erst  wenn  der  Episkotister  ge- 
hörig im  Gange  war,  wurde  die  Binde  für  Momente  vom  Auge  weg- 
geschoben und  das  Auge  dicht  an  den  Ring  angelegt 

Auf  Grund  dieser  Beobachtungen  scheint  demnach 
der  Schluss  gerechtfertigt,  dass  die  Lichtstärke  an 
sich  nicht  bloss,  wie  ich  früher  gezeigt  habe,  für 
centrale  und  massig  extramaculare  Gleichungen  zwischen 
farblosen  Lichtgemischen,  sondern  auch  für  stärker 
indirecte  „farblose*"  Helligkeitsgleichungen  zwischen 
einem  auf  der  übrigen  Netzhaut  im  Allgemeinen  farbig 
(speciell  urroth  oder  urgrün)  erscheinenden  Lichte  und 
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diffusem  Tageslichte  unter  den  genannten  Versacbs* 
bedingungen  keine  erweisliche  Bedeutung  besitzt.  Der 
Newton'sche  Satz  von  der  bezüglichen  Unabhängigkeit  der 
optischen  Wirkungsgleichheit  physikalisch  differenter 
Lichter  scheint  also  eine  Erweiterung  seiner  Gültig- 
keit auf  „farblose*'  stark  indirecte  Helligkeits- 
gleichungen zuzulassen  und  innerhalb  der  verfQe- 
baren  Intensitätsgrössen,  welche  auch  sehr  geringe, 
der  jeweiligen  Reizschwelle  naheliegende  Grade  um- 
fassten,  gültig  zu  sein  bei  Gonstanz  des  Gesammt- 
adaptationszustandes,  sei  dieser  ein  Stadium  von  Hell- 
adaptation  oder  von  Dunkeladaptation. 


Anhangsweise  sei  hier  noch  Folgendes  bemerkt  bezüglich  der  fiarblo 
centralen,  sowie  massig  extramacularen  Gleichungen,  welche  das  Auge  in  den 
Stadien  vorgeschrittener  Dunkeladaptation  innerhalb  gewisser  Intensit&tsgrenmi 
zwischen  sonst  farbig  erscheinenden  gemischten  oder  homogenen  Lichtera 
mit  ziemlich  grosser  Präcision  herzustellen  vermag.  Auch  diese  Gleiduingea, 
wie  sie  —  zwischen  den  einzelnen  Strahlungen  eines  Spectrums  und  unzerlegt«n 
farblosen  Lichte  —  bekanntlich  F.  Hillebrand')  systematisch  hergestellt  hat, 
scheinen  mir  von  der  Lichtstärke  an  sich  unabhängig  zu  sein.  Allerdings  ist 
das  zur  Prüfung  —  vorgenommen  am  H  er  Inguschen  Mischapparate  —  verfî^gbttre 
Intensitätsintervall  ziemlich  beschränkt,  da  höhere  Stärkegrade  neben  dem  Hervor- 
rufen  von  Blendung  einerseits  durch  Zunahme  der  farbigen  Valenz  im  Gesammt- 
reizwerthe  des  Lichtes  (bis  zu  einem  gewissen  Optimum),  andererseits  durch  rapide 
Veränderung  des  Gesammtzustandes  im  Sinne  von  Helladaptation  zum  Aoftretcs 
von  Farbe  führen,  wodurch  die  Gleichung  aufhört 

B.   Bedeutung  des  Zustandes  des  Sehorgans. 

Schon  aus  dem  bisher  Mitgetheilten  war  eine  Beeinflussung  der 
„farblosen"  Helligkeitsgleichungen  im  stark  indirecten  Sehen  duirh 
Aenderung  des  Gesammtzustandes  des  Sehorgans  im  Sinne  von  Hell- 
oder Dunkeladaptation  zu  erwarten.  In  möglichster  IsolatioD 
wurde  nun  diese  Frage  in  einer  Reihe  von  Versuchsanordnung«! 
genauer  verfolgt. 

Zunächst  wurden  solche  Beobachtungen  vorgenommen  an  der 
oben  beschriebenen  Modification  des  He  ring' sehen  Apparates  zur 
Untersuchung  im  indirecten  Sehen,  welch'  erstere  die  Herstellung 
und  Prüfung  stark  indirecter  Helligkeitsgleichungen  zwischen  einem 


1)  Ueber  die   specifische  Helligkeit  der  Farben.     Sitzungsber.  d.  Wienrr 
Akad.  d.  WissenscL  Bd.  98  Abth.  8  S.  70.    1889. 
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urrothen  oder  urgrûDen  Mischlicbte  und  difiusem  Tageslichte  ge- 
stattete. Dabei  ergab  sich,  dass  die  bei  einem  mittleren  Helladap- 
tationszustande  hergestellten  und  auf  den  verfügbaren  Intensitäts- 
stufen gültig  befundenen  Gleichungen  nach  kürzerem  oder  längerem 
Lichtabschluss  des  einen  Auges  diesem  nicht  mehr  zutreffend  er- 
schienen,  obzwar  bei  einer  auch  früher  benutzten,  geringen  Licht- 
stärke und  mit  derselben  excentrischen  Netzhautstelle  beobachtet 
wurde.  Es  erschien  zwar  das  ganze  Feld  —  caeteris  paribus  — 
nunmehr  erheblich  heller  als  vorher,  doch  hatte  das  urrothe  Misch- 
licht deutlich  weniger  an  Helligkeit  gewonnen  als  der  graue  Grund. 
Das  urgrûne  Strahlengemisch  erschien  hingegen  als  ein  erheblich  hellerer 
Fleck  auf  dem  erhellten  Grunde.  Diese  Helligkeitsdifferenzen  kamen 
auch  darin  zum  Ausdrucke,  dass  der  Papierrahmen  behufs  Correctur 
der  Gleichung  bei  Verwendung  urgrûnen  Mischlichtes  mehr  dem 
Fenster  zugeneigt,  bei  Benutzung  urrothen  Lichtes  mehr  von  der 
Beleuchtungsquelle  weggeneigt  werden  musste.  Auf  diese  Weise 
wurden  auch  die  Grenzen  für  „eben  zu  hell^  und  für  „eben  zu 
dunker  bestimmt  und  der  Unterschied  des  gefundenen  Mittel werthes 
für  das  betreffende  Dunkeladaptationsstadium  gegenüber  der  Mittel- 
zahl fQr  den  Ausgangszustand  mittlerer  Helladaptation  (nach  Zunichte- 
roachen  der  Dunkeladaptation  nochmals  geprüft)  festgestellt,  lieber 
die  Prüfung  der  corrigirten  Gleichungen  auf  verschiedenen  Inten- 
sitätsstufen wurde  bereits  oben  berichtet  Der  Vergleich  der  Ein- 
stellungen nach  verschieden  langer  Dauer  des  einseitigen  Licht- 
abschlusses —  soweit  ein  Vergleich  bei  der  wenigstens  innerhalb 
einer  längeren  Versuchsdauer  wechselnden  Tagesbeleuchtung  über- 
haupt möglich  war  —  ergab,  dass  die  Störung  der  dauernd  farb- 
losen indirecten  Helligkeitsgleichungen  bei  Dunkeladaptation  anfangs 
rascher,  dann  langsamer  wächst. 

Eine  zahlenmässige  Auswertbang  der  Helligkeit  bei  verschiedener  Rahmen- 
stellang  —  etwa  durch  das  jeweils  äquivalente  Sectorenverhältniss  aaf  einer  weiss- 
schwarzen  Kreiselscheibe  unterhalb  der  Rahmenöffhung  —  wäre  technisch  schwer 
dnrchfùhrbar  gewesen  und  hätte  angesichts  der  Schwankungen  des  Tageslichtes, 
sowie  der  coroplicirten  physikalischen  Zusammensetzung  der  verwendeten  ur- 
farbigen Mischlichter  wenig  Bedeutung. 

Hingegen  erschien  mir  die  Frage  nach  der  Art  und  Weise  des 
Wechsels,  welchen  die  Helligkeitsvertheilung  in  einem  mit  einer 
stark  excentrischen  Netzhautstelle  dauernd  farblos  gesehenen  Spectrum 
(d.  h.  die  einzelnen  Lichter  auf  sehr  kleinem  Felde)  bei  Aenderung  des 
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AdaptatioDszustandes    dem    zu   Folge    erfahren   mûsste,    nicht   an* 
uiteressant,  zumal  angesichts  der  Möglichkeit  einfacherer  und  rascherer 
laiUenm&ssiger  Charakterisirung  dieses  Vorganges  (die  Zahlen  selbst 
b.i^H'u  allerdings  nur  beschränkte  Bedeutung!).    Ich  will  daher  tor 
Mcb^i  nber  eine  einleitende  Versuchsreihe  am  Hering' sehen  Misch- 
Ä|>l*drate  berichten,  welche  die  procentuale  Feststellung  jener  StônuMC 
l^ei^veckte,   die  eine  extramaculare    „farblose'^   Helligkeitsgleichuiu; 
iwisdien  urgrüner  homogener  Strahlung  (von  ca.  495  /i^  nach  C.  Hess) 
luiii  iAnem  farblosen  Binärgemische  aus  gelbem  und  blauem  Spectral- 
Uctiit'  bei  Dunkeladaptation  und  ungeänderter  Lichtstärke  erleidet 
Vm  Uetreffenden  Gleichungen  wurden  auf  einem  bereits  extramacu- 
lareii  Kreisfelde  von  4®  10'  Durchmesser  im  indirecten  Sehen  —  bei 
y  Exceutricität  von  dem  oberhalb  der  Scheibe  angebrachten,  fixirten 
Liobfimokte  —  in  der  Weise  hergestellt,  dass  der  zunächst  in  einem 
mittleren  Helladaptationszustande   befindliche  Beobachter  so   lange 
die  Au^en  bezw.  den  Kopf  mit  einem  lichtdichten  Tuche  verhüllte, 
bis  er  beim  Blick  in  das  Fernrohr  und  Aufdecken  des  Feldes  eben 
kt^iue  grüne  Farbe  mehr  auf  der  einen  Hälfte  unterscheiden  konnte. 
Da  die  „Lichtstärke**   in  Folge  Rotation  des  Episkotisters  mit  sehr 
ivageni  Spalt  eine  geringe  war,  gelang  es  jedes  Mal  in  relativ  kurzer 
Zoll,  fite  betreifende  Netzhautstelle  in  einen  Zustand  relativer  Farben* 
liljnilheit  in  Folge  von  Dunkeladaptation  zu  versetzen  und  bei  noch 
|i  IHlicheni  Unterscheidungsvermögen  mit  ziemlicher  Genauigkeit  eine 
^farMiise"  Helligkeitsgleichung  herzustellen.   Bei  den  zahlreichen  Ver- 
8uc]h4i  wurde  jedes  Mal  von  einem  mittleren  Helladaptationszustande 
atis;re<;aiigen  und  nach  Dunkeladaptation  während  mehrerer  Minuten 
jettes  Mal  annähernd   dieselbe  Einstellung  gemacht    Hierauf  wurde 
weiterer  Lichtabschluss  von  bestimmter,  verschieden  langer  Dauer 
Yor^jeiioramen    und   dann    die    Gleichung    geprüft    bezw.    mehrere 
IVfîik'    mit    entsprechenden    Pausen    corrigirt.      Die    nothwendi^n 

1i\t  iiarriiügen  wurden  ausschliesslich  an  jenem  vom  Sitze  des  Be- 
ohiiehtf  rs  erreichbaren  Spalte  vorgenommen,  welcher  das  urgrûne 
b'iiuouMne  Licht  durchliess. 

f 

I  Hii  der  Berechnung  der  nachstehenden  Procentzahlen  ist  die  ursprüngliche 

^«p(i1thri.ite  gleich   100  gesetzt;   in  der  Abnahme  der  nur  im  Zusammenbang« 

iiiif^ri'ssu  enden  Werthe  prägt  sich  die  Verengerung  aus,  welche  zur  Gleichstellung 

tjei   Ih  i  weiterer  Dunkeladaptation  zu  hell  erscheinenden  urgr&nen  Strahlung  noth- 
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Nach  Donkeladaptation  während  einiger  Minuten  von  einem  Spaltbreite 

mittleren  Helladaptationszustande  ab  (Ausgangsstadium):  100 ^'o 

Nach  Lichtabscbluss  durch  15'-20'  vom  Ausgangsstadium  ab:  74  ^/o  (—26  ®/o) 

Nach  Lichtabscbluss  durch  30': 70  «/o  (— 30«/o) 

Nach  LichUbschluss  durch  45^: 67 «/o  (— 33«/o) 

Nach  LichUbschluss  durch  60^: 61  »/o  (— 89«/o). 

In  zweiter  Linie  wurden  für  die  bereits  früher  (vgl.  S.  568) 
verwendete  excentrische  Stelle  unterhalb  der  Netzhautgrube  (von 
38*2^  Excentricität  des  homogen  erleuchteten  Feldes  mit  P4'  Durch- 
messer), an  welcher  unter  den  gegebenen  Bedingungen  Farbe  nicht 
mehr  unterschieden  werden  konnte,  in  verschiedenen  Stadien  von 
Hell*  oder  Dunkeladaptation  des  Sehorgans  „farblose*'  Helligkeits- 
gleichungen hergestellt  zwischen  dem  (constanten)  'di£Fusen,  vom 
Schirme  reflectirten  Tageslichte  und  einzelnen  (variirten)  Strahlungen 
eines  Auerlichtspectrums.  Dabei  wurde  die  oben  beschriebene  Ver- 
suchsanordnung benutzt.  Nur  musste  für  gleichmassige  ,,Intensitats- 
verminderung*"  der  jeweils  verglichenen  Lichter  Sorge  getragen 
werden,  um  bei  den  Dunkeladaptationsphasen  ohne  Blendung  und 
ohne  rapide  Zustandsänderung  des  Auges  beobachten  zu  können. 
Derselbe  optische  Effect,  welchen  Verminderung  der  Lichtstärke 
herbeigeführt  hätte,  wurde  durch  periodische  Netzhautreizung 
mittelst  Episkotisters  erreicht  Die  bezügliche  Anordnung  bestand 
in  Folgendem.  An  den  Beobachtungsspalt  war  eine  geschwärzte 
Röhre  angefügt,  an  welche  sich  die  den  Episkotister  umgebende 
Hülse  (mit  entsprechendem  Durchschlage  in  der  vorderen  und  der 
hinteren  Wand)  lichtdicht  anschloss.  Die  ganze  Zusammenstellung 
war  so  justirt.  dass  der  Beobachter  durch  die  Röhre  auf  eine  etwa 
7  ^  im  Durchmesser  fassende,  kreisförmige  Partie  des  weissen  Schirmes 
sehen  konnte,  in  deren  Gentrum  sich  die  von  spectralem  Lichte  er- 
leuchtete Oeffnung  von  P4'  Durchmesser  befand.  Die  Beobachtung 
geschah  in  der  Weise,  dass  der  Blick  nach  einem  in  der  ent- 
sprechenden Excentricität  angebrachten  Fixirzeichen  gerichtet  wurde; 
anfangs  verwendete  ich  ein  solches  aus  Leuchtfarbe,  später  erwies 
sich  dank  dem  zerstreuten  Licht  während  der  Beobachtung  ein 
schwarzes  verwendbar.  Die  Tischplatte,  welche  die  ganze  Röhren- 
vorrichtung trug,  musste  durchaus  festgestellt  sein.  Das  ganze  Feld 
wurde  also  indirect  gesehen.  Die  Herstellung  der  „farblosen*  stark 
indirecten  Helligkeitsgleichungen  geschah  während  der  frühen  Morgen- 
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Stunden  zunächst  bei  einem  allerdings  nur  massigen  (vgl.  oben)  Hell- 
adaptationszustande ,  wobei  der  Kopf  nicht  verhüllt  wurde;  nur  die 
lichtlose  Umgebung  des  grösseren  Kreisfeldes  veranlasste   eine  ge- 
wisse Zustandsänderung  im  Sinne  von  „Momentan ""-Dunkeladaptation. 
Es   wurde   dabei   die   volle,   übrigens   massige  Intensität  der   ver- 
glichenen Lichter  wirken  gelassen.     Hierauf  wurde  dasselbe   Auge 
durch  bestimmte  Zeit  vom  Licht  abgeschlossen  und  dann  bei   ver- 
hülltem Kopfe    und   „verminderter  Intensität"   (1 :  180—  einer   fftr 
alle  Dunkeladaptationsbeobachtungen  verwendbaren  Intensitätsstufe) 
die  Correctur  der  früher  gültigen  „Gleichung"  veranlasst  —  Zwischen 
den  einzelnen  Beobachtungsreihen  wurde  das  Sehorgan  immer  wieder 
in  den  Ausgangszustand  massiger  Helladaptation  zurückgebracht  and 
die  Constanz  des  Tageslichtes  controlirt;  solche  nahm  ich  an^  wenn 
die  ursprüngliche  Gleichungseinstellung  neuerlich  zutraf. 

Die  nachstehende  TaheUe  enthält  die  nur  im  Zusammenhang  interessirendai 
reciproken  Werthe  der  für  die  4  Lichter  von  682  fjifâ,  589  fâfi^  585  /i^,  492  fâu 
tjcî  verst:biedenen  Stadien  von  Dunkeladaptation  zur  Herstellung  von  Hellif- 
keitsgh.'ichheit  nothwendig  befundenen  CoIIimatorspaltbreiten.  Auf  Grund  der 
lrüh(?[  gf -wandert  erwiesenen  Unabhängigkeit  der  „farblosen**  Helligkeitagleichnrgeo 
im  stark  indirecten  Sehen  von  der  Lichtstärke  an  sich  —  unter  den  gewahltca 
Yersiidisbedingungen  —  können  diese  Maasszahlen  zugleich  als  Helligkeita- 
HituivaU'nta  des  variant  gedachten  Tageslichtes  für  die  Strahlungen  des  constant 
gedachten  Auerlichtspectrums  betrachtet  werden.  Dabei  ist  das  Maximnm  der  fur 
den  Auägaogszustand  massiger  Helladaptation  gefundenen  Werthe  (entsprechend 
dem  Limite  von  589  fifi)  gleich  100  gesetzt. 

Tabelle  n. 


Wellenlänge:  ^^ 

682 

589 

535 

492 

Wertlie  fur  eine  extramaculare,  unter  den  gegebenen 
ikdirîKUDgen    relativ   total   farbenblinde   Netzhaut- 

1 
1 

1 

eti^llur    Feld  von   1^4'  oder  0,28  mm  Durchmesser 

iti    Ifc^'a^    Excentricität    unterhalb    des    Netzhaut- 

centruiEiä  in  einem  Zustande  massiger  Helladaptation 
Nach  L^cbtabschluss  (Dunkeladaptation)  von  5  Minuten 

12,4; 

100 

63,5 

16.1 

— 

56,7 

83.2 

— 

f*                       »                                      n                          n    ■*•"          « 

— 

45,3 

100 

— 

1  c; 

— 

40,0 

ia%2 

— 

T}                    n    .                               r)                        n   ^0         ^ 

7.9  1 

28.4 

117.6 

3Û.7 

'1                                    I»                                                              »                                          T)      "0                „ 

24,3 

145.6 

— 

Die*  nach  dem  Vorstehenden  beobachteten  Gleichungsalterationen 
k  OD  neu.  wie  früher  gezeigt,  nicht  auf  die  Aenderung  der  Liditstärke 
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an  sich,  bezüglich  welcher  übrigens  nur  die  erste  Bestimmungsreihe 
Ton  den  folgenden  verschieden  ist,  bezogen  werden,  sondern  führen 
zu  folgendem  Schlüsse:  Die  farblosen  Helligkeitsgleichungen 
im  stark  indirecten  Sehen  zwischen  einer  auf  der  übrigen 
Netzhaut  im  Allgemeinen  farbig  erscheinenden  homo- 
genen Strahlung  und  diffusem  Tageslichte  erfahren 
bei  Zustandsänderung  des  Sehorgans,  nicht  aber  bei 
Wechsel  der  Intensität  eine  beträchtliche  Störung, 
indem  bei  fortschreitender  Dunkeladaptation  z.  B.  die 
Spectrallichter  von  682  oder  589  /i/i  mittlerer  Wellen- 
länge eine  erheblich  geringere  Helligkeitszunahme, 
die  Spectrallichter  von  535  oder  492  ^^  eine  erheblich 
grössere  Helligkeitszunahme  aufweisen  als  das  unzer- 
legte  Tageslicht.  Dieselbe  excentrische  Netzhaut- 
stelle sieht  also  ein  unter  den  gegebenen  Bedingungen 
dauernd  farblos  erscheinendes  Spectrum  (d.  h.  die  ein- 
zelnen Lichter  auf  sehr  kleinem  Felde)  bei  einem  (massigen) 
Helladaptationszustande  mit  ganz  anderer  Hellig- 
keitsvertheilung  als  in  den  einzelnen  Stadien  fort- 
schreitender Dunkeladaptation.  Die  Helligkeitsdiffe- 
renz  der  urspQnglich  gleich  hell  erschienenen  Lichter 
wächst  nach  demselben  Gesetze,  nach  welchem  der 
Helligkeitszuwachs  farbloser  Lichteffecte  bei  Dunkel- 
adaptation überhaupt  erfolgt  (Aubert),  nämlich  anfangs 
schnell,  dann  immer  langsamer.  Die  Helligkeits- 
unterschiede sind  allerdings  wesentlich  geringer  als 
die  Helligkeitszunahme  überhaupt. 

Die  Helligkeitsvertheilung  in  dem  mit  einer  excentrischen 
Netzhautstelle  unten  den  gewählten  Bedingungen  (auf  sehr 
kleinem  Felde)  „farblos  gesehenen  Spectrum"  eines  Auerlichtes  zeigt 
zunächst  bei  einem  Zustande  massiger  Helladaptation  denselben 
Typus  wie  jene  in  dem  central  oder  extramacular  farbig  gesehenen 
Spectrum:  in  allen  drei  Fällen  liegt  das  Helligkeitsmaximum  um 
589  ^iJL.  Mit  fortschreitender  Aenderung  des  Erregbarkeits- 
zustandes im  Sinne  von  Dunkeladaptation  ändert  sich  auch  die 
Helligkeitsvertheilung,  indem  —  verglichen  mit  dem  diflusen  Tages- 
lichte —  der  Zuwachs  für  den  langwelligen  Theil  geringer,  für 
den    kurzwelligen    grösser   ausfällt,    so    dass   zwischen    Licht    von 


586  Armin  Tschermak: 

589  ^^  und  535  /i/i  ein  Indifferenzpunkt  zu  liegen  kommt  ').  Dabei 
rückt  das  Helligkeitsmaximum  relativ  rasch  nach  der  kurzweIli|teD 
Seite  hin:  schon  nach  Lichtabschluss  von  etwa  fünf  Minuten 
ist  die  Helligkeit  entsprechend  der  Strahlung  von  535  ^pi  grösser 
als  für  die  bisher  hellste  Stelle  um  589  ^^.  In  den  Stadien  vor- 
geschrittener Dunkeladaptation  scheint  femer  dieselbe  geänderte 
Helligkeitsvertheilung  angenähert  für  das  gesammte  extramacolare 
Gebiet  zu  gelten. 

Die  in  meinen  Beobachtungen  nur  angedeutete  Werthreibe  für 
fast  vollendete  Dunkeladaptation  —  nach  60'  Lichtabschluss  —  be- 
sitzt denselben  Typus  wie  die  Werthreihen,  welche  —  allerdinf^s  für 
ganz  verschiedene  Lichtquellen   ~  F.  Hillebrand,  femer  Hering; 
und   Pereies,  sowie  König,   Tonn,  v.  Kries  und  Nagel  bei 
ziemlich  vorgeschrittener  Dunkeladaptation  auf  grossem  Felde  und 
mit  wandemdem  Blick,  also    wesentlich  im  indirecten  Sehen ,  f&r 
farblos  gesehene  Spectren  erhielten  ;  mit  diesen  Ergebnissen  stimmen 
hinwiedemm   die   Resultate    der   Reizschwellenmethode   (König, 
Abney  und  Festing,  Haycraft)  im  Wesentlichen  überein. 

V.  Kries  hat  bekanntlich  zuerst  die  Helligkeitsvertheilung  im 
Spectmm  des  Gaslichtes,  und  zwar  bezüglich  der  Lichter  von  680  ^ 
bis  513  lifA^  für  eine  unter  den  gewählten  Bedingungen  relativ  total 
farbenblinde  Netzhautstelle  seines  farbentüchtigen,  helladaptirten 
Auges  untersucht.  Meine  eigenen  analogen  Beobachtungen  zeigen, 
soweit  sie  wegen  der  Verschiedenheit  der  Lichtquelle  überhaupt  ver- 
gleichbar sind,  eine  gute  Uebereinstimmung  mit  seinen  Befunden« 
Derselbe  Autor  hat  auch  auf  die  Verschiedenheit  hingewiesen,  welche 
besteht  zwischen  der  Reihe  der  so  ermittelten  farblosen  „Peripherie- 
werthe**  und  jener  der  von  ihm  so  genannten  „  Dämmerangs werthe*  ^. 


1)  Demnach  weist  ein  Licht  (5î^  (jifA),  welches  beim  Uebergang  in  das 
stärker  indirecte  Sehen  des  heUadaptirten  Auges  noch  eine  geringe  Helli^eits- 
minderung  in  Vergleich  zum  Tageslichte  erfährt,  bei  Dankeladaptation  derselben 
Netzhautstelle  eine  erhebliche  relative  Zunahme  auf:  der  Indifferenzpunkt  im 
Spectrum  liegt  also  für  beide  Fälle  verschieden  (zwischen  525  und  516  ^/u  einer- 
seits, zwischen  589  und  535  ^fi  andererseits).  Für  dieses  Verhalten  konnten 
mehrere  Umstände  angeführt  werden.  Hier  sei  nur  an  den  zweifellosen  Hellig* 
keitseinâuss  jeder  Farbe  an  sich,  entsprechend  der  Sättigung,  (auch  bei  optimaler 
Sättigung  kommt  jeder  Farbe  Helligkeit  zu!)  und  an  die  Möglidikeit  eines 
specifisch  verschiedenen  Helligkeitseinflusses  der  Farben  erinnert  (vgl.  S.  29). 

2)  Dieselben  wurden  von  Nagel  (sog.  Grünblinder)  bei  »geringer  Licht- 
stärke und  guter  Dunkeladaptation"  hergestellt  zwischen  je  einem  homogenen  Lichte 
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Speciell  betonte  er  die  verschiedene  Lage  des  Helli^keitsmaximums^ 
welches  im  ersteren  Falle  von  ihm  bei  Licht  von  608  fi/i,  im  letzteren 
etwa  bei  540  fifi  gefunden  wurde. 


I V.    Schlossbetrachtong. 

Die  ungleichmässige  Helligkeitsänderung,  welche  verschieden- 
farbige Lichter  einerseits  beim  Uebergang  in  das  indirecte  Sehen, 
andererseits  bei  Dunkeladaptation  (Purkinje'sches  Phänomen)  er- 
fahren, wurde  bekanntlich  von  Hering*)  und  F.  Hillebrand*) 
auf  einen  specifisch  verschiedenen  Einfluss  der  farbigen  Erregungs- 
fomponente  bezüglich  der  Helligkeit  des  Gesammteindruckes  bezogen: 
die  rothe  und  gelbe  Theilerregung  wirke  im  Allgemeinen  erhellend, 
die  grüne  und  blaue  verdunkelnd. 

Die  ungleichmässige  Helligkeitsänderung  hingegen,  welche  ver- 
schiedenartige farblose  Mischlichter  einerseits  beim  Ueber- 
gange  zu  indirecter  Betrachtung,  andererseits  bei  Aenderung  des 
Adaptationszustandes')  aufweisen,  gestattet  keine  Zurûckfûhrung  auf 
eine  specifische  Helligkeit  der  Farben.  Nicht  die  einzelnen  physio- 
logischen Valenzen  oder  Sonderreizwerthe  der  Lichter,  sondern  deren 
physikalische  Verschiedenheit  ist  hierfür  von  Bedeutung. 

Beide  Erscheinungsgebiete  sowie  die  Störung,  welche  „ferblose" 
Helligkeitsgleichungen  für  das  stärker  indirecte  Sehen  —  die  aller- 
dings nicht  als  reiner  Ausdruck  der  localen  Weissvalenzen  zu  be- 


ond  einer  Micbung  von  Licht  von  642  ^/i  und  Licht  von  4603  fjifi  (aas  Gaslicht- 
spectren).  Vgl.  J.  v.  Kries  und  W.Nagel,  üeber  den  Einfluss  von  Lichtstärke 
und  Adaptation  auf  das  Sehen  des  Dichromaten  (GrQnblinden).  Zeitschr.  f. 
Ptychol.  u.  Physiol,  d.  Sinnesorgane  Bd.  12  S.  1.    1896. 

1)  Ueber  Holmgren's  vermeintlichen  Nachweis  der  Elementarempfindungen 
des  Gesichtssinnes.  Pfl&ger's  Arch.  Bd.  40  S.  19  Anm.  1  u.  Vorbemerkungen 
zur  Abhandlung  von  F.  Hillebrand. 

2)  Sitzungsber.  d.  Wiener  Akad.  d.  Wiss.  Bd.  98  Abth.  3  S.  70. 

8)  Ich  prüfte  seiner  Zeit  (Pflüger's  Archiv  Bd.  70  S.  297)  möglichst  voll- 
kommene farblose  Gleichungen  —  binärer  Natur  oder  mit  reflectirtem  Himmels- 
Uchte  —  auf  ihr  Verhalten  bei  Wechsel  der  Intensität  und  bei  Aenderung  des 
Adaptationsznstandes,  obzwar  auch  mir  die  erheblich  stärkere  adaptative  Alte- 
ration von  sog.  Gleichungen  zwischen  homogenem  Gelb  und  einem  Gemisch  aus 
geblichrothem  und  gelbgrOnem  Spectrallichte  aufgefallen  war.  Bereits  Hering 
hat  auf  die  Unvollkommenheit  solcher  Gelbgleichungen  hingewiesen,  welche  durch 
die  auch  bei  erreichter  Farbentongleichheit  fortbestehende  SättigungsdifTenz  der 
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trachten  sein  dürften  —  bei  Dunkeladaptation  erfahren,  lassen  m.  L 
im  Wesentlichen  eine  einheitliche  „Erklärung"  zu.  Die  Weiss- 
Valenzen  verschiedenartiger  Lichter  ändern  sich  im 
helladaptirten  Auge  local  vom  Gentium  nach  der 
Peripherie  hin,  sowie  an  derselben  Netzhautstelle  bei 
Dunkeladaptation  in  ungleichem  Maasse. 

Die  Annahme  einer  specifisch  verschiedenen  Billigkeit  der 
Farben  ist  neben  dieser  Vorstellung  einer  localen  wie  adaptativen 
Verschiedenheit  der  Weissvalenzen  zwar  discutabel,  doch  zunächst 
nicht  hinlänglich  zu  begründen,  wenngleich  einige  Erscheinungen  für 
dieselbe  angeführt  werden  könnten  (z.  B.  das  Hellerwerden  gewisser 
gelbgrüner  Lichter  während  des  Gelberscheinens  in  jener  Netzhaut- 
zone, welche  unter  den  gewählten  Bedingungen  relativ  rothgrûo- 
blind  ist). 

Die  Grundlage  der  Aenderung  der  Weissvalenzen  könnte,  wie 
ich  schon  ein  Mal   auseinandergesetzt  habe  (1-  ^-  S-  324),   zunächst 
in  einer  variablen  Absorption  der  Strahlungen  vor  der  lichtempfind- 
lichen Schicht  (etwa  durch  das  phototrope  Retinalpigment)  gesucht 
werden.    —    Plausibler   ist  jedoch    m.    E.    die    Vorstellung   einer 
Aenderung  in  dem  photochemischen  Reizvermittler,  im  Absorptions- 
apparate des  Auges.    Es  würde  sich  demnach  um  eine  Aenderung 
des  Mengenverhältnisses  der  Sehstoffe  handeln,  von  denen  bereits 
Kühne   und   Haab  eine  Mehrzahl  für  die  Auslösung  der  ein- 
fachen, selbstständigen  Weisserregung  angenommen   haben; 
einer  dieser  Weiss-Sehstoffe  könnte  nach  diesen  Autoren  der  Seh- 
purpur  sein.    Eine  solche  Annahme  ist  wesentlich  verschieden  von 
der  Vorstellung  eines  zweifachen  Weissprocesses  (eines  einfachen 
in  den  Stäbchen  und  eines  trichromatischen  in  den  Zapfen),  wie  ae 
hauptsächlich  v.  K  r  i  e  s  hinzugefügt  hat  zu  der  recht  wohl  discutablen, 
aber  m.  E.  nicht  hinlänglich  begründeten  Hypothese  Max  Schultzens, 
dass  nur  den  Zapfen  neben  Weisserregbarkeit  auch  Farbensinn  zu- 
komme *). 

beiden  Hälften  gegeben  ist.  Ihr  Werth  speciell  fiir  die  Untersuchung  der  ^Gelb- 
gichtigkeit"  und  „Blausichtigkeit"  (Hering)  wird  durch  diese  Einschrintoinj 
nicht  bestritten.  —  Es  kam  mir  auf  eine  Untersuchung  der  isoHrten  Weias- 
▼alenzen  an,  und  ich  schloss  daher  die  Arbeiten  über  farbige  Gleichangeo  w» 
der  Erörterung  aus  (S.  298  Anm.  1). 

1)  Ebenso  wie  v.  Kries  ist  H.  Parinaud  (seit  1881)  seibststândig  w  eben 
dieser  Vorstellung  gelangt     Vgl.  dessen  Buch  „La  vision"  S.  65  £    Paris  le^ 
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Bezüglich  der  von  v.  Kries  und  seinen  Mitarbeitern  (Nagel, 
Polimanti,  SamojlofOi  sowie  von  Parinaud  angenommenen 
Sonderstellung  des  stäbcbenfreienBezirkes,  welcher  der 
Dunkeladaptation  so  gut  wie  gänzlich  ermangle  (vgl.  speciell  die 
Abbandlungen  „Kritische  Bemerkungen  zur  Farbentheorie",  Ztschr. 
f.  Psych,  und  Phys.  der  Sinnesorgane  Bd.  19  S.  175,  und  „Weitere 
Mittheilungen  über  die  functionelle  Sonderstellung  des  Netzhaut- 
centrums" ebenda  Bd.  23  S.  161),  sei  hier  nur  Folgendes  bemerkt. 
Für  das  Auge  von  Koster,  Shermann,  mir  u.  A.  hat  sich  ein 
Adaptationseifect  auch  im  Centrum  ergeben,  der  bei  mir  allerdings 
erheblich  hinter  jenem  im  indirecten  Sehen  zurückbleibt  Angesichts 
der  grossen  individuellen  Verschiedenheit  (anscheinend  auch  Alters- 
verschiedenheit) des  Adaptationsvermögens,  bezüglich  dessen  im 
Wesentlichen  zwei  Typen,  entsprechend  der  Gelbsichtigkeit  und  der 
Blausichtigkeit  Bering's,  zu  bestehen  scheinen ').  dürfte  die  Differenz 
der  Beobachtungsresultate  nicht  so  sehr  auf  die  zum  Theil  verschiedene 
Methodik  als  vielmehr  auf  eine  individuelle  bezw.  typische 
Verschiedenheit  der  Beobachter  zu  beziehen  sein;  dieselbe 
könnte  nicht  bloss  das  Ausmaass  der  Steigerung  der  Weisserregbar- 
keit überhaupt  und  den  Grad  der  Ungleichmassigkeit  der  Zunahme 
der  Weissvalenzen,  sondern  auch  das  relative  Verhalten  von  Centrum 
und  indirectem  Sehen  betreffen.  In  dieser  Ansicht  bestärken  mich 
die  kürzlich  veröffentlichten  Beobachtungen  von  v.  Kries  an  farb- 
losen Gleichungen,  wie  ich  sie  verwendet  habe.  —  Uebrigens  hoffe 
ich  bald  weitere  Gründe  für  das  Bestehen  eines  deutlichen  Adaptations- 
effectes  im  st&bchenfreien  Bezirke  meiner  Augen  und  Anderer  bei- 
bringen zu  können.  Versuche  über  die  individuelle  Verschiedenheit 
des  Adaptationsvermögens  hat  Herr  Privatdocent  Dr.  Birch-Hirsch- 
feld  (Leipzig)  in  Gemeinschaft  mit  mir  vor  längerer  Zeit  brennen. 

Es  erscheint  mir  nicht  überflüssig,  die  Scheidung  der  Vorgänge 
im  photochemischen  Reizvermittler  oder  Absorptionsapparate  und 
der  Processe  im  nervösen  Apparate  (sensu  striction)  zu  betonen, 
von  deren  mit  Bewusstseinscorrelaten ,  Gesichtsempfindungeu,  aus- 
gestatteten   Gliedern    Bering's    classische    Theorie    der    Gegen- 


1)  Vgl.  meinen  Vortrag:  Ueber  physiologische  und  pathologische  Anpassung 
des  Auges  S.  10.    Leipzig,  Veit  &  Comp.  1900. 
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färben  handelt  Damit  eröffnet  sich  auch  die  Perspective  auf 
eine  besondere  Gruppe  von  Anomalien  des  licht-  und  Farben- 
sinnes, welche  weder  im  lichtleitenden  noch  im  nervösen  Apparate, 
sondern  in  den  Sehstoffen  begründet  wären.  Doch  scheint  mir 
ein  weiteres  Ausspinnen  der  Speculation  über  die  Sehstoffe  defzest 
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(Physiologisches  Laboratorium  in  Leyden.) 

Ueber  eine  Methode 
zur  Messung:  des  Interpleuralen  Druckes. 

Von 
J.  P.  TAH  €er  Brvrk. 


(Hierza  Tafel  X.) 

Die  schon  von  mehreren  Forschem  ausgeführten  Messungen  des 
interpleuralen  Druckes  sind  fast  sämmtlich  nach  indirecten  Methoden 
angestellt  worden,  und  die  Frage  liegt  auf  der  Hand,  warum  man 
zur  Erreichung  seines  Zweckes  nicht  den  scheinbar  einfachsten  und 
kürzesten  Weg  gewählt  und  ein  Manometer  direct  mit  der  Pleura- 
höhle verbunden  hat. 

Die  Lösung  dieser  Frage  liegt  in  den  praktischen  Schwierig- 
keiten, welche  an  die  Ausführung  einer  directen  Messung  ge- 
knüpft sind. 

Wenn  man  ein  Rohr  durch  die  Brustwand  in  die  Pleurahöhle 
einfuhrt,  wird  immer  atmosphärische  Luft  zwischen  die  beiden 
Pleuren  eindringen.  Und  sobald  dies  geschieht,  werden  die  Lungen 
ihr  Volumen  verringern,  womit  ihre  elastische  Spanming  und  somit 
auch  der  negative  interpleurale  Druck  kleiner  wird. 

Saugt  man  mit  einem  geeigneten  Apparate  die  eingedrungenen 
Gase  heraus,  so  kann  die  Lunge  sich  an  die  Oeflfhung  der  ein- 
geführten Canule  anlegen  und  dieselbe  verschliessen ,  lange  schon 
ehe  alle  Luft  aus  der  Pleurahöhle  entfernt  worden  ist  In  Folge 
dessen  wird  eine  einfache  Druckmessung  unmöglich. 

Auf  Rathschlag  von  Prof.  Einthoven  haben  wir  versucht,  diese 
Schwierigkeiten  zu  umgehen ,  indem  wir  gleichzeitig  Druck-  und 
Volummessungen  vorgenommen  haben. 

Man  bringt  ein  gemessenes  Quantum  Luft  in  die  Pleurahöhle 
eines  Hundes  und  misst  den  interpleuralen  Druck.  Darauf  fügt  man 
allmälig  grössere  Quantitäten  Luft  zu,   misst  deren  Volumina  und 

1.  Pfltgtr,  ArehiT  Ar  Pbys^oloffb.    Bd.  82.  40 
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beobachtet  die  Veränderungen,  welche  der  interpleurale  Druck  er- 
leidet. Sind  die  Drucke  bekannt,  welche  in  der  Pleurahöhle  herrsch^i, 
wenn  dieselbe  a,  6,  c  u.  s.  w.  Eubikcentimeter  Luft  enthält,  so  kann 
man  leicht  ermitteln,  wie  hoch  der  Druck  sein  wird,  wenn  gar  keine 
Luft  mehr  vorhanden  ist.  Man  construire  nur  eine  Curve  in  ein 
Coordinatensystem^  auf  dessen  Abscissenachse  die  Volumina  Luft  ond 
auf  dessen  Ordinatenachse  die  entsprechenden  Beträge  des  negaüven 
Druckes  abgemessen  werden.  Die  Schnittpunkte  der  auf  diese  Weise 
erlangten  Coordinaten  werden  mit  einander  verbunden,  oder  besser, 
man  zieht  eine  Curve  einfacher  Gestalt,  welche  diesen  Schnittpunkten 
ungefähr  entspricht.  Wo  die  verlängerte  Curve  die  Ordinatenachse 
schneidet,  findet  man  die  Ordinate,  welche  die  Höhe  des  negativen 
Druckes  bei  ganz  entfalteten  Lungen  anzeigt. 

Während  wir  unten  auf  die  Ergebnisse  einer  Anzahl  von 
Messungen  und  die  Gestalt  der  construirten  Curven  näher  eingehen 
werden,  sollen  jetzt  erst  einige  Eigenthümlichkeiten  der  Methode  and 
der  benutzten  Apparate  erwähnt  werden. 

Die  verwendete  Pleuracanüle  ist  eine  gerade  Messingröhre, 
welche  an  einem  Ende  durch  einen  Hahn  verschlossen  werden  kann^ 
während  das  andere,  von  einem  Bügel  überbrückte  Ende  stets  offen 
bleibt  und  zwischen  zwei  Rippen  in  die  Pleurahöhle  eingebracht 
wird.  An  diesem  Ende  befinden  sich  zwei  Querleisten,  welche  beim 
Einführen  den  Rippen  parallel  verlaufen  und  nachher  um  90  **  ge- 
dreht werden,  wodurch  das  Entschlüpfen  der  Röhre  aus  der  Thorax- 
höhle verhütet  wird.  Man  schliesst  die  Hautwunde  um  die  Canüle 
herum  und  umwickelt  den  aus  dem  Thorax  herausragenden  Theil 
der  letzteren  mit  so  vielen  Eautschukwindungen,  dass  die  Querleisten 
fest  an  die  Rippen  angepresst  werden. 

Nachdem  auf  diese  Weise  eine  solide  luftdichte  Verbindunc 
hergestellt  ist,  wird  die  während  der  Operation  in  die  Pleurahöhle 
eingedrungene  Luft  mit  einem  Saugapparate  langsam  entfernt.  Saugt 
man  sehr  langsam,  so  kann  man  fast  alle  eingedrungene  Luft  bis 
auf  höchstens  2  ccm  aus  der  Pleurahöhle  entfernen.  Saugt  man 
plötzlich  und  kräftig,  so  bleibt  ein  grosses  Quantum  Luft  zurück,  und 
wird  die  Canüle  trotz  des  Vorhandenseins  des  Bügels  vollständig 
durch  die  Lunge  verschlossen.  Eine  weitere  Erhöhung  der  zum 
Saugen  angewendeten  Kraft  sogar  bis  zu  1  m  Wasser  und  mehr 
ändert  diese  Sachlage  nicht 

Bei  oberflächlicher  Betrachtung  könnte  man  glauben,  dass  der 
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Zeitpunkt,  an  dem  die  Canüle  verschlossen  wird,  leicht  anzugeben 
sei,  wenn  man  nur  die  respiratorischen  Schwankungen  des  negativen 
Druckes  beobachte.  Man  würde  erwarten^  dass,  solange  diese 
Schwankungen  durch  das  Manometer,  welches  mit  der  Pleuracanûle 
communicirt,  deutlich  angezeigt  werden,  die  Canüle  frei  in  der  Pleura- 
höhle liegen  müsse.  Aber  gerade  das  Entgegengesetzte  ist  der  Fall. 
Eigens  dazu  angestellte  Versuche  erwiesen,  dass  man,  auch  wenn 
mit  ausserordentlich  grosser  Kraft  aspirirt  wird,  noch  Athem- 
Schwingungen  im  Manometer  beobachtet. 

Bei  Hund  Nr.  2  waren  dieselben  noch  deutlich  vorhanden, 

wenn  das  Wassermanometer  im  Mittel  —  480  mm  zeigte, 
bei  Hund  Nr.  3,     „      „  „  ^       ^     _  300  „       „ 

Tt          n        n    ^y        »         fi  n  n          n  ^'^     i»  n 

»»i»'*!»!»  »  fi         n  ^^^    n  n 

»          I»         »  *^i        »         »  n  »          r  255     „  „ 

V          I»         n  ^^}        i»n  »  »»  ^'^n  n 

»           1»         »  ^^i        »         »»  Ï»  «          1»  *^^     n  I»  • 

Dennoch  war  bei  diesen  Hunden  der  negative  Druck  bei  der 
Inspiration,  wie  aus  den  gleich  anzuführenden  Messungen  hervorgeht, 
nicht  grösser  als  —  80,  höchstens  — 140  mm  aq. 

Die  oben  erwähnten  Resultate  bringen  vielleicht  die  Erklärung 
für  die  sehr  hohen,  von  allen  anderen  Angaben  abweichenden  Werthe, 
welche  d'ArsonvaP)  gefunden  hat 

Die  Quantitäten  Luft,  welche  in  die  Pleurahöhle  eingeftüirt  und 
wieder  herausbefördert  wurden,  wurden  in  einer  calibrirten  gläsernen 
Röhre  gemessen,  welche,  indem  sie  von  Wasser  umspült  wurde,  eine 
für  unsere  Zwecke  genügend  constante  Temperatur  hatte.  Die  Druck- 
schwankungen wurden  mittelst  eines  Femrohrs  abgelesen. 

Es  können  im  Allgemeinen  zwei  Bedenken  gegen  unsere  Messungen 
geltend  gemacht  werden  :  erstens,  dass  sie  über  Wasser,  anstatt  über 
Quecksilber,  ausgeführt  wurden,  und  zweitens,  dass  von  der  in  der 
Pleurahöhle  vorhandenen  Luft  ein  Theil  resorbirt  wird,  wodurch  man 
nach  kurzer  Zeit  das  Volum,  welches  die  Pleurahöhle  enthält,  nicht 
mehr  genau  kennt.    Beide  Bedenken  sind  jedoch  von  sehr  unter- 


1)  A.  d'Arsonval  (Recherches  théoriques  et  expérimentales  sur  le  rôle  de 
réUfltidté  du  poumon  dans  les  phénomènes  de  la  circulation.  Thèse,  Paris  1877, 
p.  43)  gibt  für  den  negativen  Druck  des  normal  respirirenden  Hundes  bei  Ex- 
spintion  150,  bei  Inspiration  200—220  mm  aq.  an. 

40* 
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geordneter  Bedeutung.  Im  Messrohre  war  die  mit  dem  zu  mesaea- 
den  Quantum  Luft  in  Berührung  kommende  Wasseroberfl&cbe  kleia^ 
und  das  Messen  beanspruchte  wenig  'Zeit.  Die  unter  diesen  Um- 
ständen von  der  Einrichtung  des  Apparates  bedingten  Fehler  be- 
trugen nach  früher  dazu  absichtlich  angestellten  Versuchen  nicht 
mehr  als  einige  Bruchtheile  eines  Kubikcenti  meters.  Auch  die  COg- 
Production  und  0-Resorption  konnten  vernachlässigt  werden.  IHe 
Luft  verweilte  nur  wenige  Minuten  in  der  Pleurahöhle,  und  ihr  Volatn 
wurde  gemessen,  sowohl  bevor  sie  eingeftkhrt  wie  gleich  nachdem 
sie  wieder  herausbefördert  war. 

Man  tracheotomirte  einen  narkotisirten  Hund  1,  von  8.75  kg  und 
befestigte  die  Pleuracanüle  in  die  Brusthöhle.  Die  in  die  Pleurahöhle 
eingedrungene  Luft  wird  entfernt,  während  die  Respiration  des  Thiere« 
—  um  die  HerausbefÖrderung  möglichst  vollständig  zu  machen  — 
künstlich  unterhalten  wird.  Darauf  bringt  man  ein  bestimmtes 
Quantum  Luft  in  die  Pleurahöhle  und  liest  das  die  Schwankungen 
des  negativen  Druckes  anzeigende  Manometer  ab.  Athmet  das  Thier 
ruhig,  so  sind  die  Werthe  für  Inspiration  resp.  Exspiration  fast  jedes 
Mal  constant,  bei  Inspiration  —  80  mm  aq.,  bei  Exspiration  —  102  mm  &q. 
im  Durchschnitt,  bei  Ein-  und  Ausathmung  —  91  mm  aq. 

Endlich  wird  die  Quantität  Luft  gemessen,  welche  nach  einer 
vollendeten  Exspirationsbewegung  in  der  Pleurahöhle  zurückbleibt. 
Im  oben  erwähnten  Falle  betrug  diese  Menge  gerade  10  ccm. 

Derselbe  Versuch  wird  bei  demselben  Hunde  mit  anderen  Quanti- 
täten Luft  in  der  Pleurahöhle  wiederholt.  Dabei  müssen  eret  ge- 
ringe, sodann  allmälig  grössere  Luftmengen  zwischen  die  Pleuren 
gebracht  werden.  Denn  die  Lungen  scheinen  sich  nicht  leicht  mehr 
regelmässig  auszudehnen,  wenn  sie  einmal  durch  sehr  grosse  Luft- 
mengen auf  ein  kleines  Volum  reducirt  worden  sind;  der  n^ative 
Druck  weist  letzteren  Falles  UnregelmässigkeiteJi  auf,  welche  viel- 
leicht durch  das  Vorhandensein  atelektatischer  Lungentheile  erklärt 
werden  müssen. 

Um  den  Fehler,  welchen  die  vorzeitige  Verschliessung  der  Pleura- 
canüle durch  die  Lunge  hervorrufen  kann^  möglichst  zu  verrincem, 
wurde  die  zu  messende  Menge  immer  mehr  als  ein  Mal,  meistens  drei 
Mal,  in  die  Pleurahöhle  gebracht  und  wieder  herausbefördert  Von 
den  drei  Messungen  wurden  übereinstimmende  Resultate  gefordert 

Die  Werthe,  welche  wir  beim  Hunde  1  und  bei  einer  Reibe 
anderer  Hunde  erlangt  haben,  sind  in  die  Tabelle  I  eingetragen« 
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Nach  den  Daten  dieser  Tabelle  wurden  Curven  construirt.  Auf 
der  am  Ende  dieses  Aufsatzes  beigefügten  Tafel  X  sind  eine  Anzahl 
von  Curven  in  eben  so  vielen  Coordinatensystemen  gezeichnet 
Letztere  besitzen  eine  gemeinschaftliche  Ordinatenachse  yy. 

Während  die  Abscissenachsen  nicht  gezeichnet  sind,  findet  man 
die  Abscissenlängen,  welche  ebenso  wie  die  Ordinatenlängen  sämmt* 
lieh  mit  demselben  Maassstabe  gemessen  sind,  auf  der  Linie  xx 
angegeben.  Die  Ziffern  dieser  Linie  bedeuten  in  Kubikcentimetem  die 
in  der  Pleurahöhle  enthaltenen  Volumina  Luft,  während  die  neben 
den  Curven  stehenden  Ziffern  den  negativen  Druck  in  Millimetern 
Wasser  anzeigen. 

Tabelle  L 


Nummer 

Luftmenge 
in  der  Pleura- 
höhle in 

Interpleuraler  Druck  in  mm  Wasser 

und  Gewicht 

bei  der 

hei  der 

1 

durch- 

des Hundes 

ccm 

Exspiration 

Inspiration 

schnittlich 

10 

-  80 

—102 

—  91 

22 

—  73 

—  95 

—  84 

Nr    1 

44 

-  63 

—  85 

-  74 

i,^r>   1 

65 

—  59 

—  79 

—  69 

8,75  kg 

74 

-  54 

-  70 

—  62 

81 

-  53 

—  71 

-  62 

*^ 

115 

—  45 

—  61,5 

-53 

13 

-  68 

-  85,5 

—  77 

20 

—  63 

-86 

—  74,5 

Nr.  4 

41 

-  61 

-  76 

-  68,5 

S  kg 

50,5 

—  58,5 

—  77 

—  68 

58 

-  58,5 

—  75 

—  67 

78 

-  53 

-  63,5 

-  58 

13 

-  69 

—  85,5 

—  77 

16 

—  68 

-  85,5 

-  77 

Nr.  5 

.32 

-  62 

—  71 

—  66,5 

Û  C     1 

44 

—  59 

—  70 

—  64,5 

8,5  kg 

53,5 

—  52,5 

—  59 

-  56 

66,5 

-52,5 

-  60 

-  56 

80 

-47 

-  54 

—  50,5 

9 

-  79 

-101 

-  90 

18,5 

—  71 

-88,5 

-  80 

Nr.  6 

23 

—  63,5 

-77,5 

-  70,5 

32 

-  66,5 

—  78 

-  72 

6,5  kg 

43,5 

-  59,5 

-  70,5 

-  65 

54 

—  54,5 

—  59,5 

-  57 

66 

-49 

-  61 

—  55 

Die  ersten  zwei  Curven  entsprechen  den  Werthen  des  negativen 
Druckes  der  Hunde  1  und  4  bei  der  Exspiration,  die  zwei  folgenden 
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den  negativen  Drucken  der  Hunde  5  und  6,  wie  8ie  aus  den  er- 
haltenen Werthen  bei  In-  und  Exspiration  als  Durchschnittsdnicke 
berechnet  werden  können,  während  die  letzte  Curve  nach  den  Grössen 
des  negativen  Druckes  bei  der  Exspiration  des  curarisirten  und  künst- 
lich athmenden  Hundes  16  construirt  worden  ist 

Was  die  Gestalt  der  Gurven  anbelangt,  so  bemerken  wir,  dass 
sie  um  so  steiler  sind,  je  mehr  sie  sich  der  Ordinatenachse  nähern. 
Daraus  geht  hervor,  dass  die  das  Lungengewebe  ausdehnenden  Krftfte 
nicht  mit  der  Ausdehnung  proportional  zunehmen.  Je  mehr  die 
Lungen  schon  ausgedehnt  sind,  um  so  grösser  wird  die  Kraft,  welche 
erforderlich  ist,  ihr  Volum  mit  einem  constantem  Betrage  zu  ver- 
grossem  *). 

Man  muss  erwarten,  dass  im  Allgemeinen  die  Gurven  bei  kleinen 
Hunden  steiler  sein  werden  als  bei  grossen,  weil  ein  gleiches  Quantum 
Luft  in  der  Pleurahöhle  eines  kleinen  Hundes  das  Volum  der  Lungen 
verhältnissmässig  mehr  verringern  wird. 

Die  Thatsache  tritt  jedoch  auf  der  Tafel  nicht  klar  hervor,  wefl 
wahrscheinlich  der  Grössenunterschied  der  benutzten  Hunde  zu  ge- 
ring war. 

Ueber  den  Grad  der  Genauigkeit  der  Methode  kann  man  sich 
einigermaassen  ein  Urtheil  bilden,  wenn  man  die  Unterschiede  misst, 
welche  zwischen  den  thatsächlich  beobachteten  und  den  mittelst  Con- 
struction erhaltenen  Werthen  vorhanden  sind.  Die  grössten  Diffe- 
renzen findet  man 

in  der  ersten  Curve  bei  pi  zum  Betrage  von  2,5  mm  Wasser, 
„     „    zweiten    „        »    p«    „  „         „     2       »         , 

„     „    dritten    „        „    i>8     »  „         «    2,5     „ 

„      „    vierten    „        «    i>4     «  »         «    4       , 

»     n   fünften    „        „    Ps    n  n         «     1|5    „         „      . 

Es  ist  demnach  nicht  zu  erwarten,  dass  den  Endresultaten  viel 
grössere  Fehler  als  4  mm  aq.  anhaften. 

Fassen  wir  die  Resultate  einer  Reihe  von  Messungen  des  inter- 
pleuralen Druckes  im  Exspirationszustande  zusammen,  so  finden  wir 
bei  sechs  verschiedenen  Hunden  die  Werthe  87,  72,  77.  89,  81  und 

1)  Dies  findet  nur  innerhalb  gewisser  Grenzen  statt  Siehe  hierüber  Fr.  Klein, 
Ueber  das  Verhältniss  zwischen  Druck  und  Fülloug  bei  Hohlorganen  (Longeo 
und  Herz)  und  dessen  Ableitung  aus  der  Längsdehnnng.  Zeitschr.  t  BioL  Bd.  ^ 
S.  219.     1896. 
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68  mm,  im  Durchschnitt  79  mm  Wasser.  Eine  Vergleichung  dieser 
Ergebnisse  mit  denen  von  Heynsius,  welcher  sich  unter  allen 
Forschern  wohl  am  meisten  bemüht  hat,  den  Betrag  des  negativen 
Druckes  möglichst  genau  kennen  zu  lernen,  lehrt,  dass  die  von  ihm 
erlangten  Werthe  erheblich  niedriger  sind.  Heyn  si  us  fand  für 
den  negativen  Druck  bei  der  Exspiration  durchschnittlich  54  mm  aq., 
während  der  niedrigste  von  uns  gefundene  Betrag  68,  der  mittlere 
79  mm  aq.  beträgt. 

Wie  erklärt  sich  dieser  ziemlich  grosse  Unterschied  von  25  mm  ? 
Wahrscheinlich  aus  dem  Umstände,  dass  Heynsius  den  interpleu- 
ralen Druck  nach  dem  Tode  des  Versuchsthieres  gemessen  hat, 
während  unsere  Messungen  bei  lebenden  Hunden  angestellt  sind. 

Oefters  waren  wir  in  der  Lage,  zu  beobachten,  dass  der  negative 
Druck  sofort  nach  dem  Tode  des  Hundes  geringer  ist  als  während 
des  Lebens.  Aus  einer  Reihe  von  Versuchen,  welche  wir  auf  ver- 
schiedene Weise  angestellt  haben,  um  diesen  Punkt  näher  zu  prüfen, 
erwähnen  wir  nur  diejenigen,  welche  sich  auf  Hund  16  beziehen. 

Das  6,5  kg  schwere  Thier  wird  erst  mit  Morphium  und  Chloro- 
form narkotisirt,  sodann  tracheotomirt  und,  während  die  Respiration 
künstlich  unterhalten  wird,  durch  eine  intravenöse  Curarine-Injection 
gelähmt.  Jetzt  wird  nach  der  oben  beschriebenen  Methode  in  einer 
Reihe  von  Messungen  der  negative  Druck  bestimmt  Darauf  wird 
der  Hund,  indem  ihm  noch  weitere  7,5  mg  Curarine  eingeflösst 
werden  und  man  die  künstliche  Respiration  unterbricht,  getödtet, 
und  sofort  nach  dem  Tode  wird  in  einer  zweiten  Reihe  von  Messungen 
aufs  Neue  der  negative  Druck  bestimmt.  Zwei  und  achtzehn  Stunden 
nach  dem  Tode  werden  die  Messungen  wiederholt.  Aus  jeder  Reihe 
von  Werthen  wird  eine  Curve  construirt. 

Tabelle  ü. 


Luftmenge 

Interpleuraler 

Druck  bei  der 

Exspiration 

in  mm  aq. 

in  der 
Pleurahöhle 

Sofort         1 

2  Stunden 

18  Stunden 

In  vivo 

nach  dem      i 

nach  dem 

nach  dem 

in  ccm 

Tode 

Tode 

Tode 

0 

-  81 

-  52 

-  46 

-  48 

25 

-  57 

—  5() 

-  36 

-  29 

50 

—  46 

-  46 

—  2H 

—  15 

75 

—  :w 

-41 

-  20 

1 

100 

—  81 

-34         , 

—  11 

1         -^   15 

125 

-  26 

-  26 

-    3 

-^   81 

150 

-22         ' 

-  17          i 

1 

+     4 

^  46 
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In  obige  Tabelle  sind  für  bestimmte  Abscissenlàngen,  welche  sich 
auf  0,  25,  50  u.  s.  w.  ccm  Luft  in  der  Pleurahöhle  bezieben,  die  ent- 
sprechenden Ordinatenlängen  der  vier  Curven  eingetragen.  Wir 
sehen,  dass,  wenn  die  Pleurahöhle  keine  Luft  enthält  —  d.  h.  bei 
völlig  entfalteten  Lungen  — ,  der  interpleurale  Druck  sofort  nach  dem 
Tode  29  mm  aq.  geringer  ist  als  in  vivo,  und  dass  er  im  Laufe  von 
18  Stunden  um  noch  9  mm  abnimmt  Sind  die  Lungen  nicht  gani 
entfaltet,  so  werden  die  Unterschiede  zwischen  den  Drucken  in  vivo 
und  sofort  nach  dem  Tode  geringer,  um  bei  einer  Menge  von  75 
und  100  ccm  Luft  in  der  Pleurahöhle  ganz  zu  verschwinden,  ja  sogar 
ihr  Zeichen  zu  ändern.  Enthält  die  Pleurahöhle  sehr  grosse  Loft- 
mengen  —  150  ccm  —,  so  erreicht  der  Unterschied  zwischen  dem 
interpleuralen  Druck  in  vivo  und  18  Stunden  nach  dem  Tode  den 
hohen  Werth  von  68  mm  aq.  Schon  bei  100  ccm  wird  18  Standen 
nach  dem  Tode  der  Druck  positiv. 

Obenstehende  Ergebnisse  erfordern  auch  bei  der  Messung  des 
negativen  Druckes  des  Menschen,  auf  postmortale  Aenderungen  Rück- 
sicht zu  nehmen. 

Hutchinson*)  fand  bei  der  Leiche  eines  jungen  Mannes  mit 
intacten  Lungen  den  sofort  nach  dem  Tode  nach  Donders'  Methode 
gemessenen  negativen  Druck  gleich  63  mm  aq.,  und  Hey  si  us*)  ist 
geneigt,  diesen  Betrag  als  den  mittleren  Werth  beim  lebenden  Men- 
schen im  Exspirationszustande  anzunehmen.  Hutchinson  selber 
schätzt  jedoch  die  Saugkraft  in  vivo  viel  höher,  weil  er  irrtbûmlich 
annimmt,  die  Lungen  einer  Leiche  seien  um  so  viel  mehr  collahirt 
als  bei  der  Exspiration  in  vivo,  wie  das  Volum  der  sog.  Reserveluit 
beträgt.  Er  glaubt  den  negativen  Druck  in  vivo  mittelst  Messonff 
an  der  Leiche  bestimmen  zu  können,  nachdem  die  Reserveluit  —  im 
obea  irwähnten  Falle  90  engl.  Kubikzoll  =  1476  ccm  —  in  die 
Liin^ceii  eingeblasen  worden  ist,  und  gelangt  auf  diese  Weise  zu  dem 
aussernrtlentlich  hohen  Betrag  von  7,2  engl.  Zoll  =  182  mm  aq. 

Do  nders  fand  bei  11  menschlichen  Leichen  verschiedene,  zwischen 
30  xm\  70  mm  aq.  schwankende  Werthe.  Die  Lungen  zeigten  jedoch 
ï^Âmnitlich  die  Folgen  krankhafter  Processe;   daher  schätzt  er  die 


h  i1^  Hutchinson,  Todd's  Cyclopa^ia  of  Anat.  and  Physiul.  1849—1^^ 
Art,  Tborast  p.  1016.    Seine  Angabe  ist  2,5  engl.  Zoll. 

2)  A.  Heynsius,  Ueber  die  Grösse  des  negativen  Druckes  im  Thorax  beim 
mbigin  Athmen.  Pflüger's  Archiv  Bd.  29  S.  265.  1882.  Er  gibt  61  mm  als 
Mi  ltd  wen  h  an. 
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Saugkraft  bei  einer  mit  nomialeu  Lunp:en  verseheoen  Leiche  auf 
80  mm  aq.  In  vivo  schätzt  er  dieselbe  wegen  des  Tonus  der  in  den 
Lungen  vorhandenen  Muskelfasern  auf  noch  '4  höher  und  erhält  auf 
diese  Weise  den  Betrag  von  100  mm  aq.  Wenn  wir  uns  auch  der 
Vorstellung  nicht  anschliessen  können,  dass  der  von  Donders  er- 
wähnte Tonus  eine  so  sehr  in's  Gewicht  fallende  Rolle  spielt,  und 
wir  dagegen  viel  mehr  peneigt  sind,  einen  Einfluss  anzuerkennen  der 
geringeren  oder  stärkeren  Füllung  der  Gefässe,  der  sich  bildenden 
Atelektase  und  der  Todtenstarre,  welche  nicht  bloss  in  den  Lungen, 
sondern  auch  in  der  Thoraxwand  hervortritt  und  das  Volum  des 
Brustkastens  verringern  wird,  so  stimmt  dennoch  unsere  Ansicht, 
dass  die  Höhe  des  negativen  Druckes  nach  dem  Tode  eine  Verände- 
rung erleidet,  mit  der  Vorstellung  Donders'  überein,  und  glauben 
auch  wir,  dass,  wenn  der  negative  Druck  kurz  nach  dem  Tode 
80  mm  aq.  beträgt,  seine  Grösse  in  vivo  mindestens  100  mm  erreicht 
haben  muss. 

Die  Respirationssehwankongen  des  negativen  Druckes. 

Die  Bewegungen  des  von  uns  benutzten  Wassermanometers 
waren  zu  langsam  fOr  die  Messung  rasch  wechselnder  Druckhöhen. 
Demnach  entsprach  dieses  Instrument  weniger  dem  Zweck,  den  ne- 
gativen Druck  während  der  Inspirationsphase  anzuzeigen.  Der  Ueber- 
gang  vom  Zustande  der  Einathmung  in  den  der  Ausathmung  geht 
schnell  vor  sich,  oft  weit  rascher  als  die  Rückkehr  vom  Exspirium 
in  ein  neues  Inspirium.  Aus  dem  Umstände,  dass  in  der  zuletzt  er- 
wähnten Phase  der  Athembewegung  der  Wasserspiegel  des  Mano- 
meters während  einer  deutlich  merklichen  Zeit  ruhig  auf  derselben 
Höhe  stehen  bleibt,  ergibt  sich,  dass,  trotz  der  Trägheit  des  Instru- 
mente«,  der  negative  Druck  bei  Exspiration  genau  angezeigt  wird. 

Weil  sowohl  aus  den  Drucken  bei  der  In-  wie  der  Exspiration 
die  durchschnittlichen  Druckhöhen  ermittelt  werden,  haften  die  Fehler 
der  ersteren  auch  einigermaassen  den  letzteren  an,  und  dürfen  wir 
nur  diejenigen  Ziffern  der  Tabelle  I,  welche  sich  auf  die  Exspiration 
beziehen,  als  genügend  genau  betrachten. 

Um  die  Höhe  des  negativen  Druckes  bei  der  Inspiration  und 
namentlich  die  Grösse  der  normalen  Druckschwankungen  zu  be- 
stimmen, muss  man  das  langsame  Wassermanometer  durch  einen 
schneller  anzeigenden  Druckmesser  ersetzen.    Wir  wendeten  ein  zu 
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jenem  Zwecke  angefertigtes  empfindliches  selbst-registrirendes  Feder^ 
manometer  an.  Aus  den  Dimensionen  der  durch  das  Maoomeier 
registrirten  Curven  wurden  die  Druckhöhen  berechnet,  und  jede  Bethe 
der  erlangten  Werthe  konnte  wieder  durch  Construction  den  nef»- 
tiven  Druck  bei  völlig  entfalteten  Lungen  kenntlich  machen. 

In  der  Tabelle  UI  fassen  wir  einige  Messungsresultate  zusammen. 

Tabelle  III. 


Nummer 
und  Gewicht 
des  Hundes 

Luftmenge 

in  der 
Pleurahöhle 

Negativer 
Druck  hei 
Exspiration 

Negativer 
Druck  bei 
Inspiration 

Athem- 
schwankucig«!! 
des  negativea 

Dnidu 

in  ccm 

in  mm  aq 

in  mm  aq 

in  mm  aq. 

0 

81 

106 

2Ô 

12,3 

71,5 

95,5 

34 

22,7 

63 

91 

28 

Nr.  13 

26,6 

64 

89 

25 

7,5  kg 

33,1 

61 

86,5 

25,5 

40,3 

56 

82 

26 

49,5 

51 

73,5 

22,5 

58,3 

47 

67 

20 

0 

6S 

128 

• 

00 

9,8 

60,5 

120 

59,5 

Nr.  15 

14,4 

60,5 

121 

60^5 

O     1 

25,5 

55 

116 

61 

8  kg 

37 

50 

106 

56 

60,5 

44,5 

98 

53^5 

104,7 

36,4 

95,3 

58,9 

Die  mit  fetten  Ziffern  gedruckten  Zahlen  sind  durch  Construction 
erhalten. 

Es  geht  aus  dieser  Tabelle  hervor,  dass  die  Athemschwankunjren 
des  interpleuralen  Druckes  desselben  Hundes  zwar  Unregelmfissij;* 
keiten  aufweisen,  aber  doch  bei  wechselnder  Füllung  der  Pleura- 
höhle mit  Luft  nicht  weit  auseinandergehen;  dass  sie  dagegen  bei 
dem  einen  Hunde  (15)  zwei-  bis  dreifach  grösser  sein  können  als 
beim  anderen  (13).  Letzteres  kann  uns  nicht  Wunder  nehmen.  Denn 
die  rhythmischen  Veränderungen  des  interpleuralen  Druckes  werden 
wesentlich  durch  die  Tiefe  der  Athmung  bestimmt,  und  diese  ist  so- 
wohl bei  verschiedenen  Individuen  als  bei  demselben  Individuum 
unter  verschiedenen  Umständen  grossen  Schwankimgen  ausgesetzt 
Denn  Körperbewegung,  ein  leichter  oder  tiefer  Schlaf,  der  Grad  der 
Narkose  und  die  Temperatur  der  Umgebung  beeinflussen  die  Re- 
spiration in  hohem  Maasse.    Ausserdem  tlben  kleine,  zum  Zwecke 
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der  Messung  in  dem  RespirationsmechaDismus  angebrachte  Verände- 
rungen oft  grossen  Einfluss  aus,  so  dass  sogar  ein  leicht  bewegliches 
Spirometer  y  welches  wir  häufig  zur  Bestimmung  der  Athemgrösse 
benutzt  haben,  nicht  ganz  wirkungslos  war.  Selbstverständlich  kann 
eine  Verengerung  oder  ein  Verschluss  der  Trachea  grosse  inter- 
pleurale  Druckschwankungen  veranlassen. 

Am  Schluss  dieses  Aufeatzes  erwähnen  wir  einige  Messungen 
der  maximalen  Werthe  des  interpleuralen  Druckes,  welche  durch 
Hemmung  des  Luftstroms  in  den  Athemwegen  hervorgerufen  werden. 

Wie  Ewald*)  verbanden  vrir  ein  mit  Klappen  versehenes  T- 
Stûck  mit  der  Trachea  des  Hundes  in  der  Weise,  dass  entweder  die 
Einathmung  oder  die  Ausathmung  unmöglich  gemacht  wurde.  Nach- 
dem ein  gemessenes  Quantum  Luft  in  die  Pleurahöhle  gebracht  war, 
wurde  die  Pleuracantlle  mit  einem  Quecksilbermanometer  verbunden, 
auf  welchem  der  Druck  sofort  abgelesen  werden  konnte.  Die  Er- 
gebnisse findet  man  in  der  Tabelle  IV  angegeben. 


Tabelle  IV. 


Nummer 

des 
Hundes 

Lnftmenge 
in  der 

Pleurahöhle 
in  ccm 

Maximale  Werthe  des  interpleuralen 
Druckes  in  mm  Hg 

bei 
der  Einathmung 

bei 
der  Ausathmung 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

41,5 
38 
74 
52 

88,5 

—  46 

—  70 

-  48 

-  85 

—  66 

-  88 

+"41 
4-  72 
4-  76 

Sie  können  in  völlige  Uebereinstimmung  mit  denen  Ewald' s 
gebracht  werden.  Während  Ewald  für  die  exspiratorischen  intra- 
pulmonalen Drucke  von  +  50  bis  +  00  mm  Hg  findet,  erlangen 
wir  für  die  interpleuralen  Drucke  von  +  41  bis  +  76  mm  Hg. 
Der  Unterschied  von  9  bis  14  mm  Hg  lässt  sich  leicht  aus  der 
elastischen  Spannung  der  Lungen  erklären,  welche  sich  während  der 
Messung  im  Zustande  maximaler  Inspiration  befanden  und  folglich 


1)  J.  a  Ewald  und  R.  Kobert,  Ist  die  Lunge  luftdicht?    Pflüger's 
Arch.  Bd.  31  S.  160.    1883. 
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maximal  gespannt  waren.  In  Bezug  auf  die  inspiratorischen  ÎDtrm- 
pulmonalen  Drucke  sagt  Ewald,  dass  sie  etwas  kleiner  als  50  mid 
90  mm  Hg  sind,  während  wir  für  die  inspiratorischen  interpleoralea 
Drucke  46  und  88  mm  Hg  erhalten.  Die  Uebereinstimmuii^  darf 
vollkommen  genannt  werden.  Die  Lungen  waren  w&hrend  der 
Messung  im  Zustande  maximaler  Exspiration  und  hatten  aldo  mir 
eine  sehr  geringe  elastische  Spannung. 
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(Aas  dem  Institat  f.  Pharmakologie  u.  physiol.  Chemie  d.  Universität  Rostock.) 

BeitrAgre  zur  Kenntniss  der  Mettaämogrloblne. 

Von 
Professor  Dr.  R«C  Kollert. 
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Einleitung,  Allgemeines. 

Im  Schlussworte  einer  kleinen  Broschüre  über  Cyanmethäroo- 
globin^),  welche  ich  vor  längerer  Zeit  erscheinen  Hess,  sagte  ich, 
dass  ich  demnächst  über  ein  anderes  Derivat  oder  richtiger  über 
einige  andere  analoge  Derivate  des  Blutfarbstoffes  schreiben  würde. 
Nachdem  sich  nunmehr  das  nonum  prematur  in  annum  bewahrheitet 
hat,  komme  ich  endlich  dazu,  das  damals  Gewollte  zur  Ausführung 
zu  bringen. 

Eins  der  für  Praktiker  und  Theoretiker  wichtigsten*)  Derivate 
des  Blutfarbstoffes  ist  das  Methämoglobin  (abgekürzt  Met  Hb). 
Betreffe  vieler  Einzelheiten  über  dasselbe  verweise  ich  auf  meine 
oben  genannte  Schrift,  auf  mein  Lehrbuch  der  Intoxikationen^), 
sowie  auf  H.  U.  Kobert*).    Solange  die  Blutkörperchen  noch  er- 

1)  Ueber  Cyanmethämoglobin  and  den  Nachweis  der  Blausäare.  Mit  einer 
Tafel  in  Farbendrack.    Stuttgart  1891,  F.  Enke. 

2)  Offenbar  gerade  der  umgekehrten  Ansicht  ist  G.  v.  Bunge,  der  in  der 
rierten,  vermehrten  und  rerbesserten  Auflage  seines  Lehrbuches  der  physiolo- 
gischen und  pathologischen  Chemie  (Leipzig  1898)  das  Met  Hb  überhaupt  gar 
nicht  erwähnt 

3)  Stuttgart,  F.  Enke,  1893. 

4)  Ueber  das  mikrokrystallographische  Verhalten  des  Wirbelthierblotes.  Mit 
3  TafehL    Leipiig  1900,  G.  Wittrin. 
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halten  sind,    kann  man    der  Hoppe-Seyler'schen  NomendÄtur 
nach  eigentlich  nicht  von  Methämoglobin,  sondern  nur  vod  Met- 
phlebin  reden.    Erst  bei  der  Auflösung  der  rothen  —  und,  fiall* 
Metphlebin  anwesend  ist,  braunen  — -  Blutkörperchen  entsteht  dmsr^ 
jenige  Zersetzungsproduct,  von  dem  wir  im  Nachstehenden  zu  reden 
haben,  nämlich  das  Met  Hb   im  engeren  Sinne.    Weiter  kann  das 
Met  Hb  principiell  auf  drei  verschiedene  Weisen  entstehen,  nfimUcfc 
durch   oxydative  Gifte,   durch   reducirend  wirkende  Gifte   und    — 
wenigstens  nach  Dittrich*)  —  durch  Salzwirkung.    Bis  vor  Knizem 
glaubte  man,  dass  auch  verdünnte  Säuren  im  Stande  seien,  Met  Hb 
zu  bilden  ;  wie  wir  sehen  werden,  hat  man  diese  Ansicht  jetzt  CaDen 
lassen.     Im    Nachstehenden    ist    nur    von     solchem   Met  Hb    die 
Rede,    welches    auf    oxydativem    Wege   entsteht     Trotzdem    ver- 
schiedene Forscher  gewisse  andere  Methoden  der  Herstellung   von 
oxydativem  Met  Hb  mir  gegenüber  empfehlen,  muss  ich  doch  nadi 
vieljähriger,  sehr  häufiger  Beschäftigung  mit  dem  Gegenstande  dabei 
bleiben,    zu    behaupten,    dass   weitaus    die   bequemste   und    beste 
Methode  der  Gewinnung  von  MetHb  darin  besteht,  dass  man   zo 
1—4%  igen  filtrirten  Lösungen  von  Fleischfresser-  oder  Pflanzen- 
fresserblut in  destillirtem  Wasser  einige  nicht  verwitterte  KrystaD- 
kömchen  von  Ferridcyankalium  setzt,  damit  unter  Luftzutritt  eini^ 
Secunden  schüttelt  und  sofort  von  den  noch  nicht  völlig  aufgelösten 
Körnchen  abgiesst.    Ergibt  jetzt  die  spectroskopische  und  die  optische 
Prüfung,  dass  noch  Oxyhämoglobin  vorhanden  ist,  so  wiederholt  man 
die  Procedur.    Die  Menge  des  verwendeten  rothen  Blutlaugensalzes 
war   bei   mir  ausnahmelos   eine  verechwindend  geringe.    Für  alle 
nachstehenden    Versuche    sind    stets   derartig    gewonnene    friscbe 
MetHb-Portionen,  in  denen  keine  Spur  von  O'Hb  und  noch  weniger 
von  Hämatin   vorhanden  war,   benutzt   worden.     Ich   betone   dies 
namentlich  M.  Richter^)  gegenüber,  welcher  der  irrigen  Meinung  zu 
sein  scheint,  dass  man  bei  derartigem  Vorgehen  ein  buntes  Gemisch 
von  O^Hb,  MetHb  und  Hämatin  erhalte.  Setzt  man  experimenti  causa 
dem  aus  l**/oigen  Blutlösungen  durch  Ferridcyankaliumzusatz  eben 
erst   gewonnenen  MetHb  etwas  gelöstes  O^Hb  hinzu,  so  kann  man, 
falls  die  Prüfung  sofort  erfolgt,  dies  unschwer  im  Gemisch  erkennen: 
nach  einiger  Zeit  pflegt  es  ebenfalls,  und  zwar  quantitativ,  in  MetHb 
überzugehen,  während  in  concentrirten  Lösungen  eine  quantitative 


1)  Arch.  f.  experim.  Pathol.  u.  Pharm.  Bd.  29  8.  247.    \>m. 

2)  Prager  med.  Wochenschr.  1894  S.  9  des  Separatabdmckes. 
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Umwandlung  von  0*Hb  in  Met  Hb,  wie  ich  gern  eingestehe,  schwer 
XU  erreichen  ist    Das  Rinderblut  enthält  etwa  10**  o  Hb  bezw.  0*Hb, 
das    Hundeblut   15**o;   die   Werthe   der   übrigen   hier  in  Betracht 
kominenden   Thierblutarten   liegen   zwischen   den  genannten.    Eine 
l^oige  Blutlösung  enthält  also  0,10— 0,15 <*o  Hb  bezw.  0«Hb  und 
nach  Behandlung  mit  Ferridcyankalium  die  entsprechende  Menge  von 
Met  Hb.    Für  spectroskopische  Untersuchungen  sind  solche  dünnen 
Lösungen  besonders  gut  geeignet    Eine  dem  Met  Hb  in  mancher 
Beziehung  ähnliche  und  früher  manchmal  mit  ihm  verwechselte  Sub- 
stanz ist  das  durch  Einwirkung  sehr  verdünnter  Säuren  auf  O'Hb 
entstehende  Acidhämoglobin  von  E.  Harnack^j.    Es  ist  nämlich 
braun  wie  das  Met  Hb  und  hat  auch  ein  ganz  ähnliches  Absorptions- 
hand im   rothen    bezw.   orangefarbenen  Theile  des  Spectrums  wie 
jenes.    Bei  meiner  Art  des  Vorgehens  war,  wie  schon  gesagt,  aus- 
geschlossen,  dass  neben  dem  Met  Hb   noch  irgend  welche  andere 
Substanzen  vorhanden  waren.    Dieser  Satz  gilt  auch  für  Acidhämo- 
globin.   Die  Reaction  des  frischen  Blutes,  von  dem  ich  ausging,  war 
stets  alkalisch,  die  des  daraus  gebildeten  Met  Hb  stets  minder  al- 
kalisch, ja  meist  neutral.    Dies  steht  mit  den  Angaben  Hoppe- 
Seyler's  in  Uebereinstimmung,  wonach  die  Met Hb-Bildung  unter 
Alkalescenzverminderung  vor  sich  geht,  ja  selbst  zu  spurweise  saurer 
Reaction  führen  kann.    Während  intra  vitam  Fleischfresser  leicht 
Met  Hb-Bildung  zeigen,  ist  dies  bei  Pflanzenfressern,  wenigstens  was 
die  Vergiftung   durch  Kalium   chloricum    anlangt,    nicht   der  Fall 
(Cahn);   für   das   im  Reagensglas   befindliche  l^oig  gelöste  Blut 
beider  Thierclassen   besteht  jedoch   dieser  auffallende   Unterschied 
nicht     Das  Met  Hb  beider  Thierclassen  zeigt  femer  auch  vor  dem 
Spectralapparat    ein    identisches    Spectrum    und    Verhalten    gegen 
Reagentien.    Uns  interessirt  hier  von  den  sechs  verschiedenen  dem 
Met  Hb  zugeschriebenen  Absorptionsstreifen  nur  der  erste,  im  Orange 
bezw.  Roth  liegende.     Dieser  den  meisten  Praktikern  allein  geläufige 
erste  Streifen  liegt  den  meisten  Büchern  zu  Folge  zwischen  den  Linien 
C  und  D  und  ist  in  der  That  weitaus  der  deutlichste  und  wichtigste. 
Aber  auch  die   anderen  Streifen   existiren   und   dürfen    keinesfalls 
etwa  auf  Verunreinigung,  z.  B.  mit  O^Hb,  bezogen  werden,    was 
einzelne  Autoren  irrthümlich  behauptet  haben.    Hat  man  den  Ver- 
dacht dass  eine  Metllb-Lösung  O^Hb  enthält,  so  setzt  man  zu  einer 
Probe  derselben  noch  etwas  0*Hb.    Wird  dieses  rasch  unnachweis- 


1)  Zeitschr.  £.  physiol.  Chemie  Bd.  26  S.  558.    1899. 
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bar,  indem  es  auch  in  Met  Hb  umgewandelt  wird,  so  ist  66  sehr  oih 
wahrscheinlich,  dass  vorher  noch  unumgewandeltes  O'Hb  vorhândeA 
war.    Wird  es  nicht  rasch  umgewandelt,  so  schüttelt  man  die  fn^- 
liehe  MetHb-Lösung  nochmals  mit  einem  Körnchen  FerridcyankaHiuit 
Fauliges  Blut  verwende  man  überhaupt  nicht,    da  in  diesem  eine 
spontane  rasche  Rtickverwandlung  von  Met  Hb  in  Hb  und  O'Hb  vor- 
kommen kann.    Es  ist  ja  bekannt,  dass  in  der  Leiche  selbst  bodi- 
gradige  Methämoglobin-  und  Metphlebinbildung  beim  Faulen  vMi? 
wieder  schwinden   kann,   weil   die  Mikroben  den  im  Met  Hb  eot- 
haltenen   relativ    fest    gebundenen   Sauerstoff  zu  verbrauchen  ve- 
mögen.    Die  meisten  nachstehenden  Reactionen,  die  spectroekopisdiea 
und    optischen   Prüfungen    stellte  ich    nicht  in   den   gewöhnlidien 
spectroskopischen  Trögen,  sondern  in  Fläschchen  aus  ganz  weisseiu 
Glase  mit  planparallelen  Wandungen  und  30  ccm  Rauminhalt  âo. 
deren   Grundfläche   ein   Rechteck   von  30  mm  Länge   und  20  mm 
Breite   (aber   nur   15  mm  Lichtung)   bildet.     In   diesen   sieht  bei 
hellem  Tageslicht  eine  1^/oige  Blutlösung  nach  dem  Schütteln,  auch 
von  der  Breitseite  aus  besehen  deutlich  hellroth,  eine  daraus  dtr- 
gestellte MetHb-Lösung  aber  rein  gelb  aus.    Bei  Lampenlicht  da- 
gegen  ist   der  Unterschied    der  Farbe  eines  O^Hb-Fläschchens  UBd 
eines  MetHb-Fläschchens  oft  kaum   wahrnehmbar.    Ich  habe  daher 
alle  Versuche  bei  hellem  Tageslicht  gemacht.    Stellt  man  die  beiden 
Fläschchen  so  vor  den  Spalt  des  Spectralapparates ,   dass  das  Lidit 
durch  den  kleinen  Durchmesser  geht,  so  sieht  man  bei  frisch  ge- 
schüttelten  l«/oigen  Blutlösungen  die  O^Hb-Streifen  sehr  deutlirh 
als  tief  schwarze,  scharf  abgegrenzte  Bänder,  welche  durch  eine  helle 
Zone  noch  oben  von  einander  getrennt  sind,  und  zwar  ist  der  linke 
Streifen  der  breitere.     Das  Fläschchen   mit  l^oiger  MetHb-Blut- 
lösung  zeigt    bei    gleicher   Einstellung    nur   einen   schwachen  Ab- 
sorptionsstreifen im  Orange,  bei  Durchgang  des  Lichtes  im  prossra 
Durchmesser  des  Fläschchens  aber  einen  recht  deutlichen,  scharf  be- 
grenzten Absorptionsstreifen  im  Roth  und  Orange.    Bei  Anwendttus 
2  oder  3®/oiger  MetHb-Blutlösungen  ist   auch    im   kleinen  Durch- 
messer der  Absorptionsstreifen  recht  gut  zu  sehen.    Ich  habe  ver- 
gleichsweise  auch   mehrere   Versuche   mit  Lösungen   von  kirsuUi- 
sirtem  Met  Hb  angestellt,  kann  aber  nicht  behaupten,  dass  diese  sebr 
schwer  zu  beschaffenden   Lösungen  wesentliche  Vortbeile  vor  den 
aus  Blut  direct  dargestellten  gehabt  hätten.    Der  in  Rede  stehe»!« 
Absorptionsstreifen  entsprach  bei  meinen  hier  unter  Prot  Wachs- 
muth  gemachten  Bestimmungen  bei  10  mm  Dicke  einer  0,Poi^ 
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MetUb-LösuDg  (entsprechend  einer  l^oigen  MetHb-Blutlösung  vom 
Rind)  den  Wellenlängen  652—630  ^i^;  Araki  fand  648—629, 
Dittrich  632  ^fi.  —  Im  Nachstehenden  werde  ich  mich  mit 
einigen  Modificationen  bezw.  Verbindungen  des  auf  oxydativem  Wege 
gewonnenen  Met  Hb  beschäftigen,  welche  darin  sich  ähnlich  sind, 
dass  sie  erstens  keine  sepiabraune,  sondern  eine  rothe  Farbe  habeu, 
und  dass  sie  zweitens  den  vorhin  besprochenen,  für  das  gewöhnliche 
Met  Hb  so  charakteristischen  ersten  Absorptionsstreifen  nicht  zeigen. 
Ich  muss  dabei  auch  auf  einige  schon  bekannte  Thatsachen  mit  ein- 
gehen. 

1.   lieber  alkalisches  Meth&mo^lobin. 

Versetzt  man  1— 2®/oige  Blutlösungen,  welche  man  durch 
Ferridcyankalium  in  Met  Hb  umgewandelt  hat,  mit  einigen  Tropfen 
einer  verdünnten  Natriumkarbonatlösung,  so  sieht  man,  wie  beim 
Umrühren  rasch  die  braune  Flüssigkeit  sich  wieder  röthet  und  in 
der  Farbe  gewöhnlichen  Blutlösungen  ähnlich  wird.  Statt  Natrium- 
karbonat kann  man  auch  Ealiumkarbonat,  Kalkwasser,  basisches 
Natriumphosphat,  Ammoniak  und  andere  unorganische  Basen  mit 
Ausnahme  von  Schwefelammoniam  verwenden;  von  organischen 
scheinen  ebenfalls  die  meisten  verwendbar  zu  sein,  z.  B.  freies 
Nikotin,  Koniin  etc.  —  Man  nennt  die  nach  Zusatz  der  Base  in  der 
Mischung  vorhandene  Substanz  nach  Hoppe-Seyler  alkalisches 
Met  Hb.  Sie  hat  für  die  praktische  Medicin  insofern  eine  erhebliche 
Bedeutung,  als  im  Organismus  des  lebenden  Menschen 
bei  MetHb-Bildung  naturgemäss  meist  auch  alkali- 
sches MetHb  neben  dem  gewöhnlichen  MetHb  vor- 
handen sein  dürfte.  Ob  zur  Bildung  desselben  Vergiftungen 
(z.  B.  durch  chlorsaures  Kalium)  oder  Krankheitsprocesse^)  Ver- 
anlagung gegeben  habeu,  ist  dabei  gleichgültige.  Leider  finde  ich  in 
den  meisten  klinischen  und  diagnostischen  Werken  die  Frage  nach 
dem  Auftreten  von  alkalischem  MetHb  beim  Menschen  überhaupt 
gar  nicht  ein  Mal  berührt.  Dies  erklärt  sich  wohl  z.  Th.  daraus, 
dass  die  Erkennung  desselben  neben  O'Hb  schwierig  ist  Das  al- 
kalische MetHb  hat  nämlich  zwei  Absorptionsstreifen,  welche,  wie  die 


1)  Meines  Wissens  hat  luerst  ?.  Maschka  (Prager  med.  Wocbenschr.  1893 
Kr.  19)  die  Vermuthung  ausgesprochen,  dass  auch  ohne  äussere  Vergiftung,  also 
durch  Krankheitsprocesse ,  im  Organismus  MetHb-Bildung  zu  Stande  kommen 
kann.  Seit  wir  wissen,  dass  yiele  Mikroben  in  Reinculturen  MetHb  aus  O'Hb 
bÜden,  ist  dies  wenigstens  für  bakterielle  Erkrankungen  leicht  verständlich. 
I.  Pflif  »r«  ArehiT  ftkr  Phjiioloffi«.  Bd.  88.  41 
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des  Acidhamoglobins,  denen  desO^Hb  der  Lage  im  Grün  nach  ahn- 
lieh  sind,  sowie  einen  dritten  bei  E.    Jedoch  fallen  die  ersten  beides 
mit  denen  des  O^Hb  nicht  genau  zusammen  und  sind  auch  dadorrfa 
von  jenen  zu  unterscheiden,  dass  der  rechte  (d.  h.  der  nach  dem 
violetten  Ende  des  Spectrums  zu  gelegene)  beim  0*Hb  weseatlkè 
breiter  ist  als  der  entsprechende  des  alkalischen  Met  Hb.    Ein  weiterer 
Unterschied  der  beiden  Streifen  des  O'Hb  von  denen  des  alkaliscben 
Met  Hb  besteht,  wieZeynek  zuerst  angegeben  hat  und  wie  ich  be- 
stätigen kann,  darin,  dass  das  Absorptionsvermögen  des  alkalischeo 
Met  Hb  bei  spectrophotometrischer  Messung  weit  schwächer  ist  als  dms 
des  0*Hb.    Ein  dritter  Unterschied  beider  Substanzen  macht  sich 
geltend,  wenn  man  die  fraglichen  Blutproben  oder  deren  wässrige 
Lösungen  in  verkorkten,  steril  und  luftfrei  gefüllten  Fläschdien  sich 
selbst  überlässt  oder,  falls  man  ein  schnelles  Resultat  haben  will, 
in  den  Brüteschrank  stellt.    O^Hb  wird  dabei  durch  die  sogenannte 
Sauerstoffzehrung  im  Blute  zu  Hb,  verliert  dabei  also  den  Doppel- 
streifen im  Spectrum  und   bekommt  dafür  den  des  reducirten  Hb, 
Alkalisches  Met  Hb   bleibt   bei   dieser  Behandlung  lange  Zeit   un- 
verändert.   Das  Kohlenoxydbfut  bleibt  bei  gleicher  Behandlung  auch 
unverändert,  lässt  sich  aber  vom  alkalischen  MetHb-Blute  dadurch 
leicht  unterscheiden,  dass  es  auch  noch  nach  Zusatz  von  Schwefel- 
ammon  ein  zweistreifiges  Spectrum  behält,  während  das  alkalische 
Met  Hb  dabei  seine  beiden  Streifen  rasch  verliert  und  zu  Hb  reducirt 
wird.    Auch  bei  Zusatz  von  Blausäure  (zwei  Tropfen  einer  0,1  ®  oi^n 
Lösung  zu  20 — 30  ccm  Flüssigkeit)  lassen  sich  0*Hb  und  alkalisches 
Met  Hb    leicht    von    einander    unterscheiden.      Das   Spectrum    des 
ersteren    bleibt    dabei    nämlich    in  «der  Kälte    ganz   unbeeinflosst, 
während  das  des  letzteren  in  das  einstreifige  Spectrum  des  Cyan- 
methämoglobins  übergeht,  über  welches  ich  weiter  unten  in  dieser 
Arbeit  ausführlich  zu  sprechen  haben  werde. 

Ich  glaube,  das  Vorstehende  genügt,  um  die  Meinung  Derer, 
welche,  wie  z.  B.  Krukenberg,  das  alkalische  Met  Hb  für  ,im 
Wesentlichen  aus  O^Hb  bestehend"  erklären,  als  irrig  darzuthuo. 
Das  alkalische  Met  Hb  ist  vielmehr  eine  wohl  charakterisirte  eigcD- 
artige  Substanz,  welche  dieselbe  procentische  Zusammensetzung  hat 
wie  das  O^Hb,  welche  aber  trotzdem  von  diesem  verschieden  ist 
Von  dem  gewöhnlichen  Met  Hb  unterscheidet  sich  das  alkalische 
physiologisch  -  chemisch  dadurch,  dass  der  Organismus  das 
alkalische  MetHb  leichter  in  O^Hb  zurückverwandeln 
kann  als  das  gewöhnliche.    Unsere  Behandlung  der  Vergiftasj; 
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durch  Kalium  chloricum  besteht  daher  in  Darreichung,  ja  in  intra- 
venöser Einspritzung  von  verdünnten  Alkalien.  Diese  wandeln  das 
gewöhnliche  Met  Hb  in  alkalisches  um,  welches  alsdann  vom  Organis- 
mus ganz  von  selbst  zum  grösseren  Theile  weiter  in  O^Hb  um- 
gewandelt wird.  Der  Ort  dieser  Umwandlung  ist  uns  nicht  bekannt, 
dürfte  aber  wohl  in  der  Leber  zu  suchen  sein.  Das  Acidhämo- 
globin,  welches  sich  bei  Säurevergiftungen  sehr  leicht 
bilden  dürfte,  hat  klinisch  nach  meinen  Unter- 
suchungen dieselbe  Bedeutung  wie  das  MetHb.  Man 
hat  Alkalien  darzureichen,  welche  dasselbe,  wenn  ich  mich  so  aus- 
drücken darf,  in  alkalisches  Acidhämoglobin  umwandeln,  und  dieses 
wird  seiner  Zeit  im  Organismus  wieder  zu  Hb  und  0*Hb.  Auch 
physiologisch-chemisch  und  toxikologisch  kann  das  Acidhämoglobin 
nicht  weit  von  den  Substanzen  der  Met  Hb-Gruppe  abgetrennt  werden, 
denn  es  theilt  mit  diesen  die  wichtige  Eigenschaft,  im  Reagenzglas 
durch  geeignete  chemische  Reagentien  wieder  in  Hb  und  O'Hb  über- 
geführt werden  zu  können. 

2.    Ueber  Photomethämo^lobin. 

Als  ich  mich  1891  und  1892  sehr  viel  mit  MetHb  zu  beschäf- 
tigen hatte,  war  ich  während  der  heissen  Sommerzeit  immer  sehr 
unzufrieden,  weil  die  mit  grösster  Sorgfalt  hergestellten  dünnen  Met  Hb- 
Lösungen  bei  Stehen  am  Licht  sehr  rasch  verdarben,  d.  h.  roth  wurden 
und  ihr  Spectrum  veränderten.  Wie  Schuppen  fiel  es  mir  von  den 
Augen,  als  ich  einige  Jahre  später  eine  Arbeit  von  Johannes 
Bock  M  in  die  Hände  bekam,  in  der  gerade  diese  Umwandlung 
genau  beschrieben  war.  Bock  hatte  zunächst  dieselbe  Beobachtung 
wie  ich  gemacht,  nämlich  dass  dünne  MetHb-Lösungen  am  Licht 
Farbe  und  Spectrum  änderten.  Da  diese  Umwandlung  mit  der 
Regelmässigkeit  eines  Experimentes  immer  wieder  eintrat,  wofern 
nur  intensives  Sonnenlicht  auf  dünne  Schichten  des  MetHb  ein- 
wirkten, nannte  Bock  das  dabei  entstehende  Product  Photomet- 
hämoglobin (verkürzt  Photo  Met  Hb).  Zum  genauen  Studium  desselben 
stellte  er  sich  zunächst  nach  Hüfner^)  und  nach  Jäderholm*) 


1)  üeber  eine  durch  das  Licht  hervorgerufene  Veränderung  des  Methämo- 
globin.  Skandin.  Arch.  f.  Physiol.  Bd.  6  S.  299.  1895.  Femer  Oversigt  over 
Videnskabemes  Selskabs  Forhandlinger  1895  Nr.  2. 

2)  Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie  Bd.  7  S.  65.    1882. 

3)  Nordisk  medicinsk  Arki?  Bd.  16  Nr.  17.    1884. 

41* 


610  Hud.  Kobert: 

Met  Hb  aus  Hundeblut  in  Krystallen  dar,  löste  dies  0,1—0,5  •oi« 
in  Wasser  und  setzte  dtlnne  Schichten  desselben  dem  directen  Sonnen* 
lichte  aus.  Ich  selbst  wiederholte  diese  Versuche  in  der  Weise,  dasA 
ich  auf  weisse  Porzellanteller  eine  dünne,   nur  wenige  Millimeter 
dicke  Schicht  von  1  ®/oigem  MetHb-Blut  goss.    Ob  das  Verdansten 
derselben  durch  eine  übergelegte  Glasplatte  verhindert  wird    oder 
nicht,  hat,  wie  ich  entgegen  meinen  Erwartungen  fand,  auf  den  Um- 
wandlungsprocess  keinen  Einfluss.     Vielmehr  sieht  man  in  beiden 
Fällen  die  Farbe  der  Flüssigkeit  aus  dem  Sepiabraunen  in^s  Bratm- 
rothe  und  zuletzt  in's  Tiefrothe  übergehen.    Gleichzeitig  schwindet 
der  Streifen  des  Spectrums  im  Orange,  die  anderen  Streifen  werden 
verwischt,  und  im  grünen  Theile  des  Spectrums  erscheint  ein  breites 
Band,  welches  dem  des  reducirten  Hämoglobins  ähnlich,  aber  gegen 
das  violette  Ende  hin  verschoben  ist    Im  blauen  Theile  des  Spec- 
trums findet  sich  wieder  eine  hellere  Partie;  der  violette  Tbeil  des 
Spectrums  ist  dagegen  wiederum  stark  verdunkelt.  Der  Absorptions- 
streifen im  Grün  liegt  nach  Bock  bei  535  ^/i.    Ich  selbst  fand  unter 
Beihülfe  von  Prof.  Wachsmuth  den  des  reducirten  Hb  bei  547  ///i 
und  den  des  Photo  Met  Hb  bei  gleicher  Concentration  der  Lösung  bei 
535  jUju,  was  sehr  gut  zu  Bock's  Angaben  stimmt    Den  Streifen 
im  Violett  fand  ich  von  460  /i^  ab  bis  zum  rechten  Ende  des  sicht- 
baren Spectrums  reichend.    Um  von  der  Schnelligkeit  der  Umwand- 
lung eine  Vorstellung  zu  geben,  sei  bemerkt,  dass  1  ^/oiges  MetHb- 
Blut,  sowie  eine  aus  krystallisirtem  Met  Hb  hergestellte  0,1  *^/oiire 
Lösung  bei  3  mm  Dicke  der  Schicht  binnen  30  Minuten  an  klaren 
Sommermittagen  völlig  in  Photo  Met  Hb  umgewandelt  werden  können. 
Ich  will  jedoch  nicht  unerwähnt  lassen,  dass  auch  nach  scheinbar 
völliger  Umwandlung  der  Rand    solcher    dünnen  Schichten  immer 
noch  bräunlich  aussieht.  Beim  Aufbewahren  der  Lösungen  im  Dunkeln 
wird  das  Photo  Met  Hb  nicht  wieder  in  Met  Hb  zurückverwand**It, 
selbst  nicht  nach  Monaten.    Es  ist  mir  nicht  gelungen,  bei  der  Bil- 
dung von  Photo  Met  Hb  die  wärmenden  Strahlen  des  Sonnenlichtes 
auszuschliessen;   nach  Bock   sind    die  wärmenden  Strahlen  dabei 
ganz  unbetheiligt.    Ebenso  war  ich  nicht  in  der  Lage,  mit  Lösungen 
zu  arbeiten,  für  deren  unbedingte  Keimfreiheit  ich  hätte  einstehen 
können;  nach  Bock  geht  die  Umwandlung  von  Met  Hb  in  Photo  Met  Hb 
auch  in  sterilen  Lösungen  glatt  von  Statten.    Auch  den  Sauerstoff 
der  Luft  ganz  auszuschliessen  vermochte  ich  nicht;  nach  Bock  ist 
seine  Anwesenheit  oder  Abwesenheit  scheinbar  ohne  Einfluss  auf  die 
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Umwandlung.  Stundenlanges  vorheriges  Durchleiten  von  CO'  und 
darauf  folgendes  Abschmelzen  des  Gefässes  hindert  nach  Bock  die 
Umwandlung  nicht.  Künstliche  Beleuchtung  führte  nach  Bockes 
Versuchen  das  Met  Hb  nur  sehr  langsam  und  unvollkommen  in 
Photo  Met  Hb  über.  Ich  selbst  konnte  wenigstens  constatiren,  dass 
das  Licht  elektrischer  Birnen  auf  die  Umwandlung  nur  sehr  wenig 
einwirkt;  auch  Auerlicht  schien  nur  minimal  zu  wirken.  Auf  con- 
centrirte  Lösungen  in  dicken  Schichten  wirkt  auch  das  Sonnenlicht 
nur  sehr  langsam  ein.  Die  Reaction  des  Photo  Met  Hb  gegen  Lack- 
mus ist  neutral.  Das  Spectrum  bleibt  unverändert,  auch  wenn  man 
die  Lösungen  schwach  alkalisch  oder  schwach  sauer  macht;  Zusatz  von 
mehrSflure  zerstört  jedoch  das  Photo  Met  Hb.  Durch  sehr  vorsichtiges 
Abdampfen  bei  niederer  Temperatur,  am  besten  im  Vacuum,  kann 
man  das  Photo  Met  Hb  concentriren.  Bock  gelang  es  sogar,  beim 
Eintrocknen  Krystalle  zu  erzielen,  und  zwar  zu  Bündeln  und  Haufen 
angeordnete  Prismen.  Sie  schienen  mit  denen  des  O'Hb  der  Form 
nach  identisch  zu  sein,  imterschieden  sich  von  diesen  aber  durch 
braungelbe  Farbe.  Von  MetHb-Erystallen  kann  man  sie  der  Farbe 
nach  nur  schwer  unterscheiden.  Da  die  Lösung  des  Photo  Met  Hb 
intensiv  roth  aussieht,  ist  die  braungelbe  Farbe  der  Krystalle  auf- 
fallend. Dass  dieselben  jedoch  nicht  etwa  aus  regenerirtem  Met  Hb 
bestehen,  Iftsst  sich  durch  Auflösen  derselben  leicht  darthun,  denn 
die  gebildete  Lösung  hat  rothe  Farbe  und  zeigt  nicht  das  Spectrum 
des  Met  Hb,  sondern  das  des  Photo  Met  Hb.  Mit  Sauerstoff  bildet 
das  Photo  Met  Hb  nach  Bock  keine  „auspumpbare^  Verbindung.  Es 
ist  zu  vermuthen  —  aber  leider  noch  nicht  nachgewiesen  ~,  dass 
es  dieselbe  Menge  Sauerstoff  enthält  wie  das  0*Hb,  dass  dieser 
Sauerstoff  aber  wie  beim  Met  Hb  fest  gebunden  ist.  Durch  geeignete 
Beductionsmittel  kann  man  den  Sauerstoff  des  Photo  Met  Hb  aber 
doch  wieder  entfernen;  man  braucht  es  zu  diesem  Behufe  nur  bei 
Luftabschluss  z.  B.  der  Fäulniss  zu  überlassen.  Bekanntlich  geht 
auch  Met  Hb  dabei  in  Hb  über.  Wie  die  Fäulniss  so  bewirken  auch 
Schwefelammonium  und  andere  Beductionsmittel  eine  Umwandlung 
des  Photo  Met  Hb  in  Hb.  Bock  bezeichnet  als  das  geeignetste 
Mittel  dazu  hydroschwefelsaures  Zink.  Das  durch  diese  Mittel  bei 
Luftabschluss  sich  bildende  Hb  lässt  sich  natürlich  durch  Schütteln 
mit  Luft  wieder  in  O^Hb  umwandeln.  Ob  das  ursprüngliche 
Photo  Met  Hb  aus  Blut  der  Pflanzen-  oder  Fleischfresser  dargestellt 
worden  war,  war  bei  meinen  Versuchen  für  die  Rückverwandlung 
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ohne  Belang.  ,  Durchleiten  von  Leuchtgas  15  Minuten  lang  brachte 
bei  meinen  Versuchen  in  Photo  Met  Hb-Lösungen  keine  Umwandlung 
in  CO  Hb  hervor.    Neutrales  Bleiacetat  fand  ich  ohne  EinflosB  aof 
Lösungen  des  Photo  Met  Hb,  wohl  aber  vermochte  ich  den  Farbstoir 
durch   ammoniakalischen  Bleiessig  völlig  auszul&llen.     Nach    Ent- 
fernung des  farblosen  Filtrates  konnte  ich  bei  raschem  Arbeiten  aas 
dem  Filterrûckstand  durch  gewöhnliches  Natriumphosphat  den  Farb- 
stoff wieder  in  Lösung  überführen.  Die  Prüfung  dieser  Lösung  erigab, 
dass  sie  noch  immer  unverändertes  Photo  Met  Hb  enthielt    In  Ge- 
mischen mit    unumgewandeltem    Hb,    O^Hb   und   Met  Hb   ist    daa 
Photo  Met  Hb  schwer  zu  erkennen.    Darum  ist  auch  die  fOr  die 
Klinik  wie  für  die  Pharmakologie  und  physiologische 
Chemie  so  wichtige  Frage,  ob  im  lebenden  Organis- 
mus sich  unter  Umständen  Photo  MetHb  bildet,   noch 
unentschieden.     An  ein    normales  Vorkommen    glaubt   Bock 
nicht,  dagegen  halten   er   wie    auch    ich    es  für  nicht  un- 
wahrscheinlich, dass  es  bei  pathologischen  Zuständen« 
welche    zu    MetHb-Bildung    führen,    aus   dem   MetHb 
sich   im    Blute   der  Haut    bei   Einwirkung    der   Sonne 
bildet    Ob  seine  Entstehung  in  solchen  Fällen  fbr  das  Individuuni 
von  Nutzen  ist,  muss  erst  noch  entschieden  werden. 

3.    Ueber  WasserstoffsnperoxydmethSmo^lobin. 

Da  das  Photo  Met  Hb  am  leichtesten  entsteht,  wenn  man  Lösungen 
von  MetHb  in  sehr  dünner  Schicht  auf  flache,  grosse  Teller  giesst 
und  diese  an  die  Sonne  stellt,  lag  es  nahe,  zu  vermuthen,  dass  die 
dabei  vor  sich  gehende  Verdunstung  vielleicht  an  der  Bildung  der 
Substanz  mit  betheiligt  sei.  Obwohl  ich  später  in  Uebereinstimmung 
mit  Bock  fand,  dass  Photo  Met  Hb  sich  auch  bei  Verhinderung  der 
Verdunstung  bildet,  prüfte  ich  doch  die  Factoren,  welche  bei  der 
Verdunstung  in  Betracht  kommen.  Da  nun  bei  der  Verdunstung  an 
der  Sonne  an  freien  Oberflächen  von  Wasserlachen  sich  Wassersluff- 
oxyd  bildet,  wurde  ich  veranlasst,  den  Einfluss  von  H*0*  auf  MetHb 
zu  Studiren.  In  der  Literatur  fand  ich  darüber  nichts.  Meine 
eigenen  Beobachtungen  lassen  sich  kurz  in  folgende  Sätze  zusammen- 
fassen. Es  gibt  thatsächlich  eine  bisher  unbeachtet 
gebliebene  lockere  Verbindung  von  H*0*  und  MetHb, 
welche  ich  Wasserstoffsuperoxyd  m  ethämoglobin 
(IP  0^  Met  Hb)  zu  nennen  vorschlage.    Setzt  man  nämlich  xu 


Beiträge  zur  Kenntniss  der  Methämogiobioe.  613 

100  fach  mit  destillirtem  Wasser  verdünntem  Blute  von  Pflanzen- 
fressern (z.  B.  vom  Hammel  oder  Kalb)  oder  von  Fleischfressern 
(Hund)  vorsichtig  in  der  oben  (S.  604)  beschriebenen  Weise  Ferrid- 
cyankalium,  bis  aUes  O'Hb  in  Met  Hb  umgewandelt  worden  ist,  und 
fbgt  nun  tropfen  weis  sehr  verdünntes  (etwa  1  ^/oiges)  neutrales  oder 
höchstens  sehr  schwach  saures  Wasserstofisuperoxyd  zu,  so  geht  unter 
sehr  geringer  Entwicklung  von  SauerstoflTblasen  die  braune  Farbe  der 
Lösung  in  ein  schönes  Hellroth  über.  Gleichzeitig  verschwindet  der 
erste  Streifen  des  Met  Hb-Spectrums,  und  statt  dessen  treten  zwei 
sehr  deutliche  Absorptionsstreifen  im  Grün  auf,  welche  denen  des 
alkalischen  Met  Hb  ähnlich,  aber  intensiver  sind.  Ein  weit  schwächerer 
dritter  Streifen  kann  im  Blau  auftreten,  oder  das  ganze  violette 
Ende  des  Spectrums  ist  absorbirt,  und  zwar  vom  Blau  ab. 

Die  Umwandlung  desMetHb  in  H'O'MetHb  ist  eine 
so  deutliche,  dass  man  dieselbe  recht  wohl  als  Rea- 
gens auf  H^O^  wie  auch  auf  Met  Hb  benutzen  kann.  Um 
SOccm  l®/oiges  Met  Hb -Blut  (vom  Hammel)  in  H«0«MetHb  umzu- 
wandeln, bedurfte  ich  weniger  als  3  mg  H*0*.  Da  der  Farben- 
umschlag nun  auch  noch  an  1 — Sccm  MetHb-Lösung  zu  erkennen 
ist,  lässt  sich  also  weniger  als  0,1  mg  H'O'  damit  nachweisen.  Bringt 
man  die  roth  gewordene  Lösung,  welche  vor  dem  Spectroskop  keine 
Spur  des  ersteu  Met  Hb-Streifens  mehr  zeigt,  bei  30—38**  C.  in  den 
Brûteschrank,  so  verfärbt  sie  sich  bald  wieder  braun  und  zeigt  vor 
dem  Spectroskop  wieder  das  typische  MetHb-Spectrum.  Setzt  man 
jetzt  ein  zweites  Mal  die  gleiche  Menge  H*0^  zu  wie  das  erste  Mal, 
SU  wird  die  Lösung  wieder  roth  und  zeigt  wieder  das  Spectrum  des 
H*0*MetHb.  Erwärmen  beseitigt  es  unter  Farbenumschlag  von 
Neuem;  neuer  Zusatz  von  H^O*  ruft  es  von  Neuem  hervor.  So 
kann  man  noch  mehrere  Male  abwechselnd  Met  Hb  und  H'O'  Met  Hb 
erzeugen.  Dieses  abwechselnde  Roth-  und  Wiederbraun- 
werd  en  unterscheidet  diese  Nachweis  met  ho  de  desH^O* 
scharf  von  der  sonst  ähnlichen,  weiter  unten  zu  be- 
sprechenden der  Blausäure.  Die  Reaction  des  H^O'MetHb 
braucht  trotz  der  schönen  rothen  Farbe  keineswegs  alkalisch  zu  sein, 
sondern  kann  neutral  oder  schwach  sauer  sein.  Zusatz  eines  Alkalis 
bis  zur  deutlich  alkalischen  Reaction  ändert  in  der  Farbe  und  am 
Spectrum  nichts.  Bei  Anwendung  von  2*^oigem  Rindermethämo- 
globinblut  in  10  mm  dicker  Schicht  fand  ich  die  Absorptionsstreifen 
des  sauren  und  des  neutralen  H^O^MetHb  entsprechend  den  Wellen- 
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langen  600-584iM/i,  558— 545  |u^,  518— 500^^/11.    Entwicklunsr  vm 
Sauerstoffblasen  beim  Zusätze  des  H'O^  zum  Met  Hb  tritt  bei  dem 
hier  in  Betracht  kommenden  geringen  Mengen,  wie  schon   gesa|?t 
wurde ,  fast  nicht  auf;  nur  bei  alkalischer  Reaction  des  H'O*  wird 
sie  deutlich  wahrnehmbar.     Dass  das  käufliche  H^O'  fasst  immer 
sauer  reagirt,  sei  hier  nur  nebenbei  bemerkt     Versetzt  man    die 
saure  oder  neutrale  Lösung  des  H*0*MetHb  vorsichtig  mit  sehr  Ter- 
dünntem  Schwefelammonium  bis  zur  deutlich  alkalischen  Reaction 
des  Gemisches  und  spectroskopirt  sofort,  so  sieht  man  zu  seiner 
Ueberraschung ,  dass  jetzt  der  erste  Absorptionsstreifen  des  Met  Hb 
sehr  stark  ausgeprägt  vorhanden  ist    Bisher  hat  denselben  in  alka* 
lischen  Lösungen  überhaupt  noch  Niemand  wahrgenommen.    Neben 
demselben  sind  die  beiden  Streifen  im  Grün  ebenfalls  sehr  deatllch 
wahrnehmbar.    Alle  drei  Streifen  sind  gleich  breit  und  gleich   in- 
tensiv.   Da  femer  die  zwei  Zwischenräume  zwischen  den  drei  Streifep 
gleich  gross  sind,  macht  das  ganze  Absorptionsspectrum  den  Ein- 
druck einer  römischen  UI.    Nach  einigen  Minuten^  namentlich  falls 
das  Gemisch   in  den  Wärmeschrank  gebracht  wird,  schwindet  der 
erste  Streifen  völlig  und  die  beiden  anderen  wandeln  sich  in  die  des 
O'Hb  um.    Während  also  Met  Hb  und  Photo  Met  Hb  bei  ihrer  Um- 
wandlung in  O'Hb  immer  erst  als  Durchgangsstadium  die  Stufe  des 
reducirten  Hb  durchlaufen  müssen,  ist  dies  beim  H*0*MetHb  schein* 
bar  nicht  der  Fall. 

Aus  dem  Angeführten  geht  hervor,  dass  thatsächlich  eine  labile 
Verbindung,  die  als  Wasserstoffsuperoxydmethämoglobin  zu  bezeichnen 
ist,  existirt,  und  dass  diese  sich  sowohl  vom  sauren  Met  Hb  als  vom 
alkalischen,  sowie  endlich  auch  vom  Photo  Met  Hb  unterscheidet  Er- 
wärmen treibt  das  H^O*  aus  der  Verbindung  aus.  Meine  ursprüng- 
liche Vermuthung,  dass  das  Photo  Met  Hb  ein  durch  H*0^  hervor- 
gerufenes Umwandlungsproduct  sei,  hat  sich  also  nicht  bewahrheitet« 
ist  aber  die  Veranlassung  zur  Entdeckung  dieser  neuen  Substanz 
geworden.  Im  Aussehen  sind  sich  Photo  Met  Hb  und  H*0*MetHb 
ähnlich,  denn  beide  sehen  roth  aus;  nur  ist  die  Nuance  beim  letzteren 
eine  hellere  als  beim  ersteren.  Vor  dem  Spectralapparat  ähnelt  das 
Photo  Met  Hb  dem  reducirten  Hb,  das  H*0«MetHb  und  das  alka- 
lische MetHb  aber  dem  O^Hb.  Ich  bezweifele  nicht  im  Min- 
desten, dass  im  Organismus  des  Menschen  und  der 
fleischfressenden  Säugethiere  bei  irgendwelchen  met- 
hämoglobinbildenden  Processen  aus  dem  MetHb  rasch 
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H'O'MetHb  entsteb^en  kann,  wofern  man  Lösungen  von 
H*0*  subcutan  einspritzt  Ob  damit  therapeutisch  etwas  ge- 
wonnen ist,  mûsste  durch  besondere  Versuche  erst  festgestellt  werden. 
Falls  Wurster  Recht  hat  mit  der  Behauptung,  dass  auf  und  in  der 
Haut  des  Menschen,  namentlich  am  Lichte  der  Sonne,  sich  ununter- 
brochen kleine  Mengen  von  H'O'  bilden,  wftre  es  nicht  undenkbar, 
dass  auch  ohne  Einspritzung  von  H*0*  das  durch  irgendwelche 
Processe  im  Körper  entstandene  Met  Hb  zum  Teil  eine  Umwandlung 
in  H*0*  Met  Hb  erfahrt  Es  wftre  dann  möglich,  dass  neben 
einander  in  unserem  Organismus  saures  MetHb,  alka- 
lischesMetHb,  PhotoMetHb  und  H*0«MetHb  zeitweise 
vorhanden  sind.  Die  Unterscheidung  dieser  Stoffe  von  einander 
dürfte  allerdings  wohl  sehr  schwierig  sein. 

Ich  habe  im  Vorstehenden  das  käufliche  WasserstofEsuperoxyd 
als  einheitliche  Substanz  angenommen.  Nach  A.  Bach')  ist  es 
vielleicht  ein  Gemisch  der  Lösungen  von  H*0*,  H'O*  und  H*0*. 
Ich  vermuthe,  dass  alle  drei  Superoxyde  sich  gegen  MetHb  analog 
verhalten  werden. 

4.   lieber  Cyanmethimoglobin. 

Wie  ich  schon  1891  dargethan  habe'),  geht  in  Lösungen  von 
MetHb  bei  Zusatz  überaus  geringer  Mengen  von  Blausäure  trotz 
saurer  Reaction  der  Mischung  unter  Bildumr  von  CNHMetHb  eine 
Umwandlung  der  Farbe  und  des  Spectrums  vor  sich.  Die  Farbe 
wird  hellroth,  ganz  ähnlich  wie  die  des  H'O'MetHb;  während  jedoch 
das  H*0*MetHb  beim  Erwärmen  im  Brûteschrank  unter  Zersetzung 
der  rothen  Verbindung  und  Austreibung  des  H*0*  bald  wieder  zu 
MetHb  wird  und  dabei  natürlich  auch  wieder  braune  Farbe  an- 
nimmt, ist  die  Verbindung  des  CNH  mit  dem  MetHb  eine  festere, 
welche  durch  die  Temperatur  des  Brûteschrankes  nicht  beeinflusst 
wird.  Einen  zweiten  Unterschied  des  H'O*  Met  Hb  und  des  CNN  Met  Hb 
bietet  das  Spectrum,  denn  das  der  erstgenannten  Verbindung  ist 
zweistreifig  und  ähnelt  dem  O'Hb,  während  das  des  CNHMetHb 
einstreifig  ist  und  dem  des  reducirten  Hb,  sowie  dem  des  Photo  Met  Hb 
ähnelt    Ob  von  krystallisirtem  MetHb  oder  von  gelösten  und  mit 


1)  Cbem.  Centralbl.  Bd.  2  Nr.  1.    1900. 

2)  Ueber  Cyanmethämoglobin  uDd  den  Nachweis  der  Blausäure.  Stuttgart  1^91. 
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Ferridcyankalium  versetzten  Blutkörperchen  des  Blutes  des  Mensch«!, 
des  Schweines,  Rindes,  Kalbes,  Schafes,  der  Ziege,  des  Kaoiocbeos, 
Meerschweinchens,  des  Hundes,  Igels,  der  Taube,  des  Huhnes«  tier 
Ente,  des  Frosches  oder  der  Kreuzotter  ausgegangen  wird,  ist  dabei 
gleichgültig.     Wie  das  Photo  Met  Hb    so  ist  auch  das  CK  H  Met  Hh, 
wenn  es  einmal  sich  gebildet  hat,  zeitlich  beständig:  selbst  bei  melir- 
monatlichem  Aufheben  der  Lösungen  desselben  im  Dunkeln  sah  ich 
keine  Veränderung  der  Farbe  und  des  Spectrums  eintreten,  wofem 
nicht  gewisse  Fäulnissbakterien  vorhanden  waren.    Auch  Durchleitni 
von  Sauerstoff  oder  von  Kohlensäure  oder  von  Koblenoxyd  ändert 
weder  Farbe  noch  Spectrum  der  Substanz.    Schon  daraus  geht  her- 
vor, dass   wir  es  hier  mit  einer  festen  Verbindung  zu  thun  haben. 
Noch   deutlicher  zeigt  sich  dies  beim  Behandeln  des  CNHMetHb 
mit  Schwefelammonium.     Gewöhnliches  Met  Hb,  alkalisches  Met  Hb. 
Photo  Met  Hb  und   H^O'^MetHb  gehen  bei  Einwirkung  von  Sporen 
dieses  energischen  Reductionsmittels  schon  bei  gewöhnlicher  Tem- 
peratur sehr  rasch  in  Hb  und  bei  nachfolgendem  Schütteln  mit  Luft 
in  O^Hb  über;  CNHMetHb  bleibt  jedoch  bei  Einwirkung  solch  kleiner 
Mengen  von  Schwefelammon  bei  gewöhnlicher  Temperatur  unverändert. 
Die   Bildung  von  CNHMetHb  kann  ebenso  wohl    zum 
Nachweis  von  MetHb  als  zum  Nachweis  von  Blausäure 
benutzt  werden.    Ich  weiss,  dass  in  verschiedenen  physiologisch- 
chemischen   Instituten   die   Schärfe   des  Nachweises  der  Blausäure 
nach  dieser  Methode  zu  wiederholten  Malen  nachgeprüft  worden  ist, 
und   dass   dabei   das  Reagens  als  ein  recht  brauchbares  befunden 
worden  ist.    Ich  selbst  habe  bei  den  in  meinem  Institute  allsemester- 
lich  wiederkehrenden  Uebungsanalysen  der  Apotheker  bei  der  Ab- 
scheidung der  Blausäure  aus  Harn,  Blut,  Mehlsuppe,  Fleisch  etc. 
neben  den  sonst  üblichen  Reagentien  stets  auch  frisch  hergestellte 
MetHb-Lösung  zum  Nachweis  des  CNH  mit  benutzt,  und  stets  bin 
ich  sammt  meinen  Schülern  von  Neuem  darüber  erstaunt  gewesen, 
wie  überaus  geringe  Mengen  des  fraglichen  sauren  Destillates  nach 
vorheriger  Neutralisation  genügten,  eine  prachtvolle  Rothfärbung  der 
braunen  MetHb-Lösung  hervorzurufen.    Nur  die  Guajak-Kupfer- 
probe  übertrifft  als  Reagens  auf  Blausäure  das  MetHb 
an  Empfindlichkeit.     NattU'lich  muss  vorher  die  Abwesenheit 
anderer  aus  saurer  Lösung  destillirbaren  Stoffe,  welche  auf  MetHb 
röthend  wirken  könnten,   welche  aber  sämmtlich  leicht  zu  erkennen 
sind,   nachgewiesen  worden  sein.    Als  solche  nenne  ich  Schwefel* 
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Wasserstoff,  Wasserstoffsuperoxyd,  Rhodanwasserstoff,  salpetrige  Säure, 
schweflige  Säure.  In  einer  Arbeit  von  August  Becker^),  welche 
den  Titel  trägt  „Aeltere  und  neuere*  Theorieen  über  das  Wesen  der 
Blausäurevergiftung  mit  Berücksichtigung  ihrer  gericbtsärztlichen  Ver- 
werthung**,  findet  sich  am  Schlüsse  ein  Satz,  welcher  auf  den  ersten 
Blick  eine  ungünstige  Beurtheilung  meiner  Nachweismethode  der 
Blausäure  mittelst  Met  Hb  enthalten  zu  scheint  Es  heisst  dort  näm- 
lich: ^fûr  die  Robert' sehe  Arbeit  (wie  f&r  die  Geppert'sche)  hat 
unsere  Prüfung  ergeben,  dass  die  neueren  Untersuchungen  über  die 
Blausäurevergiftungy  so  gross  auch  ihr  theoretisches  Interesse  ist,  ein 
praktisch  verwerthbares  Ergebniss  für  die  gerichtsärztliche  Diagnose 
dieser  Vergiftung  bisher  nicht  gehabt  haben.  ^  Dieser  Ausspruch  ist 
insofern  sehr  auffällig,  als  Becker  überhaupt  keinen  einzigen  Ver- 
such mit  dem  Destillate  des  Blutes  oder  der  Organe  angestellt  hat; 
ich  vermuthe,  dass  er  die  oben  besprochene  Methode  des  Nachweises 
in  meiner  Arbeit  entweder  ganz  übersehen  oder  gar  nicht  vei-standen 
hat  Seine  Worte  haben  daher  nur  Gültigkeit  für  den  Nachweis  der 
Blausäure  im  Blute  ohne  Destillation;  von  dieser  Art  des  Nachweises 
reden  wir  hier  aber  gar  nicht 

Da  das  CNHMetHb,  wie  wir  oben  gesehen  haben,  sich  nicht 
auf  so  einfache  Weise  wie  das  Met  Hb,  das  H'O'Hb  und  das  Photo- 
Met  Hb  in  Hb  und  O'Hb  umwandeln  lässt,  ist  der  Einwand  be- 
rechtigt, dass  es  vielleicht  gar  keine  Met  Hb- Verbindung  ist,  sondern 
den  Blutfarbstoff  in  tiefgreifend  alterirter  Form,  nämlich  als  Hämatin, 
enthält  In  der  That  ist  mir  dieser  Einwand  von  verschiedenen, 
mit  dem  Gegenstande  wohl  vertrauten  Autoren  gemacht  worden, 
deren  Ausführungen  hier  volle  Berücksichtigung  erfahren  mögen. 
Zum  Verständniss  derselben  muss  vorausbemerkt  werden,  dass  eine 
Verbindung  des  Hämatins  mit  Cyankalium  schon  von 
F.  Hoppe-Seyler*)  beschrieben  und  auch  von  Preyer®) 
beobachtet  worden  ist  Sie  scheint  aber  nur  in  alkalischer 
Lösung  zu  existfren;  jedenfalls  hat  sie  nach  meinen  Erfahrungen 
nur  in  dieser  eine  vom  Hämatin  abweichende  intensiv  rothe  Farbe 

1)  Inaug.-DisserUtioo.    Berlin  1893. 

2)  Physiologische  Chemie  Bd.  2  S.  384.  Berlin  1878.  —  Handbuch  der 
physioL  und  pathol-chem.  Analyse.  2.  Aufl.  S.  167.  Berlin  1865,  und  5.  Aufl. 
8.  240  u.  298  (mit  Spectrum).  1883.  —  Medicinisch-chemische  Untersuchungen 
ünterBUchungen  Bd.  2  S.  207.    1867. 

3)  Die  Blausäure  S.  105.    Bonn  1868. 
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und  ein  ebenfalls  vom  Hämatin  abweichendes  änbändriges  Spectrum. 
Von  anderen  Autoren,  welche  sich  mit  Untersuchungen  Ober  dUece 
Substanz  beschäftigt  haben,  nenne  ich  z.  B.  6.  Linossier^).  Beub 
gerichtlichen  Blutflecknachweis  benutzt  man  seit  Jahrzehnten  die 
Erzeugung  von Cyankalium-Hämatin  oder,  wie  man  es  seit  Hoppe- 
Seyler  gewöhnlich  nennt,  von  Cyanhämatin,  indem  man  den 
betreffenden  eingetrockneten  braunen  Fleck  nach  R.  v.  Hofmann') 
mit  Cyankaliumlösung  einweicht  und  extrahirt.  Man  bekommt  eben 
dabei  rothes  Cyanhämatin.  Zur  weiteren  Charakterisirung  wird  dann 
ein  Theil  desselben  mit  starker  Essigsaure  versetzt  uod  zur  &* 
Zeugung  Teichmann'scher  Erystalle  benutzt  und  ein  anderer 
Theil  durch  Reductionsmittel  in  Hämochromogen  Qbergefbbrt,  dessen 
zweibändriges  Spectrum  ungemein  charakteristisch  ist  In  Bezug  auf 
Farbe  und  auf  Spectrum  sind  sich  CNHMetHb  und  CyanhAmatin 
so  ähnlich,  dass  eine  sichere  Unterscheidung  derselben  nur  auf  Grund 
von  Reactionen  möglich  ist.  Diese  Reactionen  müssen  darauf  hinaus* 
laufen,  das  CNHMetHb  wieder  in  Hb  und  dann  in  O'Hb  umzu- 
wandeln, während  beim  Cyanhämatin  diese  Umwandlung  nicht 
möglich  ist.  Weiter  müssen  die  gewöhnlichen  Reductionsmittel  das 
CNHMetHb,  wie  wir  schon  oben  besprachen,  unverändert  lassen, 
während  das  Cyanhämatin  dabei  zu  Hämochromogen  werden  muss. 
Nachdem  ich  dies  vorausgeschickt  habe,  werden  die  Einwände  der 
Gegner,  welche  ich  jetzt  folgen  lasse,  verständlich  sein. 

H.  Szigeti^)  untersuchte  in  dem  Berliner  Institute  für  Staats- 
arzneikunde zunächst  das  Preyer'sche  Cyanwasserstoff- 
sauerstoffhämoglobin  und  kommt  zu  dem  ganz  richtigen  Er* 
gebniss,  dass  dieses  nichts  Anderes  als  Cyanhämatin  ist, 
da  es  sich  weder  in  Hb  noch  in  0*Hb  zurückverwandeln  lässt,  wohl 
aber  unter  Einwirkung  von  Reductionsmitteln  leicht  in  Hämo- 
chromogen übergeht.  „  Was  nun  KoherV s  Oyanmefhâmoglobm  cm- 
betrifft,*'  fährt  er  dann  fort,  „,9o  gilt  für  dieses  alles  daSj  was  iek 
von  Prey  er 's  Cyanwasserstoffsauerstoffhömoglohin  gesagt  hAt. 
Es  ist  wohl  richtig,   wie   es   auch   meine  ControJversuche   ergAen 


1)  Lyon  médicale  1887  Nr.  27. 

2)  Wiener  med.  Wochenschr.  1876  Nr.  45  u.  46.  —  Lehrbuch  der  gerichtL 
Medicin.    6.  Aufl.  S.  433.    Wien  1893. 

8)  üeber  Cyanhämatin.   Vierteljahrschrift  f.  gericbtl.  Medicin.   Dritte  Folg« 
Bd.  6  Supplementheft  S.  9     1893. 
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habeHj  d(M8  die  bratmgelbe  Farbe  einer  l—J^^  eigen  Methâmoglobin- 
lösung  auf  Zusain  von  Blausäure  oder  von  Cyankalium  in  et)% 
prachtvolles  Both  Übergeht,  und  dass  die  Lösung,  vor  den  Spectral- 
apparat  gebracht,  ein  Absorptionsspectrum  ßeigt,  welches  der  Lage 
nach  dem  des  reducirten  Hämoglobins  sehr  ähnlich  ist,  —  femer 
dass  seWst  bei  stundenlangem  Durchleiten  von  Luft  durch  die  Lösung 
Oxghâmoylobin  nicht  entsteht,  und  dass  diese  von  Robert  Cyan* 
methämoglobin  genannte  Verbindung  allen  Einflüssen  gegenüber^ 
welche  das  Methämoglobin  in  Hamochromogen  umwandeln^  machtlos 
ist.  Aber  eben  aus  dem  Gründe,  weil  dieses  sogenannte  Cyanmet- 
hämoglobin  dieselben  ehemischen  und  spectraJen  Eigenschaften  wie  das 
Ojfonhämatin  besitsd,  halte  ich  es  fikr  identisch  mit  letsterem  und 
muss  die  Ansicht  Robert's,  dass  sein  Cyanmethämoglobin  mit  der 
von  Lin 0 SS i er  angenommenen  Verbindung  gar  nichts  su  thunhabe, 
bestreiten.  Ich  will  nur  noch  bemerken,  dass  ein  Unterschied  zwischen 
Breyer*  sOyanwasserHtoffsauerstoffhämoglobin  und  Robert's  Cyan^ 
methämoglobin  nur  in  der  Art  der  Geunnnung  liegt.  Jenes  gewinnt  man 
aus  Oxyhämoglobin  durch  Zusatz  von  Blausäure  bei  Erwärmen  auf 
Rörpertemperatur,  dieses  aus  Methämoglobin  auch  ohne  Erwärmen.  Die 
ErUärung  hierfür  habe  ich  schon  oben  gegeben  :  das  Erwärmen  dient  nur 
sur  schnelleren  Umwandlung  des  Oxyhämoglobins  m  Hämatin.  Da  das 
Methämoglobin  bekanntlich  ein  Zwischenprodud  bei  der  Umwandlung 
des  Oxyhämoglobins  in  Hämatin  ist,  fälU  die  Nothwendigkeii  des  Er^ 
wärmens  hinweg,  weil  Methämoglobin  sich  auf  Zusatz  von  Alkali 
oder  Säure  schon  in  der  Rälte  sogleich  in  Hämatin  verwandelt.  -- 
Ich  glaube  somit  den  Nachweis  geßhrt  zu  haben,  dass  Breyer's 
Cyanwasserstoffsauerstoffhämoglobin ,  Hoppe- Seyler'*  s  und 
Linossier^ s  Cyanhämatin  und  Ro berts'  Cyanmethämoglobin, 
wenn  auch  ihrer  Entstehung  nach  von  einander  verschieden,  eigentlich 
identisch  sind  und  richtig  mit  dem  Namen  Oyanhämaiin  zu  be- 
zeichnen sind,  denn  die  chemischen  Rörper  sollen  nicht  nach  der 
Art  ihrer  Gewinnung,  sondern  nach  ihren  chemischen  Eigenschaften 
benannt  und  classificirt  werden.  Das  ist  eine  allgemrine  Bcgel,  und 
desshalb  ist  die  Cyanblutfarbstoffverbindung  zu  den  Hämatinver- 
bmdungen  zu  rechnen."^  Im  Folgenden  bestätigt  Szigeti  meine 
Angabe,  dass  man  MetHb-Lösungen  recht  gut  zum  Nachweis  der 
Blausaure  verwenden  kann.  Alsdann  fährt  er  fort:  „TFemt  auch 
das  Met  Hb  als  specifisches  Beagens  auf  Cyan  angewendet  werden 
katm,  so  ist  doch   das  Umgekehrte  nicht  der  Fall.     Da  ich  nach^^ 
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gewiesen  habe,  dass  es  sich  hier  um  eine  OyanhämaUn^  und  mdd 
um  eine  Methämoghbinverbindung  handelt,  so  folgt  daraus^  datt 
das  Cyan  ebensowenig  ein  specifisches  Reagens  des  MdHb  ais  des 
Hämatins  sein  kann,  denn  aus  beiden  bildet  sich  gleich  sdmeO  ohm 
jedweden  anderen  chemischen  oder  thermischen  Eingriff  Cyamhämatim, 
Wie  sehr  wiUkommen  es  auch  gewesen  ware^  eine  charakUrisÜMAe 
Reaction  auf  Met  Hb  gefunden  zu  haben ,  darf  ich  auf  Grund  des 
Angeführten  der  Ansicht  Robert's^  das  Cyan  sei  ein  Reagtns  otÊf 
Met  Hb,  nicht  beipflichtend  Soweit  Szigeti.  Ein  Jahr  nacb  üud 
erklärte  Max  Richter*)  „dos  Robert* sehe  C^anmethämoglobk 
für  zweifellos  identisch  mit  dem  Cyanhämatin  von  Hoppe-Seyler". 
Da  Richter  die  von  mir  damals  beigebrachten  Beweise  für  die  Mög- 
lichkeit der  Ueberführung  von  CNHMetHb  in  Hb  und  in  0*Hb  nidit 
als  stichhaltig  gelten  lassen  will,  habe  ich  mich  nach  neuen  MethodcD 
umgesehen,  welche  eine  glatte  Ueberführung  von  CNHMetHb  in 
Hb  ermöglichen.  Vielfältiges  Probiren  hat  mir  gezeigt,  dass  die 
folgenden  zum  Ziele  führen,  wofern  man  sich  genau  an  die  Vor- 
schriften hält 

Erste  Methode.  1— 2procentige  Lösung  von  defibrinirtem 
Pflanzen-  oder  Fleischfresserblut  in  destillirtem  Wasser  wird  durch 
ein  zugesetztes  Kömchen  von  Ferridcyankalium  unter  Schütteln  m 
Met  Hb  umgewandelt  und  sofort  vom  überschüssigen,  noch  ungelösten 
Ferridcyankalium  abgegossen.  Sobald  man  sich  durch  das  Spectroskop 
überzeugt  hat,  dass  die  Ueberführung  in  Met  Hb  quantitativ  vor  «ch 
gegangen  ist,  wird  der  braunen  Met  Hb- Lösung  tropfen  weis  nach  und 
nach  eine  nicht  stärker  als  0,1  ^/oige  Blausäurelösung  zugesetzt,  bis 
die  Mischung  intensiv  roth  geworden  und  den  Absorptionsstreifen 
im  Orange  völlig  verloren  hat,  d.  h.  bis  das  ursprünglich  vorhandene 
O^Hb  quantitativ  in  CNHMetHb  umgewandelt  worden  ist  Man 
überzeugt  sich  jetzt  nochmals  auf  spectroskopischem  Wege,  dass  anf 
keine  Weise  auch  nur  eine  Spur  der  beiden  Streifen  des  0*Hb 
wahrnehmbar  ist,  selbst  nicht,  wenn  ein  Strom  von  Luft  oder  Sauer- 
stoff durch  die  Lösung  geleitet  wird.  Jetzt  fügt  man  der  Mischung 
auf  je  50  ccm  1  ccm  gelbes  Schwefelammon  zu  und  füllt  in  klane 
Fläschchen  bis  zum  Rande,  verkorkt  sie  möglichst  luitfrei  oder  über- 
schichtet mit  Paraffin  und  setzt  in  den  Brüteschrank  bei  38».  Von 


1)  Ceber  Cyanvergiftung.    Sonderabdruck  aus  der  Prager  med.  Vfochensar- 
1894  S.  7. 
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Zeit  zu  Zeit  nimmt  man  eins  der  Fläscbchen  heraus  und  prüft,  ob 
die  Farbe  derselben  dunkler  wie  bei  venösem  Blut  geworden  ist. 
Sobald  dies  der  Fall  ist,  d.  h.  sobald  alles  CN  H  Met  Hb  in  Hb  um- 
gewandelt ist,  entnimmt  man  einem  der  Fläscbchen  vom  Grunde 
her  mittelst  Pipette  eine  Probe  und  durchströmt  sie  mit  Luft,  während 
man  gleichzeitig  spectroskopirt.  Man  sieht  dann,  wie  das  Spectrum 
des  Hb  dabei  in  das  des  0*Hb  tibergeht.  Da  dabei  gerade  wieder 
so  viel  0*Hb  gewonnen  wird,  als  anfangs  überhaupt  vorhanden 
war,  ist  damit  bewiesen,  dass  die  gesammte  Menge  von  CNH  Met  Hb 
wieder  in  O'Hb  umgewandelt  worden  ist.  Damit  wird  dem  Ein- 
wände, es  könne  sich  um  Cyanhämatin  gehandelt  haben,  aller  Boden 
entzogen,  denn  Cyanhämatin  geht  bei  der  Reduction  eben  nicht  in 
Hb,  sondern  in  Hämochromogen  über. 

Falls  die  zugesetzten  Blausäuremengen  sehr  gross  gewesen  sind, 
könnte  vorstehende  Methode  unter  Umständen  einmal  im  Stiche 
lassen,  da  das  sich  dabei  bildende  Rhodan  hinderlich  werden  kann. 
Es  empfiehlt  sich,  für  solche  Fälle  noch  einige  andere  Methoden, 
und  zwar  solche,  welche  den  Ueberschuss  der  Blausäure  beseitigen, 
zu  kennen.    Zu  diesem  Behufe  gebe  ich  die  folgenden. 

Zweite  Methode.  Auf  je  25  ccm  der  Lösung  des  fraglichen 
CXHMetHb  wird  1  ccm  des  käuflichen,  aber  dicht  vorher  durch 
kohlensaures  Natrium  schwach  alkalisch  gemachten  dreiprocentigen 
Wasserstoffsuperoxydes  zugesetzt  und  ein  Mal  kurz  umgeschüttelt.  Es 
erfolgt  zunächst  nur  kaum  merkbare  Blasenentwicklung.  Farbe  und 
Spectrum  ändern  sich  nicht.  Jetzt  setzt  man  das  Gemisch  in  den 
vorher  schon  auf  38®  eingestellten  Brtiteschrank ,  wo  die  Blasen- 
bildung allmälig  bis  zur  Schaumbildung  zunimmt  Falls  dies  nicht 
der  Fall  sein  sollte,  hat  man  ein  zu  wenig  wirksames  (d.  h.  theil- 
weis  zersetztes)  H^O^  vor  sich.  Man  muss  dann  eben  davon  etwas 
grössere  Dosen  verwenden.  Sobald  die  Schaumbildung  aufhört  oder 
wenigstens  sehr  nachlässt,  spectroskopirt  man  und  überzeugt  sich, 
dass  das  Spectrum  noch  immer  unverändert  ist.  Das  Gleiche  gilt 
von  der  Farbe.  Jetzt  setzt  man  wie  bei  der  ersten  Methode  auf 
je  25  ccm  des  Gemisches  einen  halben  Kubikcentimeter  des  gewöhn- 
lichen gelben  Schwefelammous  zu,  füllt  in  kleine  Fläscbchen  bis  zum 
Hals  und  verkorkt  luftblasenfrei  oder  überschichtet  mit  Paraffin.  So 
kommen  die  Fläscbchen  wieder  in  den  Brüteschrank,  bis  ihre  Farbe 
deutlich  venös  geworden  ist.  Dies  ist,  je  nach  der  Menge  der  an- 
filnglich  vorhandenen  Blausäure  und  der  Stärke  des  Schwefelammous, 
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in  Vi— 2  Stunden  der  Fall.    Sobald  eins  der  eingeset2ten  FläschclieD 
venös  geworden  zu  sein  scheint,  nimmt  man   vorsichtig   mit  einer 
Pipette   eine  Probe   des  Inhaltes   heraus,   spectroskopirt,   schüttelt 
dieselbe  mit  Luft  und  spectroskopirt  wieder.     Das  erste  Spectro- 
skopiren  zeigt  dann  noch  immer  einen  Streifen  im  Grün.    Dass  dies 
jedoch  nicht  mehr  der  Streifen   des  CNHMetHb  ist,   sondern  der 
des  Hb ,  wird   durch  das  Schütteln  mit  Luft  bewiesen ,  denn  dabei 
geht  er  unter  Zertheilung  in  zwei  Streifen  in  das  Spectrum  des  O^Hh 
über.     Dieses  Spectrum  tritt  auch  hier  in  solcher  Intensität  auf. 
dass  man  sofort  den  Eindruck  bekommt,  dass  nicht  etwa  nur  einige 
Procente    des   CNHMetHb    in    O^Hb    umgewandelt    worden    sind, 
sondern  die  gesammte  Menge.    Nur  falls  man  einen  viel  zu  grossen 
Ueberschuss  von  H'O^  angewandt  hat,  kann  durch  diesen  ein  Theil 
des  BlutfarbstoflFes   völlig  entfärbt  und  zersetzt  worden  sein.     Der 
Sinn  der  vorstehenden  Proceduren   ist  folgender:   Bei  Zusatz  tod 
H^O^  zu  Gemischen    oder  Lösungen,    welche   freie   Blaus&ure  mit- 
halten, setzt  sich  diese   mit  dem  Zusatzmittel  nach  der  Formel  na 
2  CNH  H-  H«0^  =  G«02(NH2)2,   d.   h.  es  entsteht  Oxamid.     Die 
von  dem  Blutfarbstoff  gebundene  Blausäure  ist  schwerer  zu  beseitigen. 
Falls  es  sich  um  völlig  stromafreies  blausÄurehaltiges  0*Hb  oder 
CNHMetHb  handeln  würde,  dürfte  H'^O^  überhaupt  nicht  zugesetzt 
worden  sein,  da  wenigstens  das  erstere  dabei  nach  Hoppe-SeylerM 
sofort,  namentlich  im  Brüteschranke,  zu  Cyanhämatin  und  Eiweiss 
zersetzt  wird.     In  unserem  hier  vorliegenden  Versuche  schützt  aber 
das  als  Verunreinigung  in  der  Lösung  enthaltene  Stroma  den  Blat* 
farbstoff,  wenigstens  bei  der  von  mir  angegebenen  Concentration  and 
Menge  des  H*0^,  vor  Zersetzung  durch  das  H*0*  und  zerlegt,  sobald 
alle  freie  Blausäure  in  Oxamid  übergeführt  worden  ist,  den  noch 
vorhandenen  Rest  des  H^O*  unter  Schaumbildung  in  H^O  und  O*. 
Eine  völlige  Umwandlung  des  CNHMetHb  in  Met  Hb  findet  also 
durch  das  zugesetzte  H'O*  nicht   statt;    wohl   aber  wird  es  durch 
Beseitigung  des  Ueberschusses  der  CNH  leichter  reducirbar,  so  dass 
es  bei  Berührung  mit  Schwefelammonium  in  der  Wärme  in  Bb  über- 
geht.    Dadurch,   dass   bei   diesem  Versuche  trotz   des  langen  Er- 
wärmens  und   trotz    der  intensiven   reducirenden  Einwirkung   von 
Schwefelammonium  in  der  Wärme  nicht  Hämochromogen ,  sondern 
lediglich  Hb  entsteht,  ist  bewiesen,  dass  auch  hier  das  CNHMetHb 


1)  Phy8iologi8che  Chemie  S.  884. 
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eY»en  nicht  Cyanhäinatin  ist,  ja  dass  es  bei   vorsichtigem  Arbeiten 
keine  Spur  davon  enthält. 

Dritte  Methode.  Zu  je  100  com  der  1— 2%igenCNHMetHb. 
Blutlösung  werden  10  ccm  einer  1^/oigen  Lösung  von  Eobaltonitrat 
CoCNO*)*  zugesetzt  Dabei  ändert  sich  das  Spectrum  nicht;  nur  die 
Farbe  der  Mischung  wird  etwas  dunkler.  Nun  wird  tropfenweis 
10^/0  ige  Lösung  von  Natriumcarbonat  zugesetzt ,  bis  keine  Fällung 
mehr  entsteht.  Der  Niederschlag,  welcher  den  gesammten  Blutfarb- 
stoff mit  einschliesst,  wird  aufs  Filter  gebracht  und  durch  Abtropfen 
und  Absaugen  von  der  Flüssigkeit  getrennt  Alsdann  wird  der  noch 
feuchte  Filterrückstand  allmälig  mit  reichlicheren  Mengen  der  obigen 
Natriumcarbonatlösung  verrieben,  bis  man  sieht,  dass  eine  rothe 
Lösung  entsteht  Diese  wird  durch  Filtration  und  Nachwaschen  mit 
natriumcarbonathaltigem  Wasser  abgetrennt.  Vor  dem  Spectroskop 
erweist  sie  sich  als  scheinbar  unverändertes  CNHMetHb;  erwärmt 
man  sie  aber  in  kleinen,  luftfrei  gef&Uten  Fläschchen  im  Wärme- 
schrank mit  einigen  Tropfen  Schwefelammon ,  so  geht  sie  unter 
venöser  Verfärbung  sehr  bald  in  Hb  und  nach*  dem  Schütteln  mit 
Luft  in  O'Hb  über.  Der  Sinn  dieser  Methode  ist  der,  dass  in  obiger 
Mischung  das  Kobaltonitrat  sich  mit  der  Blausäure  zu  Eobalticyan- 
natrium  y  d.  h.  zu  einem  Doppelsalz  verbindet,  welches  ähnlich  wie 
Ferrocyankalium  keine  Blausäurewirkung  mehr  besitzt  Dadurch 
wird  das  restirende,  durch  die  Fällung  noch  gereinigte  CNHMetHb 
analog  der  vorigen  Methode  leichter  reducirbar. 

Vierte  Methode.  Die  zu  prüfende  CNHMetHb-Lösung 
wird  mit  schwach  ammoniakalischem  Bleiessig  versetzt ,  bis  aller 
Blutfarbstoff  niedergerissen  ist.  Nun  wird  rasch  filtrirt,  abgesogen 
und  der  Niederschlag  mit  etwas  Lösung  von  Natriumphosphat  oder 
Natriumkarbonat  und  dann  mit  Wasser  verrieben,  wobei  eine  schöne 
rothe  Lösung  entsteht.  Diese  wird  wie  bei  der  vorigen  Methode 
mit  Schwefelammonium  im.  Brüteschrank  behandelt  und  ergibt  das* 
selbe  Resultat  wie  die  vorige  Methode.  Der  Sinn  dieser  Methode 
ist,  die  überschüssige  Blausäure  als  Cyanblei  zu  binden  und  von 
dem  Blutfarbstoff  zu  trennen.  In  neutraler  Lösung  entsteht  nämlich 
aus  essigsaurem  Blei  und  CNH  die  Verbindung  Pb(CN)*,  in  ammonia- 
kalischer  Pb(CN)«2PbO,  also  ein  Doppelsalz. 

Eine  der  genannten  Methoden  führt  stets  zum  Ziele.  Ich  habe 
meist  alle  vier  n^en  einander  angewandt  und  war  meist  mit  allen 
vieren  zufrieden.    Da  diese  Methoden  jedem  Unparteiischen  zeigen, 

B.  FfUf  tr.  ArebiT  fftr  Physiolofi«.   Bd.  82.  42 
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dass  eine  Entstehung  von  Cyanhämatin  nur  bei  ungeeehickt»n 
Arbeiten  vorkommt,  während  bei  correctem  Verfahren  sich  alle« 
oder  wenigstens  fast  alles  ursprünglich  verwandte  0*Hb  wieder- 
gewinnen lässt,  müssen  die  von  Szigeti  und  Richter  ge» 
machten  Einwände  gegen  die  Existenz  des  Cyanmet- 
hämoglobins  zurückgewiesen  werden.  Von  einer 
Identität  desselben  mit  dem  Cyanhämatin  kann  gar 
keine  Rede  sein. 

5.   Ueber  Rhodanmethämo^clobin. 

Da  bei  der  Umwandlung  des  CNHMetHb  in  Hb  nach  den  von 
mir  im  Vorstehenden  gegebenen  Regeln  Schwefelammon  zugesetzt 
und  dadurch  eine  Rhodanverbindung  erzeugt  wird,  müssen  wir  uns 
mit  der  Wirkung  der  Rhodanide  auf  Met  Hb  ebenfalls  beschäftigen. 
Ich  habe  schon  vor  10  Jahren^)  angegeben ,  dass  bei  Zusatz  von 
Rhodaniden,  z.  B.  von  Rhodankalium ,  zu  Met  Hb  eine  Röthung  des 
Gemisches  eintritt;  aber  diese  Röthung  ist  nur  eine  sehr  geringe 
und  erfordert  weit  grössere  Mengen  des  Reagens  als  bei  der  Blau- 
säure. Femer  gelingt  es  selbst  durch  sehr  grosse  Mengen  von 
CNSK  nicht,  den  ersten  Absorptionsstreifen  des  Met  Hb  zum  Ver- 
schwinden zu  bringen.  Davon  abgesehen  ist  das  Spectrum  des 
CNSHMetHb  dem  des  CNHMetHb  ähnlich;  nur  ist  der  Absorptions- 
streifen im  Grün  recht  wenig  deutlich.  Durch  Schwefelammonium 
lässt  sich  das  CNSHMetHb  in  Hb  umwandeln.  Ob  man  unter 
solchen  Umständen  ein  Recht  hat,  die  Existenz  einer  besonderen 
chemischen  Verbindung  Namens  Rhodanmethämoglobin  anzunehmen, 
fragt  sich.  Unter  allen  Umständen  ist  diese  Substanz  wenig 
charakteristerisch  und  wenig  wichtig. 

6.  Ueber  NitritmethSmoglobin. 

Mit  dem  Namen  Nitritmethämoglobin  möchte  ich  eine  Substanz 
bezeichnen,  welche  ich  1881  entdeckt*)  und  1892  mit  meinem 
Schüler  Arthur  von  Vorkampff-Laue®)  etwas  weiter  unter- 


1)  Ueber  Cyanmethämoglobin  etc.  S.  22. 

2)  Beiträge  zur  Kexmtniss  des  Methämoglobins  und  seiner  Derirate.   Disaert. 
Dorpat  1892. 

3)  1,  c.  S.  21. 
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sucht  habe.  Wir  gingen  von  der  Thatsache  aus,  dass  alle  mit 
Salpeter  gepökelten  Fleischstûcke  eine  auffallend  rotfae  Farbe  an- 
nehmen Da  nun  beim  Pökeln  die  Fleischmasse  unzweifelhaft  etwas 
reducirend  auf  den  Salpeter  wirkt,  und  da  dabei  kleine  Mengen  von 
Nitriten  entstehen,  lag  es  nahe,  einmal  im  Reagenzglas  Nitrite  auf 
Met  Hb  einwirken  zu  lassen.  In  der  That  gelang  es  fast  augenblick- 
lich, durch  Zusatz  von  Kniiumnitrit  braune  MetHb-Lösunp:  zu 
röthen.  Indem  ich  hier  über  die  Beziehungen  dieser  rothen  Sub- 
stanz, des  Nitrit  Met  Hb,  zur  Farbe  des  Schinkens  und  des  Pökel- 
fleisches zunächst  hinweggehe,  denn  sie  würden  längere  Auseinander- 
setzungen erfordern,  sei  nur  erwähnt,  dass  wie  bei  CNSHMetHb 
so  auch  beim  Nitrit  Met  Hb  der  erste  Absorptionsstreifen  des  Met  Hb 
nicht  ganz  verschwindet.  Im  Grün  treten  unter  Einwirkung  des 
Nitrits  zwei  Streifen  auf,  welche  denen  des  H'O'MetHb  ähnlich, 
nur  schwächer  sind.  Zusatz  von  Schwefelammon  wandelt  das  Nitrit- 
Met  Hb  rasch  und  sicher  in  Hb  um.  Zu  irgend  welchen  Verwechs- 
lungen mit  CNH  Met  Hb  kann,  falls  man  das  Spectrum  genügend  be- 
achtet, weder  das  Nitrit  Met  Hb  noch  das  CNSHMetHb  Anlass  geben, 
denn  das  CNH  Met  Hb  ist  eben  durch  völliges  Fehlen  eines  Ab- 
sorptionsstreifens im  Roth  und  Orange  charakterisirt 

7.   Ueber  SchwefelmethSmoglobin. 

In  einer  sehr  beachtenswerthen  Arbeit  hat  Harn ack^)  kürzlich 
dargethan,  dass  es  eine  Verbindung  von  Schwefelwasserstoff  mit  Hb, 
das  Sulfhämoglobin  (abgekürzt  Sulf  Hb),  gibt.  Im  Anschluss  daran') 
sagt  er:  „Dass  das  Sulf  Hb  als  eine  Verbindung  von  Met  Hb  mit  H'S 
anzusehen  sei,  was  man  aus  dem  bisher  meist  gewählten  Namen 
Schwefelmethämoglobin  schliessen  könnte,  erscheint  als  völlig  aus- 
geschlossen.'' Wenn  wir  nun  auch  zugeben  müssen,  dass  das  Har- 
nack'sche  Sulf  Hb  seiner  Entstehungsart  nach  nichts  mit  Met  Hb 
zu  thun  hat,  so  könnte  es  doch  neben  demselben  a  priori  auch  noch 
eine  zweite  Schwefelwasserstoffverbindung  des  Blutfarbstoffes  geben, 
welche  ihren  Ursprung  vom  Met  Hb  nimmt  Diese  Vermuthung  ge- 
winnt an  Wahrscheinlichkeit,  wenn  man  einige  weitere  Angaben  von 


1)  üeber  die  Einwirkong  des  Schwefelwasserstoffes  und  der  Säuren  auf  den 
Blat&rbstoff.    Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie  Bd.  26  S.  573.    1899. 

2)  1.  c  S.  573. 
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Harnack  in  Rücksicht  zieht.  So  sagt  er*)  in  Versuch  8:  ,Fit- 
düimtes  O^Hb  wird  in  MeiHh  Übergeßhrt  und  nun  ohne  Lufl  mä 
H^S  durchstrâmi.  Dabei  unrd  die  Lösung  sofort  roth  und  zeigt  das 
Hb'Speärum.^  An  einer  anderen  Stelle *)  heisst  es:  ^MetHbhnm 
durch  gewisse  Reductionsmittel  wieder  schön  geröthet  umZ,  ufie  es 
scheintj  in  Hb  eurückverwcmdelt  werden.^  Es  liegt  nun  nach  Allem, 
was  ich  in  den  vorigen  Capiteln  auseinandergesetzt  habe,  nahe,  zu 
vennuthen,  dass  dieses  yfSchön  rothe^  Reductionsproduct  nicht  Hb, 
sondern  SHMetHb,  d.  h.  das  wirkliche  Schwefelmethämoglobin  sei, 
dessen  Namen  Harnack  eben  einziehen  zu  können  gemeint  hat 
Der  Versuch  bestätigte  diese  Meinung  jedoch  nicht  Leitete  ich 
durch  MetHb'Lösungen  einige  Blasen  von  H'S,  so  trat  stets  die  von 
Harnack  angegebene  schöne  rothe  Farbenverändenmg  ein,  aber 
das  erhaltene  Product  zeigte  beim  Schütteln  mit  Luft  alle  Eigen- 
schaften des  O'Hb  und  liess  sich  wie  dieses  leicht  zu  Hb  redndren. 
Wenn  es  also  auch  im  ersten  Augenblick  ein  H'SMetHb  gibt,  so 
geht  dieses  doch  so  rasch  in  Hb  über  oder  verhält  sich  diesem  so 
ähnlich,  dass  man  bis  jetzt  kein  Recht  hat,  die  Existenz  eines  be- 
ständigen Schwefelmethämoglobins  als  bewiesen  hinzustellen. 


Vorstehende  Mittheilungen  zeigen,  dass  es  eine  Reihe  von 
Methämoglobinsubstanzen  gibt  Dieselbe  ist  in  Obigem,  wie 
ich  ausdrücklich  betone,  keineswegs  erschöpft.  Ich  behalte  mir  vor, 
theils  einige  der  schon  erwähnten,  theils  andere  analoge  Substanzen 
später  hier  weiter  zu  besprechen.  Jedenfalls,  zeigen  meine  Aus- 
führungen, dass  der  Blutfarbstoff  nicht  etwa  nur  in  Verbindung  mit 
Sauerstoff  und  Kohlenoxyd  treten  kann,  wie  Manche  meinen,  sondern 
dass  die  Brücke  zwischen  Physiologie  und  Pharmakologie  auch  nocb 
durch  eine  ganz  andere  Gruppe  von  Blutfarbstoffderivaten  gebildet 
wird. 

8.  Anhang. 

Ueber  das  Absorptionsvermögen   des  Blutfarbstoffes 
und  seiner   Derivate    für    violette    und    ultraviolette 

Strahlen. 
Meines  Wissens  ist  die  Zahl  der  Arbeiten,  welche  sich  mit  dem 
Absorptionsvermögen  des  Blutfarbstoffes  für  violette  und  ultraviolette 

1)  1.  c.  S.  577. 

2)  1.  c.  S.  573. 
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Strahlen  beschäftigt  haben,  noch  sehr  spärlich.  Die  nachstehenden 
historischen  Notizen  entnehme  ich  einer  leider  recht  unbekannt  ge- 
bliebenen Arbeit  von  H.  Grabe*).  Die  ersten  derartigen  Versuche 
machte  1883  S  or  et;  ihm  folgten  1890  d' Ars  on  val  und  1892 
Grabe. 

Bekanntlich  können  wir  das  rechte  Ende  des  Spectnims  des 
Sonnenlichtes  nicht  direct  sehen;  wir  können  aber  die  jenseits  des 
Violett  liegenden  sogen,  ultravioletten  Strahlen  theils  durch  Auf- 
fangen auf  einem  Fluorescenzschirm,  theils  durch  die  photographische 
Platte  uns  indirect  sichtbar  machen.  Die  Photographie  der  ultra- 
violetten Strahlen  hat  schon  Becquerel  angewandt.  Nach  ihm 
beschäftigten  sich  Müller  und  Babo  damit;  jedoch  gelang  es  erst 
Rutherford  1863,  genaue  und  scharfe  Photographien  des  ultra- 
violetten Theils  des  Spectrums  herzustellen.  Da  Crownglas  und 
Flintglas  f&r  diese  Strahlen  nur  theilweis  durchlässig  sind,  dürfen 
die  in  Betracht  kommenden  Linsen  und  Prismen  nicht  aus  Glas 
hergestellt  sein.  Grabe  benutzte  ein  Quarzprisma  und  eine  Quarz- 
linse, welche  er  der  Liebenswürdigkeit  des  Professors  Arthur 
V.  Oettingen  verdankte,  und  Bergkristallcuvetten,  welche  Prof. 
Dragendorff  gehörten.  Als  Lichtquelle  diente  ihm  anfangs  Zirkon- 
licht,  dann  die  Sonne  und  zuletzt  der  elektrische  Funke.  Durch 
4  Bun  sen 'sehe  Elemente  wurde  der  Inductionsstrom  eines  Ruhm - 
korff  sehen  Apparates  erregt  und  mit  diesem  eine  Batterie  von 
9  Leydener  Flaschen  geladen.  Der  eine  Pol  war  aus  Eisen,  der 
andere  aus  Kupfer.  Für  photographische  Aufiiahmen  über  H  hinaus 
kamen  stets  achromatische  Collimatörlinsen.  aus  einer  planconvexen 
Kalkspatlinse  und  einer  biconvexen  Quarzlinse  combinirt,  in  An- 
wendung. Da  Grabe  nur  eine  achromatische  Quarzlinse  zur  Ver- 
fbgung  stand,  konnte  er  nur  für  einen  verhältnissmässig  kleinen 
Theil  des  Spectrums  Schärfe  im  Bilde  erzielen.  Darauf  beruht  es 
wohl  mit,  dass  die  von  ihm  aufgenommenen  und  in  einer  Tafel 
wiedergegebenen  Photogramme  unübersichtlich,  ja  unklar  und  daher 
nicht  recht  verwerthhar  sind.  In  diesem  Sinne  sprach  sich  bei  der 
öffentlichen  Promotion  und  Vertheidigung  dieser  Schrift  auch  Arthur 
V.  Oettingen  selbst  aus. 

Nachdem  Sorot  in  einer  ersten  Arbeit  dem  Blute  die  Fähig- 


1)  Untersachungen    des   Blot&rbstoffes  auf  sein   Absorptionsvemiögeo  für 
riolette  und  ultraviolette  Strahlen.    Dissert  Dorpat  1892.    Mit  Tafel. 
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keit,  violettes  Licht  zu  absorbiren,  zugesprochen,  die  Fähigkeit,  ultra- 
violettes Licht  zu  absorbiren,  dagegen  abgesprochen  hatte,   erklärte 
er  in  einer  zweiten^),   dass  nicht  nur  im  Violett  eine    Absorption 
stattfinde,   sondern  dass  auch  noch  zwei  ultraviolette  Ab6orptioD6- 
streifen,  bei  Cd  12  und  Cd  17  liegend,  vorhanden  seien,    von  deneo 
allerdings  der  letztere  wohl  nicht  durch  den  Blutfarbstoff,   soodem 
durch  das  Blutserum  bedingt  werde.    Werde  das  Blut  mit  CO  im- 
prägnirt,  so  verschiebe  sich  das  Absorptionsband  im  Violett  auf  die 
Seite  des  Spectrums,  welche  die  weniger  gebrochenen  LichtstraUea 
enthält    Das  Ultraviolett  werde  durch  COHb  weniger  verdunkelt 
als  durch  0*Hb.     In  der  Arbeit  von  d 'Arson val*)  wird  merk- 
würdiger Weise   die   Untersuchung  von   Sorot   mit  StillschweigeD 
übergangen,  das  Absorptionsband  des  O^Hb  im  Violett  und  mehrere 
Bänder  im  Ultraviolett  aber  ebenfalls  constatirt.    Nach  Grabe  hat 
das  O^Hb  ein  Band  im  Violett  und  zwei  schwache  weitere  im  Ultra- 
violett   Hb  verhält  sich  ebenso.    Das  gewöhnliche  Met  Hb  bat  nach 
ihm  ein  sehr  deutliches  Band  im  Violett,  während  vom  Ultraviolett 
nur  der  Anfang  absorbirt  wird.    Das  alkalische  Met  Hb  hat  ein  Band 
im  Violett;  vom  Ultraviolett   wird  der  Anfang  und  noch  viel  mdir 
das  Ende  absorbirt.     Für  das  CNHMetHb  fand  Grabe  ein  sehr 
deutliches  Band  im  Violett,  während  vom  Ultraviolett  nur  der  Anfang 
absorbirt  wird.    Das  Nitrit  Met  Hb  verhält  sich  ähnlich;   nur  ist  der 
Streifen  im  Violett  weniger  deutlich  ausgesprochen.    Das  COHb  ver- 
hält sich  nach  Grabe  wie  das  0*Hb. 

Ich  selbst  wurde  durch  die  Liebenswürdigkeit  von  Prof.  Wachs- 
muth  in  Rostock  und  dessen  Assistenten  Dr.  Knoblauch  in  die 
Lage  versetzt,  im  hiesigen  physikalischen  Institute  einige  Unter- 
suchungen über  das  violette  und  ultraviolette  Spectrum  des  Blut- 
farbstoffes und  seiner  Derivate  anzustellen.  Wir  benutzten  das 
Licht  einer  elektrischen  Bogenlampe,  einen  Spalt  wie  Grabe,  eine 
Sammellinse  aus  Bergkrystall  und  8  Bergkrystallprismen.  Das  Licht 
wurde  aufgefangen  theils  auf  einem  lichtempfindlichen  Platincyaiiûr- 
schirm,  theils  auf  der  photographischen  Platte.  Beim  Photograpbireo 
ging  es  uns  aber  ähnlich  wie  Grabe,  d.  h.  es  ergaben  sieh  schwer 


1)  Analyse  spectrale.    Sur  le  spectre  d'absorption   da  sang  dans  la  partît 
violette  et  ultraviolette.    Comptes  rend,  de  PAcad.  de  se  vol.  97  p.  1269.    l^^ 

2)  Photographie  des  spectres  d'absorption  de  l'hémoglobine.    Archive»  àa 
pbysiol.  normale  et  pathol.  p.  340.    1890. 
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veretändliche,  vieldeutige  Bilder.  Ich  kam  zu  der  Ueberzeugung, 
dass  die  Verfolgung  der  in  Rede  stehenden  Frage  mit  Hülfe  der 
Photographie  eine  recht  mühsame  ist,  welche  sich  nur  lohnen  wird, 
falls  man  ein  länger  dauerndes  Specialstudium  darauf  verwendet 
Die  auf  dem  Platincyanûrschirm  erscheinenden  Bilder  waren  dage<!en 
ohne  grosse  Mühe  zu  gewinnen  und  sehr  deutlich.  Es  empfiehlt 
sich,  vom  sichtbaren  Spectrum  nur  die  Farben  Blau,  Indigo  und 
Violett  mit  aufzufangen.  Man  sieht  dann  normaler  Weise  auf  dem 
Schirm  drei  Absorptionsstreifen,  welche  dem  elektrischen  Bogenlichte 
als  solchem  zukommen,  nämlich  zwischen  Blau  und  Violett,  zwischen 
Violett  und  Ultraviolett  und  in  der  Mitte  des  Ultraviolett.  Hell 
erscheint  dem  entsprechend  ein  Stück  des  Blau  (I),  ein  Stück 
Violett  (U),  dann  der  Anfang  des  Ultraviolett,  und  zwar  dieser  sogar 
sehr  hell  (HI),  endlich  das  Ende  des  Ultraviolett  (IV).  Auf  diese  vier 
hellen  Stellen  wurde  beim  Vorhalten  der  Blutsubstanzen  geachtet,  die 
in  den  schon  in  der  vorhergehenden  Arbeit  erwähnten  geringen  Con- 
centrationen  in  10—15  mm  dicker  Schicht  zur  Verwendung  kamen. 
Die  benutzten  Gefässe  gaben  keine  bemerkbare  Absorption.  Das  Er- 
gebniss  der  Untersuchungen  in  Bezug  auf  Violett  und  Ultraviolett  lässt 
sich  folgendermaassen  wiedergeben.  O^Hb  löscht  aus  d.  h.  absorbirt 
die  Strahlen  der  hellen  Stelle  U  und  die  Hälfte  von  UI.  Hb  verhält 
sich  fast  ebenso  ;  nur  ist  die  Absorption  bei  HI  etwas  geringer.  Das 
gewöhnliche  Met  Hb  absorbirt  das  Licht  von  H,  IH  und  IV.  Beim 
alkalischen  Met  Hb  liegen  die  Verhältnisse  ebenso;  nur  wird  IH  nicht 
völlig  ausgelöscht.  Das  CNHMetHb  absorbirt  U  und  IV,  während 
es  in  nur  etwas  verdunkelt.  Das  H*0*MetHb  absorbirt  H  und  HI, 
während  IV  nur  etwas  verdunkelt  wird.  Das  COHb  absorbirt  II 
und  die  Hälfte  von  IH.  Aus  diesen  Angaben  geht  hervor,  dass  in 
der  That  in  Uebereinstimmung  mit  Grabe  im  Violett 
und  Ultraviolett  bei  allen  untersuchten  Substanzen 
eine  Absorption  wahrgenommen  wurde.  Weiter  erwies 
sich  wie  bei  Grabe  das  Absorptionsspectrum  des  0*Hb  als  identisch 
mit  dem  des  COHb;  das  des  Hb  war  ebenfalls  dem  des  O'Hb  sehr 
ähnlich.  Die  vom  Met  Hb  bewirkte  Absorption  fand  ich  sehr  stark, 
namentlich  auch  am  rechten  Ende  des  Ultraviolett;  Grabe  fand 
diese  Stelle  besonders  beim  alkalischen  Met  Hb  absorbirt.  Das 
CNHMetHb  absorbirte  ähnlich  wie  das  alkalische  Met  Hb;  nur  ist 
die  Auslöschung  von  IH  keine  völlige.    Das  H^O'MetHb  absorbirte 


630 


Rud.  Robert:  Beiträge  zur  Kenntiiîss  der  Methämoglobine. 


ebenfalls  ähnlich  wie  das  alkalische  Met  Hb;  nur  war  IV  nicht  völlig 
verdunkelt. 

Die  Thatsache,  dass  der  Blutfarbstoff  und  seine  Derivate  noch 
bei  starker  Verdünnung  ihrer  Lösungen  auch  im  Violett  und  Ultm^ 
violett  Absorptionsspectra  liefern  ^  ist  damit  von  Neuem  dargethan 
und  dürfte  von  jetzt  ab  in  Lehrbüchern  nicht  mehr  mit  Stillschweigen 
übergangen  werden  können. 
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(Aus  dem  physiologischen  Institut  der  Universität  Zürich j 

Ueber  Platinkatalyse. 

Beobachtungen    an    Gasketten. 

Von 

R«4«ir  HMer. 


Bei  Gelegenheit  meiner  vor  Kurzem  veröffentlichten  Unter- 
suchungen über  die  Hydroxylionen  des  Blutes^)  habe  ich  mit  den 
benutzten  Gaselektroden  ein  paar  merkwürdige  Erfahrungen  ge- 
macht, die  pair  im  Hinblick  auf  die  Theorie  der  katalytischen  Vor- 
gänge nicht  ganz  belanglos  zu  sein  scheinen.  Handelt  es  sich  auch 
nur  um  Erscheinungen,  die  an  anorganischem  Material,  nämlich  an 
Platin,  zur  Beobachtung  gelangten,  so  rechtfertigen  die  Unter- 
suchungen von  Berzelius,  Schönbein  und  in  neuester  Zeit  vor 
Allem  die  von  Bred  ig,  welche  zahlreiche  Analogien  zwischen  dem 
Verhalten  des  Platins  und  dem  der  Oxydationsfermente  aufdeckten, 
meine  Publication  in  einer  physiologischen  Zeitschrift.  Ich  wies  in 
meiner  Blutarbeit  darauf  hin ,  dass  coUoidales  Platin  die  Zersetzung 
von  Wasserstoflkuperoxyd  beschleunigt,  und  dass  die  Zersetzung  durch 
dieselben  physikalischen  und  chemischen  Factoren  im  selben  Sinne 
abgeändert  wird  wie  die  Zersetzung  durch  eine  Oxydase;  dieselben 
Einflüsse  auf  die  Reactionsgeschwindigkeit  machen  sich  bei  der  Ver- 
wandlung von  Knallgas  in  Wasser  geltend*).  Die  freie  Energie 
dieser  letzteren  Reaction  2  H«  +  Of  »^  2  E^O  kann  in  Form  von 
thermischer  Energie  aus  dem  System  austreten;  sie  kann  aber  auch 
bei  bestimmter  Versuchsanordnung  in  Form  von  elektrischer  Enei^Jrie 
gewonnen  werden.  Denn  taucht  man  eine  Wasserstoff*  und  eine 
Sauerstoffelektrode,  d.  h.  platinirtes  Platin,  beladen  mit  Wasserstoff 
resp.  Sauerstoff  y  in  eine  beliebige  Elektrolytlösung,  so  erhält  man 


1)  Dieses  Archiv  Bd.  81  S.  522.    1900. 

2)  Bredig  and  Müller  von  Berneck,  Zeitschr.  t  physik.  Chemie  Bd.  31 
258.    1899.  —  Bredig,  Physikalische  Zeitschrift  Bd.  2  S.  7.     1900. 
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einen  elektrischen  Strom,  der  meistens  eine  Spannung  von 
1,08  Volt  hat^).  In  dieser  „Knallgaskette^  gehen  an  der  einea 
Elektrode  Wasserstoffmoleküle  in  WasserstofTionen,  an  der  anderen 
Sauerstofifmoleküle  in  Sauerstoff-  resp.  Hydroxjlionen  über,  die  Ionen 
vereinigen  sich  zu  Wasser,  und  die  freie  Energie  der  Waäserbildnm? 
wandelt  sich  in  die  von  dem  Element  gelieferte,  messbare  elektrische 
Energie  um,  die  bei  der  Ueberfilhrung  der  Gasäquivalente  in  Wasser 
natürlich  1,08  Voltcoulomb  beträgt.  Die  gelieferte  Energienaen^ 
pro  Zeiteinheit  ist  dann  ein  Maass  für  die  Menge  des  gebildeten 
Wassers,  also  ein  Maass  für  die  Reactionsgesch windigkeiten  : 

1.  Ha  — H  +  -t-H+  und  Oa  — 0-4-0'; 

2.  H  +  +  H  +  +  0'  — H2O. 

Die  durch  die  drei  Gleichungen  dargestellten  Processe  werden  wohl 
sämmtlich  stets,  bei  jeder  Versuchsanordnung,  bei  der  Oxydation 
von  Wasserstoff  zu  Wasser  sich  abspielen  müssen;  es  wird  nicht 
ausreichen,  den  Vorgang  durch  die  eine  Gleichung  2H9  -f-  O,  — ►  2HfO 
wiederzugeben.  Wenigstens  spricht  eine  ganze  Reihe  von  Er- 
fahrungen dafür,  dass  die  Gase  nicht  als  Moleküle  mit  einander 
reagiren,  sondern  als  Atome  resp.  Ionen*),  und  Euler*)  hat  vor 
Kurzem  die  interessante  Hypothese  aufgestellt,  dass  überhaupt 
sämmtliche  Reactionen  lonenreactionen  sind,  und  dass  Jede  Katalyse 
in  einer  Vermehrung  der  in  die  Reaction  eingehenden  Jonen  be- 
steht". 

Der  Vorgang  der  Wasserbildung  nach  dem  genannten  Schema 
lässt  sich  nun  in  der  Knallgaskette  in  seinen  einzelnen  drei  Pha^n 
betrachten,  im  Gegensatz  zu  der  gewöhnlichen  Knallgaskatalyse  etwa 
durch  colloïdales  Platin  ;  während  bei  dieser  Wasserstoff  und  Sauer- 
stoff, die  mit  einander  vermischt  sind,  am  selben  Orte  in  ihre  Atome 
resp.  Ionen  übergehen  und  zu  Wasser  sich  vereinigen,  sind  die  Gase 
bei  der  Katalyse  durch  das  Platin  der  Elektroden  in  einer  Knallgas- 
kette von  einander  gesondert,  gehen  räumlich  von  einander  getrennt 


1)  Nach  den  ganz  neuen  Angaben  von  Böse  1,1  Vol.  Siehe  Zeitschr.  l 
pbysik.  Chemie  Bd.  84  S.  701.    1900. 

2)Bodländer,  lieber  langsame  Verbrennung  S.  401—431.  iSammlaon 
Ahrens.)  Stuttgart  1899.  —  Bredig  und  Müller  von  Berneck,  I.  c  S.  2^f9.  — 
Haber,  Physik.  Zeitschrift  Bd.  1  S.  419.    1900. 

3}  Öfversigt  af  Kongl.  Vetenskaps-Akademiens  Förbandl.  1899  p.  909  uikI 
1900  p.  267. 
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in  ihre  Ionen  über  und  gelangen  dann  an  einer  der  Elektroden  0 
zur  Vereinigung.  Zeigt  es  sich  nun,  dass  die  Knallgaskatalyse  mit 
colloidaleni  Platin  durch  gewisse  „Gifte^,  wie  Blausäure,  Cyankalium, 
Schwefelwasserstoff,  Schwefelkohlenstoff  u.  a.,  intensiv  beeinträchtigt 
wird,  so  taucht  die  Frage  auf:  Welche  der  drei  Phasen  der  üeber- 
führung  von  Wasserstoff  und  Sauerstoff  in  Wasser  leidet  unter  der 
«Vergiftung*'  ?  und  ihre  Lösung  lässt  sich  an  der  Knallgaskette  ver- 
suchen. 

Dieser  Gedankengang  drängte  sich  mir  auf,  als  ich  bei  meinen 
Blutuntersuchungen  mit  dem  Einfluss  der  Chlor-Ionen  auf  das 
Sauerstoflfpotential  beschäftigt  war.  Misst  man  eine  Kette: 
0,  1  CiHCl  I  C2HCI  I  O2,  so  erhält  man  oft  einen  /r-Werth,  der  den 
theoretischen  weit  übersteigt;  aber  gleichzeitig  findet  man,  dass  die 
Kette  umgekehrt  arbeitet,  als  man  erwarten  sollte.  Verhielten  sich 
die  Sauerstoffelektroden  indifferent  gegen  Chlorionen,  so  müsste  der 
positive  Strom  von  der  verdünnten  zur  stärkeren  Salzsäure  fliessen; 
das  Gegentheil  ist  der  Fall.  Nun  ist,  wenn  man  die  sehr  umfang- 
reiche neuere  Literatur  über  Sauerstoffelektroden,  Chlorpotentiale, 
Chloridelektrolysen  ansieht,  eine  solche  Menge  gegenseitiger  Beein- 
flussungen des  Chlors  und  des  Sauerstoffs  möglich,  dass  man  wohl 
kaum  im  Stande  sein  wird,  über  den  Endeffect  alP  dieser  annehm- 
baren Einflüsse  auf  das  elektromotorische  Verhalten  einer  Kette  von 
der  gegebenen  Construction  etwas  Bestimmtes  im  Voraus  zu  sagen. 
Immerhin  erschien  es  mir  sehr  auffallend,  dass  die  Sauerstoff-Salz- 
säurekette  nicht  nur  umgekehrt  arbeitet,  sondern  sogar  einen  Strom 
von  grösserer  Spannung  in  dem  verkehrten  Sinne  liefert,  als  nach 
der  Theorie  im  richtigen  Sinn  zu  erwarten  wäre.  Ich  dachte  an 
Veränderungen  der  Elektroden,  an  einen  Angriff  des  Chlors  auf  das 
Platin,  wie  er  früher  von  Haber*)  bei  der  Elektrolyse  von  Salz- 
säure an  der  Anode  nachgewiesen  worden  ist  Dieser  Angriff  würde 
sich  auch  an  Sauerstoff-Elektroden  geltend  machen  können,  mag  er 
ausgehen  von  den  Chlorionen  oder  dem  elementaren  Chlor,  das  durch 
Polarisation  an  den  Elektroden  entsteht^);  führt  man  doch  metalli- 
sches  Platin   mit  Salzsäure   unter   Oxydation   in   Chloroplatinsäure 


1)  Ad  der  0- Elektrode  bei  saurem,  an  der  H-EIektrode  bei  alkalischem 
Elektrolyten.    Siehe  Böse,  1.  c.  8.  741. 

2)  Zeitschr.  f.  anorgan.  Chemie  Bd.  16  8.  438.    1898. 

3)  Siehe  S  male,  Zeitschr.  f.  physik.  Chemie  Bd.  14  S.  577.    1894. 


634  Rudolf  Höber: 

über.    Und  der  Angriff  würde  um  so  intensiver  sein  müssen«  je  coin 
centrirter   die   Chloridlösung   wäre;    er    würde    dagegen    nicht   an 
Wasserstoff-Elektroden   erfolgen,   an    denen   kein   Chlor  entwickelt 
wird^  und  an  denen  keine  Oxydation  des  Platins  zu  Stande  kommL 
Die  Kette  Og  |  1,048  HCl  |  0,002  HCl  |  0,  (Vers.  95  a)  arbeitet  2.  B. 
verkehrt  und  liefert  trotzdem  eine  um  83  ^/o  zu  hohe  Spannung  (nämlich 
0,096  Volt  statt  0,052  Volt),  weil  an  der  Elektrode,  die  Ton  der 
starken  Salzsäure  umspült  wird,  das  Sauerstoii^tential  ganz  stark 
{gesunken  ist,  während  Ketten  vom  Typus  Hg  |  CiHCl  j  CjHCl  |  H, 
den  theoretischen  /r-Werth  geben  (z.  B.  Vers.  95b:  H,  |  1,048  HCl 
0,002  HCl  I  Hg  •  —  /r  beob.  =  0,050;  n  ber.  =  0,052).    Das  bedeutete 
nach  den  angestellten   üeberlegungen  :    unter  der  Mitwirkung  des 
Sauerstoffe   wird   vom   Chlor   die    Oberfläche    der   Platinelektroden 
angegrififen    und    dadurch    minder    fähig    gemacht,    die   Reaction 
Og  •-  0  =■  +  0  ="  zu  beschleunigen  ;  die  Tendenz  zur  Wasserbildiing. 
deren  Ausdruck  die  elektromotorische  Kraft  der*  Kette  istM,   wird 
damit    herabgesetzt.     Erinnert    man    sich    nun    der   Angabe    too 
Bredig  und  Müller  von  Berneck,  dass  Chloride  auch  die  katâ- 
ly  tische  Wirksamkeit  von  colloid  a  lern  Platin  beeinträchtigen,  »o 
liegt  der  Analogieschluss  nahe,  dass  auch  hier  die  „Gift Wirkung* 
von  Chlor  möglicherweise  auf  der  Bildung  einer  Ver- 
bindung mit  dem   Platin   beruht,   und   ebenso  die  weitere 
Folgerung,   dass   vielleicht  die   „Platingifte"    solche  Stoffe 
sind,    die   mit  Platin   reagiren,    vielleicht   nur   unter   Mit- 
wirkung von  Sauerstofif,  also  nur  an  der  Sauerstoff-Elektrode  ein« 
Knallgaskette.    Inwieweit  die  Hypothese  Aufklärung  zu  verschafien 
vermag,  ergeben  die  weiteren  Versuche. 

Misst  man  Sauerstofifketten ,  deren  Elektroden  in  Salzs&ure 
tauchen,  so  beobachtet  man  zwar  stets  falsche  /r-Werthe,  aber  nicht 
in  jedem  Fall  die  verkehrte  Stromrichtung.  Während  beispielsw^e 
in  der  Kette  Og  |  1,048  HCl  |  0,002  HCl  |  Og  der  positive  Strom  von 
links  nach  rechts,  also  falsch  gerichtet  ist,  geht  er  in  der  Kette 
Oa  I  0,53  HCl  I  0,6  NaCl  |  0,002  NaCl  |  0,002  HCl  |  0,  zwar  im  Sinne 
der  Theorie,  die  beobachtete  elektromotorische  Kraft  betraf  aber 
nur  23^/0  der  berechneten.  In  beiden  Fällen  ist  das  Sauerstoff- 
potential auf  der  Seite  der  concentrirteren  Salzsäure  stark  gesunken, 
ist  im  zweiten  Fall   aber  immer  noch  grösser  als  das  entgegen- 

1)  Bodländer,  1.  c  S.  389. 
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gesetzte  der  anderen  Sauerstoffelektrode  plus  der  Summe  der  einzelnen 
Contactpotentiale  zwischen  den  verschiedenen  Lösungen,  die  nur 
0,002  Volt  ausmacht,  während  im  ersten  Fall  die  starke  Potential- 
differenz 1,048  HClTo,002  HCl  von  0,099  Volt  ausschlaggebend  für 
die  Umkehrung  der  Stromrichtung  wird.  Nun  kann  man  aber  auch 
in  der  zweiten  Anordnung  das  Sauerstoffpotential  der  ersten  Elektrode 
noch  weiter  und  zwar  so  stark  herabdrûcken,  dass  die  Stromrichtung 
umschlägt;  das  gelingt  durch  Spuren  von  Cyankali. 

I.  Vers.  104a.    Kette:  0«  |  0,53  HCl  |  0,6  NaCl  |  0,002  HCl  |  0,»). 
1  mm  der  Galvanometerscala  =  0,0024  Volt. 


Zeit 

Galvanometeranschlag 

Zeit 

G»  Wanometeraoschlag 

51»  15' 

Beinnn 

9k  15' 

5  Tropfen  l,OKCNindie 
0,53  HCl 

5k  25' 

49,5  mm  — ■ 

5^35' 

38.0    ,    — 

9k  18' 

7,0  mm  »^ 

5k  40' 

30^    .    — 

9k  20' 

9,0    .    •- 

5^55' 

22,5    ,    — 

9k  28' 

14,5    „    ^ 

61»  15' 

15,0    „    — 

9k  30' 

19,0    „    ^ 

6k  40' 

14,5    ,    — 

9k  34' 

24,0    „    ^ 

7k  50' 

12,0    „    — 

9k  53' 

30,0    ,    •- 

8k  20' 

12,5    „    — 

10k  5  ' 

33,0    „    ^ 

9k  10' 

13,0    „    — 

10k  20' 

36,6    „    — 

12k  20' 

•  45,5    ,    ^ 

Es  lässt  sich  demnach  das  Platinblech  der  Elektrode  ebenso  durcb 
KCN  vergiften  wie  colloidales  Platin;  es  gelingt  aber  nur  bei  Zusatz 
an  der  Sauerstoffelektrode;  an  der  Wasserstoffelektrode  ist  das 
Cyankali  vollkommen  unwirksam').  Blausäure  oder  Cyankali 
hemmen  also  nur  die  Reaction  Og  — *  0  "  +  0  ",  nicht  die  Reaction 
H,  — ^  H  +  +  H  +.  Am  sprechendsten  ist  das  Experiment  an  Knall- 
gasketten : 

n.    Vers.  117b.    Kette:  0,  |  1,047  H2SO4  |  H,. 
1  mm  =  0,0034  Volt»)- 


Zeit 


Galvanometeranschlag 


Zeit 


Galvanometeranschlag 


81»  45' 
91»  25' 
9»»  45' 


Beginn 
286,5  mm 
286,0    „ 


m  15' 

12»»  10' 

2^  25' 


288,0  „ 
286,0  , 
285,5    , 


1)  Die  Versuchsanordnang  ist  dieselbe  wie  bei  meiner  Messung  der  Blut- 
aUoüescenx.    Dieses  Archiv  Bd  81  S.  582.     1900. 

2)  Siehe  die  ähnlichen  Beobachtungen  von  Tafel  an  Bleielektroden  bei 
Zusatz  von  anderen  MeUUen.    Zeitschr.  f.  physik.  Chemie  Bd.  84  S.  187.    1900. 

8)  In  den  Knallgasketten,  die  nach  der  in  dem  Au&atz  „Ueber  die  Hydroxy  1- 
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Zeit 

Galyanometeranschlag 

Zeit 

GalTanometeranschlftg 

3h  10' 

287,0  mm 

4h  34' 

266,5  mm 

3h  15' 

5  Tropfen  =-  0,07  ccm 
1,0  KCN  an  die  Hj-Elektr. 

4h  37' 

259,0    . 

4h  50' 

249,5    , 

3h  16' 

274,0  mm 

5h  5  ' 

242,5    , 

3h  19' 

277,5    , 

5h  45' 

289,0    „ 

3h  25' 

277,0    ^ 

6h  15' 

235,5    , 

3h  40' 

277,0    „ 

8h  80' 

281,0    „ 

4h  8  ' 

280,0    „ 

9h  50' 

229,0    , 

4h  30' 

282,0    „ 

7h  40' 

209,0    . 

4h  33' 

5  Tropfen  1,0  KCN  an 
die  Os-Elektrode 

9h  20' 

206,5    , 

Die  Wirkung  ist  genau  dieselbe,  wenn  man  anstatt  einer  Säure 
ein  Neutralsalz  als  leitende  Flüssigkeit  benutzt.  Die  Giftwirküng 
ist  noch  deutlich,  wenn  man  die  Sauerstoffelektrode  mit  einer  Lösonic 
umgibt,  in  der  I-IO-^  Mole  KCN  aufgelöst  sind,  und  sie  hält 
bei  einer  Verdünnung  des  Giftes  von  1  Mol  auf  5000  1  mehrere 
Tage  an. 

Ich  versuchte  weiter  Hydroxylaminchlorhydrat  Hydro- 
xy lamin  ist  ein  starkes  Protoplasmagift,  das  nach  Spitzer')  die 
Wirkung  des  Oxydationsfermentes  aufhebt,  und  das  nach  den  neuesten 
Untersuchungen  von  Bred  ig*)  auch  colloidales  Platin  zur  Katalyse 
untüchtig  macht.  Es  wirkt  ebenso  wie  Cyankali  nur  an  der  Sauer- 
stoffelektrode. 

ni.  Vers.  117  a.   Kette  :  O2  |  1,047  H2SO4  |  Hg.   1  mm  =  0,0034  Volt 


Zeit 


Galvanometeranschlag 


Zeit 


GalvanometeransdiUg 


8h  45' 
9h  25' 


Beginn 
282,5  mm 


9h  45' 
11h  15' 


288,0 
285,0 


ionen  des  Blutes"  beschriebenen  Methode  zusammengestellt  waren,  erreichte  die 
elektromotorische  Kraft  nie  den  theoretischen  Werth  von  1,08  Volt  Da^  li<gt 
daran,  dass  das  Potential  an  der  Wasserstoffelektrode  zu  niedrig  ist,  weü  toh 
dem  benachbarten  Schenkel  des  U-Rohres  her  Laftsaaerstoff  an  die  Wassentoff- 
elektrode  heranzudifiundiren  vermag  und  den  Wasserstoff  verdünnt  So  ist  es 
auch  erklärlich,  warum  die  Werthe  für  die  Dissociationsconstante  des  Wasscn. 
die  ich  in  der  Blutarbeit  angeiiüirt  habe,  sämmtlich  etwas  höber  liegen  ah 
0,64  •  10-".  Dieser  Mangel  in  der  Yersuchsanordnung  wird  bei  den  späteren 
Messungen  der  Blutalkalescenz  vermieden  werden;  för  die  hier  besprocbaieB 
Experimente  konnte  aber  an  der  Anordnung  wegen  ihrer  Bequemlichkeit  fest- 
gehalten werden,  weil  es  nicht  darauf  ankam,  genaue  Werthe  zu  bekommen, 
sondern  nur  die  Schwankungen  der  elektromotorischen  Kraft  zu  beobachten. 

1)  Dieses  Archiv  Bd.  67  S.  623.    1897. 

2)  Physikalische  Zeitschrift  Bd.  2  S.  7.    1900. 
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Zeit 

GalYanometeranschlag 

Zeit 

Galvanometeranschlag 

12k  10' 

284,0  mm 

4k  30' 

244,5  mm 

2k  25' 

284,5    , 

4k  86' 

5  Tropfen  1,0  NHd(Oe)Cl 
an  die  0,-Ëlektrode 

2k  86' 

5  Tropfen  1,0  KCl  an  die 

0,-Elektrode 

4k  37' 

231,0  mm 

2k  37' 

284,0  mm 

4k  50' 

238,5    „ 

2k  48' 

282,5    „ 

5k  5  ' 

240,5    . 

3k  8  ' 

282;>    „ 

5k  45' 

238,5    , 

8k  12' 

5  Tropfen  =  0,09  ccm 

6k  15' 

238,5    « 

1,0  NH^0H)C1  an  die 

6k  16' 

5  Tropfen  1,0  NH^tOHp 
an  die  H,-Ëlektrode 

Oa-Elektrode 

3k  13' 

286,0  mm 

6k  17' 

286,5  mm 

3k  18' 

241,5    , 

6k  26' 

237,5    „ 

8k  20' 

240,5    , 

8k  30' 

235,5    „ 

3k  25' 

248,5    , 

9k  50' 

235,0    „ 

8k  45' 

244,5    „ 

8k  80' 

234,0    , 

4k  8  ' 

244,5    „ 

Urn  mich  zu  vergewissern ,  dass  diese  Wirkung  weder  auf  die 
Zufuhr  der  winzigen  Mengen  Ghlorionen  noch  auf  Depolarisation 
der  Sauerstoffelektrode  durch  Oxydation  des  Hydroxylaniins  zurück- 
zuführen ist,  brachte  ich  einerseits  vor  der  Vergiftung  mit  dem  Chlor- 
bydrat  der  Base  die  äquivalente  Menge  KCl.  an  die  Sauerstoff- 
elektrode (siehe  Protokoll  ni),  andererseits  bot  ich  der  Sauerstoff- 
elektrode andere  leicht  oxydable  Substanzen,  wie  Ammonchlorid, 
Methylaroinchlorhydrat,  ohne  in  einem  der  Fälle  eine  auch 
nur  annähernd  so  starke  Wirkung  zu  beobachten,  wie  Hydroxylamin 
sie  verursacht. 
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Zeit 

GalTanometeranschlag 

Zeit 

8»»  35' 
9k  45' 

Besinn 
303,0  mm 

2k  48' 
3k  — ' 

292,5  mm 
292,5    , 

lOfc  45' 

305,5    , 

3k  55' 

288,0    „ 

11k  35/ 

304,5    , 

3k  57' 

5  Tropfen   1,0  CH..H,. 
HCi-N   an    die   0^ 

1U38' 

5  Tropfen  =  0,07  ccm 

1,0  NaCi  an  die  0,- 

Elektrode 

Elektrode 

3k  58' 

285,0  mm 

11k  39/ 

300,5  mm 

4k  8  ' 

284,0    „ 

in  55' 

300,0      n 

4  k  13' 

281,5    , 

12k  10' 

301,0    „ 

4k  35' 

278,0    „ 

Ik  -' 

298,5    „ 

5  k  10' 

282.0    , 

2k  10' 

299,0    „ 

6k  50' 

275,0    „ 

2k  30' 

297,0    „ 

6k  53' 

5  Tropfen  NH^OHX^i  an 

2k  34' 

6  Tropfen  1,0  AmCl  an 

die  OjHektrode 

an  die  0,-Elektrode 

6k  54' 

268,0  mm 

2k  35' 

295,0  mm 

6k  57' 

232,0    „ 

2k  38' 

292,5    , 

7k  -' 

230,0    „ 

638  Rudolf  Höber: 

Von  Giften  für  colloïdales  Platin  führen  B redig  und  Müller 
von  Berneck  weiter  an  Schwefelwasserstoff,  Schwefel- 
kohlenstoff und  Quecksilberchlorid  und  zwar  H^S  als  ein 
sehr  starkes,  CS9  und  HgC^  als  schwächere.  Untersucht  man  den 
Einfluss  dieser  Stoffe  auf  Wasserstoff-  und  Sauerstoffelektroden,  so 
findet  man  hinsichtlich  der  Intensität  der  Wirkung  ganz  Aehnltchea 
An  Stelle  von  H2S  brachte  ich  (NH4)2S  an  die  Elektroden  einer 
Kette  Og  I  NaOH  |  Hg  und  beobachtete  sowohl  bei  Zusatz  an  der 
Wasserstoff-  wie  bei  Zusatz  an  der  Sauerstoffelektrode  einen  starken 
Potentialabfall.  CS2  zu  Natronlauge,  Schwefelsäure  oder  Kalium- 
sulfat zugesetzt  wirkt  ebenfalls  an  beiden  Elektroden,  aber  nicht  so 
stark  wie  (NH4)2S.  Endlich  HgClg  zeigt  ein  etwas  eigentbOmlicbee 
Verhalten;  an  der  Sauerstoffelektrode  wirkt  es  nicht  stärker  als  etwa 
eine  äquivalente  Menge  Chlomatrium,  die  Wirkung  ist  also  wohl 
nur  eine  Chlorwirkung;  das  Potential  an  der  Wasserstoffelektrode 
wird  aber  manchmal  sehr  beträchtlich  erniedrigt;  dann  beobachtet  man 
aber  auch  gleichzeitig  das  Entstehen  eines  weissen  Staubes  auf  der 
Elektrode,  der  vermuthlich  aus  Hg3Cl2  besteht. 

Ist  es  nach  diesen  Versuchsergebnissen  nun  mög- 
lich, die  Wirkung  der  angeführten  Stoffe  auf  die  Bil- 
dung von  Verbindungen  mit  dem  Platin  der  Elek- 
troden zurückzuführen? 

Die  Frage  hat  natürlich  für  den  Physiologen  in- 
sofern Bedeutung,  als  man  dann,  wenn  die  Frage  eine 
Antwort  zulässt,  einen  Analogieschluss  auf  den  Vor- 
gang bei  der  Vergiftung  von  Oxydasen  ziehen  kann, 
die  ja  von  ganz  genau  denselben  Stoffen  geschädigt 
werden. 

Eines  geht  wohl  mit  ziemlicher  Sicherheit  aus  Bred  ig' s  Unter- 
suchungen an  colloidalem  Platin  hervor,  nämlich  dass  eine  Beziehonir 
existirt  zwischen  der  Intensität  der  katalytischen  Wirkung  und  der 
Grösse  der  Oberfläche  des  so  überaus  fein  vertheilten,  colloidaleo 
Platins;  jede  Verkleinerung  derselben  durch  Kochen,  durch  Elektrolyt- 
zusatz, durch  Ausfrieren  verkleinert  auch  die  Wirkimg.  Sollte 
die  Giftigkeit  nicht  ebenfalls  auf  einer  Oberflächenveränderung  be- 
ruhen? Ich  erinnere  in  der  Hinsicht  an  das  zuletzt  Mitgetheilte, 
an  die  Niederschlagsbildung  auf  der  Wasserstoffelektrode  bei  der 
Vergiftung  mit  Sublimat,  die  selbstverständlich  zu  einer  Veränderung 
der  Platinoberfläche  führen  muss.    Natürlich  hat  auch  Bred  ig  diese 
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Erkl&ruDgsinöglichkeit  neben  anderen  discutirt;  vielleicht  ist  es  in- 
dessen nach  meinen  Beobachtungen  möglich,  mit  grösserer  Bestimmt- 
heit Ober  die  verschiedenen  Eventualitäten  zu  entscheiden. 

Sieht  man  sich  die  Tabelle  der  Platingifte  in  Bred  ig 's  neuester 
Publication  an,  so  stehen  darin  in  der  That  fast  ausschliesslich 
Verbindungen,  die  unter  Oxydation  mit  dem  Platin  in  Reaction 
treten  und  mit  ihm  complexe  Salze  zu  bilden,  also  die  Ober- 
fläche zu  verändern  vermögen.  Aus  der  Einwirkung  von  Cyankali 
oder  Hydroxy  laminchlorhydrat  resultiren  die  Verbindungen  K,{Pt(CN)4] 
und  [PtCNHg  011)4101,  oder  [Pt(NH,-OH),Cl,].  Arsenwasserstoff, 
Phosphorwasserstoff,  Kohlenoxyd,  die  ebenMs  nach  Bred  ig  die 
Katalyse  von  Platin  beeinträchtigen,  können  etwa  in  Salzsäure  giftig 
wirken  durch  Bildung  der  Verbindungen  [PtCUCAsU,),],  [PtClsCPH«),] 
[PtCl,(C0)9]  ;  die  beiden  ersten  dieser  Verbindungen  sind  zwar  noch 
nicht  dargestellt,  aber  es  existiren  die  analogen  Complexe  mit  AsCls 
und  PCls  und  organischen  Phosphinen.  Schwefelwasserstoff  vermag 
sowohl  an  der  Sauerstoff-  wie  an  der  Wasserstoffelektrode  mit  Platin 
unter  Bildung  von  PtS,  zu  reagiren.  Untersucht  man  dann  weiter 
andere  Verbindungen,  deren  Auswahl  man  nach  dem  Gesichtspunkt 
trifft  «  ob  sie  mit  Platin  complexe  Salze  bilden,  so  findet  man, 
dass  auch  diese  das  Potential  an  der  Sauerstoffelektrode  herunter- 
drücken; Pyridin  wirkt  z.  B.  sehr  stark,  Aethylendiamin 
deutlich,  aber  nur  schwach;  die  entsprechenden  Platinsalze  sind 
[PtCUCjHjN),]  und  [PtClgCeH^CNHa),]- 

Indessen  erleidet  die  aus  den  Versuchsreihen  abgeleitete  R^^l, 
dass  Verbindungen,  die  mit  Platin  complexe  Salze  bilden  können, 
„Platingifte**  sind,  auch  Ausnahmen,  die  vorläufig  ihre  Bedeutung 
mindern;  einmal  lassen  Ammonchlorid  und  Methylaminchlorhydrat, 
wie  gesagt,  eine  deuUiche  Gift  Wirkung  nicht  erkennen,  obwohl  sie 
schöne  Verbindungen  mit  dem  Platin  geben,  und  zweitens  verhält 
sich  das  Pyridin  insofern  abweichend,  als  es,  an  der  Wasserstoff- 
elektrode zugesetzt,  das  Wasserstoffpotential  stark  erhöht.  Vielleicht 
gelingt  es  noch,  nachzuweisen,  dass  diese  Ausnahmen  nur  die  R^el 
bestätigen,  und  vielleicht  lässt  sich  dann  die  Vergiftung  der  Oxydasen 
durch  dieselben  Gifte  auch  auf  chemische  Umwandlungen  zurück- 
führen, die  auch  in  der  Bildung  analoger  complexer  Salze  bestehen 
könnten,  da  das  Eisen,  das  in  den  Oxydasen  enthalten  und  für  deren 
katalytische  Fähigkeiten  nach  Spitzeres  Untersuchungen  von  Be- 
deutung ist,  ähnlich  wie  Platin  zur  Anlagerung  von  Molekülen  neigt. 
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Znsammenfassimg. 

Es  wird  gezeigt,  dass  diejenigen  chemischen  Verbindungen,  die 
die  katalytische  Wirkung  von  colloidalem  Platin  beeinträchtigen« 
auch  die  elektromotorische  Kraft  einer  Knallgaskette  mit  Platin- 
elektroden  vermindern,  dass  die  Wirkung  meist  nur  an  der  Sauer- 
Stoffelektrode  sich  geltend  macht  und  desshalb  wahrscheinlich  auf 
die  Bildung  eines  complexen  Platinsalzes  zurückzuführen  ist 

Es  wird  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  diese  Beobachtung 
insofern  von  Interesse  ist,  als  die  Vergiftung  der  Oxydasen,  die  nach 
B redig  von  denselben  Stoffen  geschädigt  werden  wie  das  colloidale 
Platin,  vielleicht  auf  analoge  Vorgänge  bezogen  werden  kann. 


Berichtigxingr 

zu  Band  81  Heft  9/10. 


Seite  499,  Zeile  8  v.  oben,  lies  Beziehung  statt  Konstante. 
„     501,  Zeile  8  v.  oben,    lies  Bewegungsgleichung  statt  Bew^gungi- 

gleichheit 
„     519,  Anm.  2,  Zeile  5,  lies  S.  501  statt  S.  11. 
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Taf.  IX. 


Fig.  2.      Wippe   von   der  Seite. 


Fig.  3.     Wippe   von   vorn. 
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